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I.  The  Observatory  and  the  Instruments. 

The  Royal  Observatory  at  Edinburgh  is  situate  on  the  Calton  Hill,  in  the 
north-eastern  quarter  of  the  city.  From  the  astronomical  observations  which 
are  detailed  in  this  Volume,  its  Latitude  has  been  found  to  be  55° .  57' .  23",2 
North,  and  Longitude  0^  .  12°^ .  43M  of  time,  or  3°.  10'.  46",5  of  space  West  of 
the  meridian  of  Greenwich.  From  a  levelling  performed  several  years  ago  b.y 
James  Jardine,  Esq.  Civil  Engineer,  and  a  series  of  observations  of  the  tides  in 
the  vicinity  of  Leith,  made  for  the  period  of  two  months  under  his  superinten- 
dence, he  found,  that  the  upper  surface  of  the  square  plinth  of  the  base  of  the 
central  column  of  the  Observatory,  on  which  the  Altitude  and  Azimuth  Circle 
Is  placed,  is  349,16  feet  above  the  mean  level  of  the  sea  in  the  Frith  of  Forth 
at  Leith.  The  floor  of  the  Observatory  is  9  inches  lower  than  the  surface  of  the 
plinth. 

The  principal  apartment  in  the  Observatory  is  that  in  which  the  Transit 
Telescope  and  Mural  Circle  are  placed.  It  is  44  feet  in  length  from  east  to  west ; 
22  feet  in  breadth  from  north  to  south;  and  11  feet  in  height ;  but  over  each 
Instrument  the  ridge  of  the  sloping  roof  is  18  feet  above  the  floor.  The  Transit 
Telescope  occupies  the  eastern  division  of  the  apartment,  the  Mural  Circle  the 
western. 

The  principal  astronomical  instruments  in  the  Observatory  are,  a  Transit 
Instrument  by  Repsold  and  Son  of  Hiamburg,  a  Mural  Circle  by  Troughton  and 
SiMMS  of  London,  an  Altitude  and  Azimuth  Circle  by  the  same  artists,  and  a 
Clock  by  Bryson  of  Edinburgh. 

The  Transit  Instrument  is  8,3  feet  in  focal  length.  The  object-glass,  made 
by  Frauniiofer  and  Utzschneider  of  Munich,  is  6,4  inches  in  diameter.  The  axis 
is  3,8  feet  in  length.  The  pivots  are  of  steel,  turning  in  Y's  of  brass,  which  have 
the  usual  adjustments  for  horizontal  and  vertical  motion.  Counterpoises  placed 
on  the  longer  arms  of  levers,  the  fulcra  of  which  are  on  the  piers,  act  on  the 
ends  of  the  axis  by  means  of  friction-wheels,  and  allow  only  a  small  part  of  the 
weight  of  the  instrument  to  press  on  the  Y's.  Each  pier  is  a  single  block  of  sand- 
stone from  Craigleith  Quarry,  and  is  founded  on  the  rock  of  which  the  Calton 
Hill  is  composed.  The  axis  is  7,1  feet  above  the  floor. 
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The  process  of  reversing  the  instrument  is  conveniently  and  safely  per- 
formed by  means  of  an  apparatus,  which  allows  the  counterpoises  to  act  before 
the  pivots  touch  the  Y's,  so  that  no  additional  pressure  is  exerted  upon  them, 
and  the  instrument  is  replaced  without  the  least  collision. 

Five  vertical  Wires  and  one  horizontal  Wire  of  spider-thread  are  placed  in 
the  eye-end  of  the  telescope,  besides  other  two  vertical  Wires,  which  are  fixed  to 
the  same  frame,  and  move  togetlier  by  means  of  a  micrometer  screw. 

The  Telescope  has  four  eye-glasses,  whose  magnifying  powers  are  100,  136, 
200,  and  300 ;  but  200  is  the  power  commonly  used.  For  faint  objects,  the 
power  130  is  applied.  The  whole  aperture  of  the  object-glass  is  employed,  ex- 
cept in  observations  of  the  Sun,  when  it  is  contracted  to  2,5  inches,  and  the  in- 
strument screened  from  the  solar  rays. 

A  spirit-level  determines  the  inclination  of  the  axis  to  the  horizon.  It  is 
suspended  from  the  pivots,  and  the  divisions  are  marked  on  the  glass  tube. 
Each  division  is  0,07  of  an  inch,  and  by  fixing  the  level  to  the  Mural  Circle,  it 
was  ascertained  that  each  division  is  equivalent  to  1",14  of  space.  Each  value  of 
the  inclination  of  the  axis,  recorded  in  the  Table,  p.  09,  is  the  mean  of  two  sepa- 
rate determinations,  made  when  the  telescope  is  in  the  horizontal  position ;  the 
one  when  the  object-glass  is  pointed  to  the  north,  the  other  when  pointed  to  the 
south.  From  all  the  observations  which  have  been  made  preceding  February 
1838,  the  difference  between  the  values  of  the  inclination  found  in  the  two  posi- 
tions appears  to  be  insensible.  From  a  mean  of  three  separate  sets  of  observa- 
tions made  in  February  1837,  it  appeared,  that  when  the  illuminated  end  of  the 
axis  was  east,  and  the  telescope  pointed  to  different  degrees  of  altitude,  the  incli- 
nation of  the  axis  exhibited  by  the  level  exceeded  the  mean  of  the  values,  foimd 
when  the  telescope  was  in  the  two  horizontal  positions,  by  the  following  quantities : 


Altitude  of 

West  end  of  Axis 

object-end. 

more  high. 

0 North. 

+  0,18 

20 

+  0,24 

40 

+  0,13 

60 ...„ 

-0,15 
-0,73 

60 South. 

40 - 

-0,34 

20 

+  0,01 

0 ._.  . 

-0,18 

and  that  the  mean  of  the  inclinations  in  the  horizontal  positions  exceeded  the 
mean  of  all  the  inclinations,  found  at  the  various  degrees  of  altitude  to  which 
the  telescope  was  pointed,  by  +  0",06.     From  all  the  observations,  made  at  re- 
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versing  the  instrument  previous  to  May  1837,  the  difference  of  inclinations  before 
and  after  reversing  was  found  to  be  insensible. 

The  Mural  Circle  is  similar  to  those  of  the  Royal  Observatory  at  Greenwich. 
It  is  fixed  to  a  pier  composed  of  seven  blocks  of  Craigleith  sandstone,  founded  on 
the  rock. 

The  diameter  of  the  Cu-cle,  and  focal  length  of  the  Telescope,  is  6  feet, 
and  the  aperture  of  the  object-glass  3,7  inches.  The  conical  axis  of  the  Circle, 
which  passes  through  the  pier,  and  moves  in  a  collar,  is  4,3  feet  in  length ;  and 
levers  with  counterpoises  support  a  great  part  of  the  weight  of  the  instrument. 
The  limb  is  divided  to  every  five  minutes  by  lines  cut  upon  a  belt  of  gold ;  and 
the  divisions  are  read  and  divided  by  six  Microscopes,  fixed  to  the  pier,  at  the 
distance  of  60°  from  each  other,  the  line  joining  two  of  these  Microscopes,  and 
passing  through  the  centre  of  the  circle,  being  horizontal. 

The  Microscopes  are  distinguished  by  the  numerals  I,  II,  III,  IV,  V,  and  VI, 
and  their  order  is  as  follows,  the  Circle  being  on  the  eastern  face  of  the  pier : 


South    II.  I.    North. 

V  ^\\. 

so  that  Microscopes  I.  and  II,  III.  and  IV,  V.  and  VI,  are  diametrically  opposite 
each  other.  The  reading  of  Microscope  III.  is  60°  less  than  the  reading  of  Mi- 
croscope I;  the  reading  of  Microscope  V,  120°  less,  &c. 

The  Telescope  has  one  fixed  horizontal  Wire,  one  moveable  horizontal  Wire 
with  a  micrometer-screw,  five  vertical  wires,  and  three  eye-glasses,  magnifying 
74,  98,  and  154  times.  The  highest  power  is  generally  used.  The  whole  aper- 
ture of  the  object-glass  is  always  employed.  In  observing  the  Sun,  the  whole 
instrument,  except  the  object-glass,  is  screened  from  his  rays.  The  centre  of 
the  circle  is  7,4  feet  above  the  floor. 

The  divisions  of  the  Mural  Circle  have  been  examined  in  the  same  manner  as 
were  the  divisions  of  the  Mural  Circle  at  the  Cape  of  Good  Hope,  of  which  I  have 
given  an  account  in  Vol.  VIII.  of  the  Memoirs  of  the  Royal  Astronomical  Society. 
The  Circle  being  fixed  in  the  position  in  which  Microscope  I.  pointed  to  0°,  the  six 
Microscopes  were  read  off;  then  the  Circle  was  moved  till  Microscope  I.  pointed 
to  60°,  when  it  was  again  fixed,  and  the  six  Microscopes  again  read  off,  the  small 
excess  or  defect  of  the  angle  gone  through  by  the  instrument  above  or  under 
60°  being  shewn  by  the  Micrometers  of  the  Microscopes.     The  Circle  was  then 
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moved  other  60°,  and  the  Microscopes  read  off;  and  so  on,  moving  the  Circle  60*, 
or  nearly  so,  at  a  time,  till  the  whole  360°  had  been  described.  Similar  opera- 
tions were  performed,  commencing  at  5°,  10°,  15°,  &c.  till  each  fifth  degree  was 
exhausted.  The  angles  of  60°  thus  measured  with  six  Microscopes,  are  free  from 
the  effects  of  errors  of  division  and  the  figm-e  of  the  instrument,  and  the  differences 
between  them  and  the  values  of  the  same  angles  indicated  by  two  and  three 
equidistant  Microscopes,  are  the  corrections  for  angles  of  60°,  as  measured  with 
two  and  three  equidistant  Microscopes.  In  a  complete  revolution  of  the  Circle, 
the  corrections  for  the  same  angles  are  found  six  different  times  in  as  many 
different  positions,  and  they  ought  to  be  equal,  if  no  errors  of  reading  were  com- 
mitted. The  small  discrepancies,  which  are  found  among  the  values  of  the  same 
correction,  are  not  greater  than  the  probable  errors  of  reading. 

Let  <pU  denote  the  correction  of  the  mean  of  two  equidistant  Microscopes 
corresponding  to  the  division  U,  then  ?>(£/+ 60°)  — (5  17=4' £/,  as  found  by  obser- 
vation for  each  5°  in  the  manner  just  explained,  is  contained  in  the  following 
Table.     It  is  evident  that  ■^U=^{U+  180°). 


u. 

^U. 

U. 

^U. 

« 

0 

5 

10 

180 
185 
190 

+   0,99 
+  1,46 
-0,09 

90 

95 

100 

270 
275 
280 

+  0,09 

-  0,26 

-  0,55 

15 
20 
25 

195 
200 
205 

+  0,58 
+  0,28 
+  0,49 

105 
110 
115 

285 
290 
295 

-  0,85 

-  1,76 

-  1,08 

30 
35 
40 

210 
215 
220 

+  0,03 
+  0,67 
-  0,62 

120 
125 
130 

300 
305 
310 

-  0,78 

-  1,08 

-  0,72 

45 
50 
55 

225 
230 
235 

+  0,82 
+  0,84 
+  1,17 

135 
140 
145 

315 
320 
325 

-0,47 
-0,01 
-  0,23 

60 
65 
70 

240 
245 
250 

-  0,21 

-  0,38 
+  0,81 

150 
155 
160 

330 
335 
340 

-  0,12 

-  0,41 
+  1,17 

75 
80 

85 

255 
260 
265 

-  0,11 

-  0,27 

-  0,26 

165 
170 
175 

345 
350 
355 

+  0,03 
+  0,92 
-0,09 

Putting  f,U=b  sin  (2U+B)  +  d  sin  (4  U+  D), 

and  consequently 

■^U=2b  sin  60°cos{2l/+G0°  +  B)  +  2d  tin  60°  cm  (4  1/+  120"  +  D), 
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IX 


and  solving  the  equations  of  condition  by  the  method  of  minimum  squares,  as 
explained  in  my  paper  already  referred  to,  there  are  obtained 

6= +0,401,  5=255.30, 

d= +0,196,  Z)=307.53. 

Therefore  the  correction  to  be  applied  to  the  mean  of  two  equidistant  Microscopes 
is 

p  U=  0",401  sin  (2  U+  255°.  300  +  0".196  sin  (4  U+  307°.  53')- 

Let  /  U  denote  the  correction  of  the  mean  of  three  equidistant  Microscopes 
corresponding  to  the  division  U,  then  f>'{U+  60°)  —  <p'U—-^'U,  found  by  observa- 
tion for  each  5°  in  the  manner  above  mentioned,  is  exhibited  in  the  following 
Table.     It  is  evident  that 

■\>'U^  ^^'(^7+120°)  =  '4''(?7+ 240°)  =  -4.'(?7+60°)  =  -  4.'(i;"+ 180°)  =  -^-'C^Z+SOO"). 


u. 

•\.'V. 

V. 

0 

0 

120 

240 

-0,25  + 

6b 

180 

300 

5 

125 

245 

+  0,15- 

65 

185 

305 

10 

130 

250 

-0,26  + 

70 

190 

310 

15 

135 

255 

+  0,18- 

75 

195 

315 

20 

140 

260 

-  0,05  + 

80 

200 

320 

25 

145 

265 

+  0,27  - 

85 

205 

325 

30 

150 

270 

-0,05  + 

90 

210 

330 

35 

155 

275 

-0,14  + 

95 

215 

335 

40 

160 

280 

-0,24  + 

100 

220 

340 

45 

165 

285 

-0,73  + 

105 

225 

345 

50 

170 

290 

-1,11  + 

110 

230 

350 

55 

175 

295 

-0,06  + 

115 

235 

355 

The  signs  prefixed  to  4-'  U  belong  to  the  values  of  U  contained  in  the  left- 
hand  columns ;  the  signs  following  4/'  U  belong  to  the  values  contained  in  the 
right-hand  columns. 

Putting  p'  U=  c  sin  {'iU  +  C),  it  follows,  that  ■4^'  Z7=  —  2c  sin  (3  Z7+  C),  and 
solving  the  equations  of  condition  by  the  method  of  minimum  squares  as  before, 
we  obtain 

c=  +0",217, 
C=303°.  16'. 

therefore  the  correction  of  the  mean  of  three  equidistant  Microscopes  is 

f '  U=  +  0",217  sin  (3  U+  303°.  16'). 

The  residual  errors  of  angles  of  60°,  as  well  for  two  Microscopes  as  for  three, 
are  very  small  (the  mean  for  two  Microscopes  being  ±0",39,  and  for  three 
b 
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±0",30),  and  give  reason  for  inferring  that  the  probalile  error  of  an  angle 
measured  with  the  six  Microscopes  is  about  the  fifth  part  of  a  second ;  a  degree  of 
accxiracy  not  surpassed,  it  is  believed,  by  any  similar  instrument,  and  very  credit- 
able to  Mr  Si.MMS,  by  whom  the  Circle  was  divided. 

The  centres  of  the  Mural  Circle,  Transit  Instrument,  and  Altitude  and  Azimuth 
Circle  are  exactly  in  the  same  parallel  of  latitude ;  the  Transit  being  to  the  East, 
the  Circle  to  the  West,  and  the  Altitude  and  Azimuth  Circle  in  the  Dome  mid- 
way l)etween  them.  The  distance  between  the  centre  of  the  Transit  and  the  Te- 
lescope of  the  Mural  Circle  is  32,3  feet. 

The  meridian  openings  for  each  instrument  are  18  inches  wide,  and  are 
well  adapted  for  their  purpose.  Each  instnunent  has  a  clear  view  of  the  semi- 
meridian. 

The  Altitude  and  Azimuth  Circle  is  placed  upon  the  top  of  the  central  column, 
under  a  revolving  hemispherical  Dome,  13  feet  in  diameter.  The  column  is  com- 
posed of  twelve  blocks  of  Craigleith  sandstone,  and  forms  the  frustum  of  a  cone, 
6,8  feet  in  diameter  at  the  bottom,  2  feet  at  the  top,  20  feet  in  height,  and  rising 
from  a  square  base  6,8  feet  in  the  side,  founded  on  the  rock. 

The  Altitude  Circle  is  3  feet  in  diameter,  the  Azimuth  Circle  2  feet ;  the 
Telescope  is  51  inches  in  focal  length,  and  the  object-glass  3,5  inches  in  diameter. 
The  vertical  axis  of  rotation  descends  in  a  cavity  made  to  receive  it  within  the 
column.  Each  circle  is  divided  to  5  minutes,  and  the  subdivisions  are  given  by 
two  opposite  microscopes.  The  instrument  is  provided  with  a  plumb-line,  and 
two  spirit-levels,  for  ascertaining  the  verticality  of  the  perpendicular  axis  and 
the  horizontality  of  the  cross  axis. 

The  Dome  commands  a  view  of  the  whole  hemisphere,  with  a  few  exceptions 
of  no  great  extent,  occasioned  by  the  intervention  of  Arthur's  Seat,  Salisbury 
Crags,  Nelson's  and  the  National  Monument.  At  the  commencement  of  the  ob- 
servations, the  Dome  was  in  a  defective  state,  and  required  an  extensive  repair. 
No  use  could  then  be  made  of  the  Altitude  and  Azimuth  Instnmient,  and  it  was 
taken  down  till  the  repairs  should  be  completed.  The  Lords  of  the  Treasury 
were  pleased  to  allow  the  expense  of  repairing  the  Dome,  and  the  repairs  were 
finished  about  the  end  of  1835.  The  instrument,  however,  Avas  not  replaced  till 
the  beginning  of  1836.  Previous  to  that  time  the  observations  of  Eclipses  of 
Jupiter's  Satellites,  Lunar  Occultations  of  Fixed  Stars,  and  the  positions  of 
Halley's  Comet  were  made  with  a  portable  Achromatic  Telescope,  belonging  to 
the  Astronomical  Institution  of  Edinburgh,  from  which  it  was  occasionally  bor- 
rowed. This  telescope  is  by  Tulley,  is  49  inches  in  focal  length,  and  3,5  inches 
aperture;  and  is  fiimished  with  four  eye-glasses,  magnifying  from  50  to  140 
times. 
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The  Clock  is  fixed  to  a  stone  pillar  placed  beside  the  Transit  Instrument. 
It  has  a  dead-beat  escapement  and  mercurial  compensation  pendulum.  The 
pendulum  having  appeared  to  be  over-compensated,  the  mercury  in  the  jar  was 
diminished  in  June  1835.  Its  rate  has  since  continued  within  the  usual  limits 
of  regularity. 

The  precise  point  which  Colonel  Colby  employed  as  a  station  in  the  Trigono- 
metrical Survey,  before  the  Observatory  was  erected,  is  indicated  by  a  small  central 
hole  in  the  top  of  a  bell-metal  frustum  of  a  cone  fixed  in  the  rock,  under  the  floor. 
This  is  covered  by  a  moveable  piece  in  the  floor.  In  July  1828,  Professor  Wallace, 
with  great  care,  deteiTnined  the  exact  situation  of  this  mark  with  regard  to  the 
centre  of  the  Altitude  and  Azimuth  Circle,  and  its  supporting  column ;  and, 
from  two  ditterent  operations,  he  found  the  distance  between  the  two  points 
and  the  azimuth  of  the  Trigonometrical  Station  from  the  meridian  passing 
tlirough  the  centre  of  the  column,  to  be  as  foUows  : 

Distance.  Azimuth. 

First  mode 6,85  feet  South  27°.  28' West. 

Second  mode 6,86  —  27°.  26' 

In  the  first  mode,  the  horizontal  distance  between  the  centre  of  the  top  of  the 
column  and  a  plumb-line  suspended  over  the  mark  denoting  the  Trigonometrical 
Station,  and  the  angular  distance  of  the  latter  from  the  meridian  of  the  former 
were  measured  ;  and  in  the  second,  the  distance  of  the  mark  was  measured  up- 
on the  floor  of  the  Observatory  from  the  two  nearest  angular  points  of  the 
square  base,  which  is  oriented  with  great  precision,  and  thence  the  distance  of 
the  centre  of  the  column,  and  the  azimuth  were  computed.  The  neai*  agreement 
of  the  two  results  shews  that  either,  or  the  mean,  may  be  relied  on  for  re- 
ducing the  observations  made  at  the  station  of  the  Trigonometrical  Survey  to 
the  centre  of  the  Altitude  and  Azimuth  Instrument. 

As  connected  with  this  subject,  and  possessing  some  local  interest,  I  shall 
here  give  the  azimuths  of  various  remarkable  points  in  and  about  Edinburgh,  from 
the  meridian  passing  through  the  centre  of  the  Altitude  and  Azimuth  Circle,  as 
detennined  from  observations  made  with  that  instrument,  after  it  was  again  put 
up  in  1836.  The  azimuths  are  reckoned  from  the  South  meridian  westward 
through  the  whole  360° ;  and  the  direction  of  the  meridian  was  determined  by 
observations  of  the  Sun's  azimuth  at  a  low  altitude,  made  under  favourable  cir- 
cumstances. 


xu 
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Object. 


Azimuth. 


United  Secession  Chapel,  Nicolson  Street,  middle  pinnacle  • 

Spire  of  Cowgate  Cliapcl  

Spire  of  Royal  Infirmary 

Spire  of  Tron  Church  

Spire  of  Heriot's  Hospital  

Spire  of  St  Giles'  Church  

Pole  at  centre  of  Turret  over  Crown-Room,  Castle 

Spire  of  St  Cuthbert's  Church  

Tower  of  St  John's  Chapel,  South-east  pinnacle  

North-west 

St  George's  Church,  Ball  and  Cross  above  dome  

Spire  of  St  Andrew's  Church, 

Melville  Monument,  middle  of  Statue  

Tower  of  St  Stephen's  Church,  South-west  pinnacle  

North-east 

Spire  of  St  Mary's  Church  

Spire  of  North  I^eith  Church 

Martello  Tower,  entrance  to  Leith  Harbour,  Western  edge- 

Inchkeith  Lighthouse  

Arthur's  Seat,  highest  part  of  rock  on  summit 

Nelson's  Monument,  Flagstaff  on  top 

Salisbury  Crags,  western  extremity  of  cliiFat  top* 

Dalkeith  Railway,  Chimney  of  Engine-house  

Libberton  Church,  middle  of  Tower 

Sj)ire  of  Hope  Park  Church,  Clerk  Street 


1 .20.  16 
5. 18.20 
6.45.42 
25  . 40 . 52 
34  .  35  .  24 
37. 10.46 
52.44.45 


66. 
69. 


2.46 

1  .    2 

69  .  12  .  38 

76.27.    8 

81  .35.42 

81 .58.37 

107.    6.21 

107.26.  19 

133  .  42  .  20 

181.    1.43 

189.47- 18 

190.    4.    8 

198.40.45 

311  .50.27 

319.58.24 

330  .  14  .  39 

338  .    7  -  47 

343  .29-32 

355.19.27 


The  observations  made  with  the  meridian  Instruments  haA'e  been  chiefly 
directed  to  the  determination  of  the  places  of  the  Sun  and  Moon,  the  Planets 
(particularly  when  near  their  oppositions  to  the  Sun),  the  principal  Stars  for 
ascertaining  the  error  and  rate  of  the  Clock  and  the  position  of  the  instraments, 
Moon-culminating  Stars,  Stars  for  ascertaining  the  parallax  of  Mars,  and  a  few 
minor  Stars,  occultations  of  which  had  been  observed  here  or  at  the  Cape  of  Good 
Hope,  or  which  had  been  compared  with  the  Comet  of  Halley. 


II.  Observations  made  with  the  Transit  Instrument. 

Nearly  the  whole  of  these  observations  have  been  made  by  the  Assistant- 
Astronomer,  Mr  Alexander  Wallace,  M.  A.     Those  not  made  by  him  were  made 


•  If  this  observation  shall  he  repeated  after  the  lapse  of  a  long  period,  it  may  be  inferred  to  what 
extent  the  cliff  has  been  wasted. 
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by  myself,  and  they  are  indicated  by  the  mark  f  annexed  to  them  in  the  last 
column  of  the  Observations. 

From  the  transits  of  eight  Stars,  situate  between  the  tropics,  observed  on 
March  14,  and  16,  1835,  at  Wires  I.  and  V,  by  myself,  and  at  Wires  IT,  III,  and 
IV.  by  Mr  Wallace,  it  appeared  that  his  times  of  estimating  transits  were  0',20 
later  than  mine ;  and  from  similar  observations  of  ten  Stars  made  on  May  1, 
2,  and  4,  1837,  it  appeared  that  his  times  were  0',22  later  than  mine.  Hence, 
to  reduce  the  times  of  transit  observed  by  him  to  those  which  would  have  been 
observed  by  me,  0%21  is  to  be  subtracted  from  the  former,  and  the  same  quantity 
added  algebraically  to  the  correction  of  the  Clock  obtained  from  his  observations, 
to  give  the  correction  which  would  have  been  obtained  from  mine.  This 
personal  equation  has  not  been  applied  in  any  instance,  as  care  has  always 
been  taken  not  to  mix  the  observations  of  one  observer  with  those  of  the  other, 
in  determining  the  rate  of  the  Clock,  or  the  Right  Ascension  of  an  unknown  ob- 
ject by  comparison  with  the  Right  Ascension  of  known  Stars,  except  in  the  case 
of  a.  and  ^  Ur&(B  Minoris,  Avhere  the  errors  of  observation  are  greater  than  the 
equation.  Following  this  rule,  the  corrections  of  the  Clock  deduced  from  my 
observations  are  distinguished  by  the  mark  f  annexed  to  them  in  the  Tables 
pp.  76-91. 

The  Transit  Instrument  was  occasionally  reversed,  as  mentioned  in  the  Ob- 
servations, and,  between  two  consecutive  reversings,  the  instrument  was  used  in 
one  position  of  the  axis,  which  is  indicated  with  respect  to  its  illuminated  end 
being  east  or  west,  in  the  Table  of  Error  of  CoUimation,  p.  68. 

The  observations  made  with  the  Micrometer  Wires  of  the  Transit  are  dis- 
tinguished by  having  "  Microm."  prefixed  in  the  column  of  "  Object  Observed," 
and  the  distances  of  the  Micrometer  Wire  from  Wire  III,  expressed  in  revolutions 
and  decimal  parts,  are  specified  in  the  Notes. 

The  distances  of  the  Wires  from  the  middle  Wire,  or  Wire  III,  were  deter- 
mined from  35  observations  of  a  and  S  Uisce  Minoris  made  betwixt  October  16, 
and  December  2,  1834 ;  and  reduced  to  the  Equator,  they  are  as  foUows; 


Wire  I.  26^ 

II. 


26l567  ] 
13,273  Ui^ 


Sidereal  Time, 
-IV. 13,2671 

V. 26,557) 

the  Wires  being  numbered  for  observations  above  the  Pole,  in  that  position  of  the 
instrument  when  the  illuminated  end  of  the  axis  is  West.  The  value  of  one  revo- 
lution of  the  Micrometer  Wires  in  sidereal  time,  reduced  to  the  Equator,  was  de- 
termined ft'om  observations  of  the  same  Stars  to  be  as  follows : 
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_  From  observations  preceding  October    ly,  1834, '2,20fi4. 

From  observations  preceding  February  20,  1835, 2,2050. 

From  observations  preceding  June         1 9,  1 835, 2,2056. 

In  computing  the  reductions  to  Wire  III.  of  observations  made  at  the  other 
Wires,  for  a  and  h  Ursce  Minoris,  the  rigorous  formula, 

sin  reduction  =  sin  equatorial  interval  x  sec  declination, 

was  employed.     For  other  Stars,  the  formula, 

reduction  =  equatorial  interval  x  sec  declination. 

For  the  Sun  and  Planets,  the  motion  in  Right  Ascension  has  been  allowed  for ; 
in  the  case  of  the  Moon,  Bessel's  method  in  the  Tabulce  Regionumtance  has  been 
adopted. 

The  mean  of  Wires  numbered  as  equidistant  from  the  middle  Wire  is  gene- 
rally held  to  coincide  with  it ;  no  sensible  error  can  arise  from  this  supposition. 

In  the  original  manuscript  observations,  the  minutes  of  the  transits  over  all 
the  Wires  observed  for  Stars  near  the  Pole,  and  over  the  last  Wire  observed  for 
other  bodies,  and  the  hours  of  the  column  of  "  Reduction  to  Wire  III."  are 
entered ;  but  these  have  been  omitted  in  jirinting  to  save  space. 

The  column,  entitled  "  CoiTection  of  Instrument,"  contains  the  corrections 
of  the  observed  transits,  arising  from  the  deviation  of  the  instrument  from  the 
meridian ;  and  the  next  column,  entitled  "  CoiTection  of  Clock,"  contains  the 
corrections  of  the  Clock  interpolated  from  those  obtained  from  the  observations 
of  the  standard  Stars,  by  whidi  the  Clock  errors  are  found.  The  computation  of 
tliesc  two  columns  will  be  explained  presentlj'.  The  sign  +,  prefixed  to  the 
cori'ection  of  the  Clock,  denotes  that  the  Clock  is  slow ;  the  sign  — ,  that  it  is  fast. 

The  sum  of  the  numbers  in  the  columns,  entitled  "  Reduction  to  Wire  III," 
"  Correction  of  Insti-ument,"  "  Correction  of  Clock,"  is  the  "  Apparent  Right 
Ascension  observed,"  given  in  the  last  column  bearing  that  title. 

Tlie  formula  employed  for  coirecting  the  observed  transits,  for  the  deviation 
of  the  instrument  from  the  meridian,  is  that  of  Bessel, 

Correction  =  m  +  n  tan  Declination  +  c  sec  Declination, 

iti  and  n  denoting  the  eastern  deviation  from  the  meridian  of  the  perpendicular 
l)lanc  to  the  axis  of  rotation  at  the  Equator  and  elevated  Pole,  and  e,  the  error  of 
coUination  of  the  middle  Wire  minus  0',012  for  the  diurnal  aberration,  c  being 
jx)sitive  when  the  middle  Wire  is  to  the  East  of  the  optical  axis,  and  m,  n,  and  r 
being  expressed  in  time. 

The  value  of  e  is  determined  from  observ^ations  made  before  and  after  re- 
versing the  instrument,  as  explained  in  the  section  entitled  "  En-or  of  Collima- 
tion,"  pp.  (jo-68. 
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The  value  of  n  is  determined  by  comparing  the  observed  transits  of  a  and  8 
Ursce  Minoris  at  their  culminations  on  different  sides  of  the  Pole,  and,  when 
these  were  not  obtained,  by  comparing  their  observed  transits,  and  those  of  one 
or  two  of  the  standard  Stars  employed  for  finding  the  error  of  the  Clock.  Let 
A  and  A'  denote  the  Right  Ascensions  of  two  Stars,  the  first  being  near  the  Pole, 
D  and  D  their  Declinations  (for  the  transits  mh  polo  A  +  12'>  and  180°  — Z)  being 
used),  and  T,  T  the  observed  times  of  transit  over  the  middle  Wire,  then, 

{A-A')-{T-T)  sin\{D  +  iy) 

tanD  -  tanD'  "^  **  "^  "  cos  i  {D  -  JJ')' 

T—T'  being  corrected  for  the  rate  of  the  Clock,  c  being  known,  n  is  determined 
from  this  expression.  The  mean  Right  Ascensions  of  the  polar  and  standard 
Stars  which  have  been  adopted  are  those  of  Bessel  in  the  Tahulce  Regiomontance. 
The  corrections  for  the  redaction  of  the  mean  to  the  apparent  places  have  been 
taken  from  the  Nautical  Almanac.  The  computation  of  n  is  exhibited  in  the 
Table,  pp.  69-75.  A  mean  of  the  different  values  of  n  is  adopted  for  a  period, 
during  which  it  appears  to  have  remained  constant. 
The  value  of  m  is  calculated  from  the  formula, 

»» =  -  «  tan  Latitude  +  b  sec  Latitude, 

b  denoting  the  elevation  of  the  west  end  of  the  axis,  expressed  in  time.  The 
values  of  b  in  space,  found  by  applying  the  spirit-level,  are  contained  in  the  Table, 
p.  Qd ;  and  the  computation  of  m  is  contained  in  the  Table,  p.  75.  On  the  days 
when  b  was  not  observed,  a  value  found  by  interpolation  from  the  observed  quan- 
tities immediately  preceding  and  following  is  employed.  On  referring  to  the 
Table  of  the  Inclination  of  the  Axis  it  will  be  seen,  that  it  has  changed  gradually 
with  the  temperature  of  the  season,  the  west  end  being  3"  high  in  winter,  and 
2"  low  in  summer.  Similar  alterations  have  taken  place  in  the  years  1836  and 
1837.  They  may  be  occasioned  by  the  change  of  temperatm-e  of  the  piers,  or  of 
the  rock  on  which  they  are  founded. 

The  values  of  m,  n,  and  c  employed  in  the  reductions,  are  exhibited  in  the 
Tables,  p.  75  and  p.  68.  For  intermediate  values  between  those  mentioned  in  the 
Table,  m  is  assumed  to  have  varied  proportionally  with  the  time.  Prior  to 
July  1,  1835,  in  tlie  column  of  "  Correction  of  Instrimient"  the  terms, 

n  tan  Declination  +  c  sec  Declination, 

have  been  inserted,  m,  which  is  common  to  every  star,  and  produces  no  effect 
upon  the  difference  of  Right  Ascensions,  is  combined  with  the  correction  of  the 
Clock.     On  July  1,  1835,  and  afterwards,  the  tenns, 

—  n  tan  Latitude  +  n  tan  Declination  +  c  sec  Declination, 

have  been  inserted.     The  remaining  term  of  the  correction,  b  sec  Latitude,  being 
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like  m,  common  to  every  Star,  and  producing  no  effect  upon  the  difference 
of  Right  Ascensions,  is  combined  with  the  correction  of  the  Clock.  This  term 
is  contained  in  the  Table  p.  70,  and  for  times  between  the  dates  there  mentioned, 
it  is  assumed  to  have  varied  as  the  time. 

Prior  to  July  1,  1835,  the  Correction  of  the  Instrument  for  the  Moon  has  been 
calculated  in  the  same  manner  as  for  a  Star  in  the  satne  parallel,  without  allow- 
ing for  the  motion  in  Right  Ascension.     Since  that  time,  her  correction,  computed 

27 

as  for  a  Star,  has  been  multiplied  by  the  factor  ^•>  for  the  purpose  of  containing 

the  effect  of  her  motion,  and  the  product  inserted  under  "  Correction  of  Instru- 
ment." 

The  Correction  of  the  Clock  is  determined  from  the  observed  transits  of  the 
standard  Stars  in  the  Tabulce  Regiomontanw  (excluding  /3  Virginis,  a*  Librce, 
a}  Capricorni,  and  a  Piscis  Aust7'nlis),  the  "  Correction  of  Instrument,"  being 
previously  applied,  compared  wuth  their  apparent  Right  Ascensions,  obtained  from 
the  mean  positions  in  the  Tabulce  Regiomontance,  and  the  reduction  of  mean  to 
apparent  places  contained  in  the  Nautical  Almanac.  The  calculations  of  the 
corrections  of  the  Clock  are  exhil)ited  in  the  Tables  pp.  76-91.  When  (as  is 
generally  the  case)  several  Stars  have  been  observed  for  the  correction  of  the 
Clock  on  the  same  day,  or  within  the  same  period  of  24  hours,  they  are  comprised  in 
one  groupe,  and  the  mean  of  the  corrections  of  the  Clock,  given  by  the  observa- 
tions, is  held  to  be  the  correction,  corresponding  to  the  mean  of  the  times.  These 
means,  and  the  corrections  obtained  from  single  Stars,  when  only  one  Star  has 
been  obtained,  with  the  corresponding  times,  are  contained  in  the  Table  pp.  89-91. 
For  intermediate  times,  the  corrections  are  deduced  from  those  immediately  pre- 
ceding and  following  by  simple  interpolation,  and  are  entered  in  the  column  of 
the  observations  bearing  the  title  "  Correction  of  Clock."  From  14'' .  24".  to 
I7h  14m  of  j^^ne  9,  1835,  the  correction  of  the  Clock  was  computed  from  the 
three  nearest  means  in  the  Table  pp.  89-91,  using  second  diflferences,  as  the  rate 
was  then  undergoing  considerable  alteration,  which  made  it  necessary  to  readjust 
the  compensation  of  the  pendulum.  As  already  mentioned,  the  quantity  m,  prior 
to  July  1,  1835,  and  the  quantity,  h  sec  Latitude,  after  that  time,  are  com- 
prised in  the  Correction  of  the  Clock.  Therefore,  when  the  true  sidereal  time 
is  required,  the  value  of  m,  or  b  see  Latitude,  taken  from  the  Tables  p.  75-76, 
must  be  subtracted  algebraically  from  the  correction  of  the  Clock  obtained  from 
the  Tables. 

When  the  correction  of  the  Clock  has  been  obtained  from  the  observation  of 
one  Star  only,  the  column  of  "  Apparent  Right  Ascension  observed"  in  the  obser- 
vations is  not  fiUed  up  for  that  Star,  as  it  would  reproduce  the  Right  Ascension 
assumed  for  determining  the  Clock  correction.     For  a  similar  reason,  when  the 
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elements  for  the  correction  of  the  instrument  have  been  deduced,  either  wholly, 
or  in  greater  part,  from  observations  of  one  of  the  two  Stars,  a  and  S  Ursa' 
Minoris  (the  observations  above  and  below  the  Pole  being  considered  to  be  of 
different  stars),  this  column  is  not  filled  up  for  that  Star. 

The  observed  apparent  Right  Ascensions  of  the  Stars,  contained  in  the  last 
column  of  the  Observations,  are  reduced  to  mean  Right  Ascensions  at  the  com- 
mencement of  1835,  assuming  the  values  of  precession,  nutation,  aberration,  and 
proper  motion,  as  in  the  Nautical  Almanac.  The  individual  results  are  contained 
in  the  Table  pp.  91-103  ;  and  the  Catalogue,  exhibiting  the  mean  results,  is  given 
in  pp.  104  and  105.  Bessel's  Right  Ascensions  of  the  standard  Stars  from  the 
Tabulw  Regiomontance  having  been  adopted  for  determining  the  correction  of  the 
Clock,  the  zero  point  is  the  position  of  the  Equinox  assumed  in  these  Tables, 


III.  Observations  made  with  the  Mural  Circle. 

All  the  observations  with  the  Mural  Circle  were  made  by  myself 

Such  of  the  observations  as  have  R.  annexed  in  the  column  "  Object  Ob- 
served," were  made  by  observing  the  image  of  the  object  reflected  from  the 
surface  of  quicksilver,  contained  in  a  wooden  trough,  12  inches  in  length,  4  inches 
in  breadth,  and  filled  to  the  depth  of  one-fourth  of  an  inch.  The  trough  and  its 
supports  were  placed  on  blocks  of  stone,  which  rest  on  the  rock,  and  are  uncon- 
nected with  the  floor  of  the  Observatory.  From  the  frequency  of  wind,  agitating 
the  reflecting  fluid,  fewer  observations  by  reflection  have  been  made  than  other- 
wise would  have  been. 

The  equatorial  interval  betwixt  two  adjoining  vertical  Wires  is  18,1  seconds 
of  time;  -and  one  revolution  of  the  moveable  horizontal  Wire  is  equivalent  to 
52",5  of  space.  These  quantities  were  determined  from  observations  of  a  Urso^ 
Minoris.  The  results  of  observations  made  with  the  moveable  Wire  not  being  so 
satisfactory  as  those  made  with  the  fixed,  no  use  has  been  made  of  the  observa- 
tions made  with  the  former. 

Prior  to  December  3,  1835,  the  object  observed  was  bisected  by  the  hori- 
zontal Wire.  Since  that  time,  the  moveable  wire  has  been  kept  at  a  distance  of 
7"  nearly  from  the  fixed  wire,  and  the  object  bisects  the  space  betwixt  them.  This 
mode  has  been  found  better  adapted  for  faint  objects,  and  Stars  observed  by  day, 
than  the  former. 

Prior  to  January  2,  1835,  in  reading  off  the  observations,  the  cross  wires  of 
d 
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the  Microscopes  were  generally  made  to  bisect  the  divisions  immediately  preced- 
ing and  following  the  zero  points.  The  indications  of  the  micrometers  for  both 
sets  of  divisions  are  entered  in  the  Observations  in  separate  lines ;  those  for 
the  preceding  divisions  being  put  first.  Tlie  mean  for  each  set  of  divisions  being 
taken,  the  latter  mean  subtracted  from  the  former  gives  the  observed  value  of 
the  mean  of  the  runs  of  the  Microscopes.  Denoting  the  first  mean  by  m,  and 
the  second  by  m',  and  the  observed  value  of  the  mean  runs  of  the  Microscopes 
by  r,  then 

w-m'  +  300"  =  r, 

and  the  quantity  to  be  added  to  the  degrees  and  minutes  of  the  preceding  set  of 
divisions,  to  obtain  the  true  mean  reading  of  the  Circle  is  = 

300  m  _  300(r  +  m'- 300) 

r  r 

The  result  is  entered  in  the  column  entitled  "  Mean  Reading  of  Circle."  On  some 
occasions,  when  the  zero  points  of  the  Microscopes  fell  so  near  to  a  set  of  divisions, 
either  preceding  or  following,  that  the  corrections  for  runs  would  be  insensible, 
the  readings  of  that  set  of  divisions  only  were  taken  and  recorded. 

Since  January  2,  1835,  the  observations  have  been  read  off  from  that  set 
of  divisions  only,  which  was  nearest  the  zero  point  of  Microscope  I,  except  in 
those  cases  where  the  contrary  is  mentioned  in  the  Notes ;  and  the  mean  reading 
of  the  Circle  is  ascertained  from  the  formulae  above  given,  taking  the  value  of  r 
from  the  Table  p.  150.  The  values  there  given  are  the  means  of  those  found 
from  sets  of  readings,  made  at  the  beginning  and  end  of  each  period. 

A  few  observations  were  read  off  with  two  and  three  equidistant  Microscopes, 
but  were  reduced  to  the  mean  reading  of  the  six,  by  applying  the  differences 
mentioned  in  the  Notes,  which  were  found  from  the  observations  made  about  the 
same  time,  and  in  the  same  portion  of  the  meridian. 

The  observations  from  July  30,  to  August  12,  1835,  were  read  off  with  the 
Microscopes  I.  and  II,  for  the  reasons  mentioned  in  the  Notes.  To  the  mean 
reading,  corrected  for  the  mean  value  of  the  runs  of  the  two  Microscopes,  a 
correction  is  applied,  w^hich  is  given  in  the  column  of  Microscope  VI,  and  which 
is  calculated  from  the  fonnula  p.  ix  for  reducing  the  readings  of  angles  with  two 
Microscopes  to  the  readings  with  six,  and  the  result  is  entered  under  "  Mean 
Reading  of  Circle." 

The  degrees  and  minutes  entered  under  "  Mean  Reading  of  Circle,"  are  those 
which  were  under  Microscope  I.  In  the  original  manuscript  observations,  they 
are  inserted  in  its  column,  but  are  omitted  in  printing  to  save  space. 

The  observations  were  always  made  at  the  transit  of  the  object,  or  of  its 
centre  in  the  case  of  the  Sun,  Moon,  or  a  Planet,  over  Wire  III,  unless  otherwise 
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mentioned  in  the  Notes,  where  the  necessary  information  for  determining  the 
horary  angle,  and  thence  the  reduction  to  the  meridian  is  given.  The  times  of 
the  observations  there  given  are  those  indicated  by  the  Transit  Clock.  Transits 
over  Wire  III.  were  frequently  observed,  for  the  purpose  of  ascertaining  its 
deviation  from  the  meridian  at  various  points  ;  and  it  appeared  that,  throughout 
the  whole  meridian.  Wire  III.  was  to  the  west  of  it  by  the  following  quantities : 

Direct  Observations. 

Declination.  Deviation. 

From   -30°to+30o 3S5  of  time 

At        +500    ' 5 

+  62       6  

+  70       8  

+  86.36 39  

+  88.26 85  

+  88.26\ 79  

+  86.36I 33 

+  75         >S.  P. 8 

+  70        I  6  

From  62°  to  45°  I  3  


Reflected  Observations. 

From   +28"  to  +50° 2»  of  time 

+  52   to  +62    3  

At        +880.  26' 69  

+  88  .  26S.P. 73  

+  86.36S.P. 31 

The  transits  over  Wire  III.  above  the  Pole,  being  later  than  the  transits  over  the 
meridian,  and,  under  the  Pole,  earlier. 

The  reduction  to  the  meridian  is  computed  by  the  formula, 

225" 

i— -*ml"*m2Z)x«2, 
4 

D  denoting  the  Declination  of  the  object,  and  t  its  horary  angle,  expressed  in 
seconds  of  time.  The  sign  applied  to  the  reduction  is  that  which  wiU  bring  the 
reading  for  the  object  nearer  to  the  reading  for  the  Equator,  either  direct  or  re- 
flected, above  or  below  the  Pole,  according  to  the  kind  of  observation.  To  the 
reduction  for  the  Sun,  Moon,  and  Planets,  the  change  of  declination  during  the 
interval  between  the  time  of  observation  and  the  meridian  transit  is  applied ;  and 
as  the  deviation  of  Wire  III.  from  the  meridian  makes  a  small  reduction  neces- 
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sary  for  observations  of  the  Moon  and  a  Ursce  Minoris  made  at  that  Wire,  it  is 
accordingly  given. 

The  Refractions  are  computed  by  Mr  Ivory's  Tables  in  the  Philosophical 
Transactions  for  1823,  the  zenith  distance  being  made  equal  to  the  difference  be- 
twixt the  mean  reading  of  the  Circle  and  the  position  of  the  Equatorial  point, 
mintis  or  jjIus  the  Latitude,  according  as  a  direct  or  reflected  observation  was 
made.  The  Exterior  Thermometer,  by  Adie  of  Edinburgh,  is  enclosed  Avithin  a 
glass-tube,  open  at  top  and  bottom,  for  the  free  circulation  of  air,  and  is  placed 
at  a  northern  window  of  the  Observatory,  5  inches  from  the  wall,  and  8,2  feet 
above  the  ground.  Tlie  Barometer,  also  by  Adie,  has  a  cistern  of  the  syphon 
construction,  and  therefore  requires  no  correction  for  difference  of  capacities  or 
capillarity.  It  is  fixed  to  a  wooden  pillar  beside  the  Circle,  and  the  attached 
Thei-mometer  is  fixed  to  the  Barometer-frame.  The  zero  point  of  the  Barometer 
is  351,1  feet  above  the  mean  level  of  the  sea. 

To  the  mean  reading  of  the  Circle,  the  reduction  to  the  meridian  and  re- 
fraction are  applied,  according  to  their  signs,  and  the  result  is  the  reduced  reading 
of  the  Circle,  or  the  reading  for  the  meridian  observation,  clear  of  the  effect  of 
refraction.  The  reduced  readings  are  converted  into  Declinations  by  the  follow- 
ing process. 

To  the  reduced  readings  of  the  direct  observations  of  a  and  S  Ursce  Minoris 
the  apparent  Declinations  (obtained  from  the  mean  Declinations  of  the  Tabulw 
Regiomontanw,  converted  into  apparent  by  the  corrections  of  the  Nautical  Alma- 
nac) are  applied,  and  the  result  is  the  position  of  the  direct  Equatorial  point  on 
the  divisions  of  the  Circle.  A  mean  of  the  several  values  obtained  during  a  pe- 
riod of  time,  when  it  appeai-s  that  the  position  of  this  point  remained  without 
sensible  change,  is  held  to  be  the  true  position  during  that  period.  The  position 
of  the  direct  Equatorial  point  plus  68°.  5'.  14",6,  (the  assumed  distance  betwixt 
the  two  points,  or  twice  the  assumed  Co-latitude),  is  the  position  of  the  re- 
flected Equatorial  point.  The  determination  of  the  positions  of  the  t\to  points  is 
contained  in  the  Tables  pp.  150-153.  For  the  observations  made  betwixt  July  30, 
and  August  12,  1835,  which  were  read  off  with  two  ^Microscopes,  and  Avhen  neither 
a  nor  8  Ursce  Minoris  was  observed,  the  position  of  the  Equatorial  point  is  ob- 
tained from  the  mean  Declinations  of  the  principal  Stars  observed,  deduced  from 
all  the  obsen'ations  to  the  end  of  the  year,  made  with  six  Microscopes. 

The  "  Apparent  Declination  observed,"  given  in  the  last  cohnnn  of  the  ob- 
servations, is  the  difference  between  the  reduced  reading  of  tlie  Circle  and  the 
position  of  the  Equatorial  point.  In  the  case  of  the  Sun,  Moon,  or  a  Planet,  the 
parallax  in  declination  and  semi-diameter  (when  a  limb  has  been  observed)  have 
stiU  to  be  ai)plied,  in  order  to  obtain  the  geocentric  Declination  of  the  centre. 
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When  the  position  of  the  Equatorial  point  depends  entirely,  or  nearly  so, 
upon  observations  of  one  of  the  Stars  a  and  8  Ursce  Minoris  (considering  the  ob- 
servations above  and  below  Pole  to  be  of  different  Stars),  then  the  last  column  is 
not  filled  vip  for  that  Star,  as  the  resulting  Declination  would  be  the  same  with 
that  assumed  for  determining  the  Equatorial  point.  For  a  similar  reason,  the  last 
column  is  not  filled  up  for  the  principal  Stars  observed  from  July  30,  to  Au- 
gust 12,  1835. 

The  apparent  Declinations  of  the  Stars  are  converted  into  mean  Declinations 
for  the  beginning  of  1835,  by  the  application  of  the  corrections  for  precession, 
nutation,  aberration,  and  proper  motion,  taken  from  the  elements  and  subsidiary 
Tables  given  in  the  Nautical  Almanac ;  and  the  mean  result  for  each  Star  is  in- 
serted in  a  Catalogue,  the  determinations  by  direct  vision  and  by  reflection,  as 
well  as  those  above  and  below  Pole,  being  separate.  The  individual  results  are 
contained  in  the  Table  pp.  154-161,  and  the  Catalogue  is  given  in  pp.  161-162. 


IV.  Reduced  Observations  of  the  Sun,  Moon,  and  Planets. 

The  Tables  pp.  164-182  contain  comparisons  of  the  Right  Ascensions  and 
Declinations  of  the  Sun,  Moon,  and  Planets,  deduced  from  the  observations,  with 
the  computed  places  in  the  Nautical  Almanac,  and  also  with  the  computed  places 
of  the  Moon  in  Schumacher's  Lunar  Ephemeris ; — the  places  of  the  Moon  in  the 
Nautical  Almanac  being  derived  from  Burckhardt's  Lunar  Tables ;  and  in 
Schumacher's  Ephemeris,  from  the  Tables  of  Damoiseau. 

In  these  comparisons,  the  Longitude  of  the  Observatory  is  assumed  to  be 
12™.  43',  6  West,  as  determined  by  the  Trigonometrical  Survey  of  Britain,  and 
52".  30s2  West  of  Altona,  the  meridian  for  which  Schumacher's  Ephemeris  is 
computed. 

When  both  limbs  of  the  Sun  or  a  Planet  have  been  observed  with  the  Transit 
Instrument,  the  mean  of  their  Right  Ascensions  is  taken  for  the  Right  Ascension 
of  the  centre.  For  the  observations  of  Mars  from  January  20,  to  March  6,  1835, 
the  mean  has  been  corrected  by  a  small  quantity  for  defect  of  illuminated  disc, 
as  stated  in  the  Table  of  the  reduced  observations. 

When  only  one  limb  of  the  Sun  or  a  Planet  has  been  observed,  the  Right 
Ascension  of  the  centre  has  been  determined,  by  applying  the  semi-diameter  in 
Right  Ascension.  This,  for  the  Sun,  has  been  taken  from  the  Nautical  Almanac, 
and  in  the  case  of  a  Planet,  from  the  Meridian  Ephemeris  of  the  Royal  Astrono- 
mical Society. 
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To  the  observed  Right  Ascension  of  the  Moon's  limbs  an  "  additional  correc- 
tion" has  been  applied,  as  stated  in  the  Table  of  her  reduced  observations.  This 
correction  for  tlie  period  preceding  July  1,  1835,  is  the  motion  in  Right  Ascension 
during  the  interval  between  the  transits  over  the  middle  Wire  and  the  true  me- 
ridian, or  during  the  time  expressed  by  m  +  n  tan  Declination  +  c  sec  Declination  ; 
afterwards  it  is  the  motion  in  Right  Ascension  during  the  time  expressed  by  b  sec 
Latitude ;  these  quantities  not  having  been  included  in  the  "  Correction  of  In- 
strument." 

The  observed  Right  Ascensions  of  the  Sun's  centre  are  compared  with  the 
values  for  apparent  noon  at  Edinburgh,  computed  from  the  Nautical  Almanac. 

The  observ^ed  Right  Ascensions  of  the  Planets'  centres  are  compared  with 
the  values  for  the  transits  over  the  meridian  of  Edinburgh,  computed  from  the 
Meridian  Ephemeris. 

The  observed  Right  Ascensions  of  the  Moon's  limbs  (corrected  in  some  in- 
stances for  defect  of  illuminated  disc),  are  compared  with  the  values  for  the 
transits  over  the  meridian  of  Edinburgh,  computed  from  the  list  of  Moon-cul- 
minating Stars  in  the  Nautical  Almanac,  and  also  with  the  same  computed  for 
the  meridian  of  Edinburgh  from  Schumacher's  Ephemeris,  the  semi-diameter 
there  given  being  employed  in  computing  the  duration  of  its  transit. 

The  parallaxes  in  declination  of  the  Sun,  Moon,  and  Planet  are  computed 
on  the  supposition  that  the  ratio  of  the  Earth's  Axes  is  =  299 :  300 ;  and  the 
Moon's  horizontal  parallax  has  been  corrected  by  the  small  quantity  given  by  Mr 
Airy  in  the  Cambridge  Observations  for  1833,  p.  xxiv. 

Tlie  horizontal  parallaxes  and  semidiameters  of  the  Smi  and  Moon  in  de- 
clination have  been  taken  from  the  Nautical  Almanac ;  those  of  the  Moon  have 
also  been  taken  from  Schumacher's  Ephemeris  ;  and  those  of  the  Planets,  from 
the  Meridian  Ephemeris. 

In  the  Table  of  observed  places  of  the  Moon,  the  seconds  only  of  the  parallax 
and  semidiameter  in  declination,  and  Declination  of  the  centre  are  given  in  the 
columns  II.  applicable  to  Schumacher's  Ephemeris;  the  degrees  and  minutes, 
omitted  to  save  room,  being  the  same  as  in  columns  I. 

The  parallax  and  semidiameter  in  declination  having  been  applied  according 
to  their  signs  to  the  apparent  Declination  of  the  Sun,  Moon,  or  Planet,  given  in 
the  last  column  of  the  Observations,  the  result  is  the  Geocentric  "  Declination  of 
Centre,"  given  in  the  Tables,  which  is  compared  with  the  Declination  computed 
from  the  Ephemerides. 

The  Declinations  of  the  centres  of  the  Sun  and  Planets  have  been  computed 
from  the  Nautical  Almanac  and  Meridian  Ephemeris,  for  the  transits  over  the 
meridian  of  Edinburgh. 
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The  Declinations  of  the  Moon's  centre  have  been  calculated  from  the  hourly 
Ephemeris  of  the  Nautical  Almanac  for  the  computed  Greenwich  mean  times  of 
the  Moon's  centre  passing  the  meridian  of  Edinburgh.  The  corresponding  Green- 
Avich  sidereal  times  are  equal  to  the  Right  Ascensions  of  the  limb  Avhen  passing 
the  meridian  of  Edinburgh,  computed  from  the  list  of  Moon-culminating  Stars, 
plus  or  minus  the  duration  of  transit  of  the  semidiameter  taken  from  the  same  list, 
according  as  the  first  or  second  limb  was  observed,  plus  \2^.  43', 6  for  the  difference 
of  Longitude. 

The  Declinations  of  the  Moon's  centre  have  also  been  calculated  for  the 
transits  at  Edinburgh,  from  Schu5[acher's  Ephemeris. 

The  Right  Ascensions  and  Declinations  computed  from  the  Ephemerides  are 
not  given,  but  the  differences  of  the  observed  and  computed  places  are  stated, 
with  the  signs  indicating  how  they  are  to  be  apphed  to  the  computed  or  tabiUar 
places  to  obtain  those  observed. 

The  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Moon  ought,  in  strictness,  to 
be  calculated  for  the  times  of  the  limbs  and  centre  passing  the  meridian,  as  de- 
duced from  the  observations  ;  and  therefore,  the  differences  from  the  Ephemerides 
ought  to  be  corrected  by  the  motions  in  Right  Ascension  and  Declination  in  the 
times  denoted  by  the  same  differences  in  Right  Ascension,  if  so  great  a  degree  of 
nicety  shall  be  deemed  requisite. 


V.  Observations  of  the  Comet  of  H alley,  of  Occultations  of  Stars  by  the  Moon,  and 

of  Eclipses  of  Jupiter's  Satellites. 

These  Miscellaneous  Observations  were  made  by  myself. 

In  comparing  the  observed  times  of  the  Eclipses  of  Jupiter's  Satellites,  with 
those  computed  in  the  Nautical  Almanac,  the  Longitude  of  Edinburgh  has  been 
assumed  12'".  43S6. 

In  other  respects  these  Observations  are  explained  in  pp.  185-189  where  they 
are  given. 


I  shall  now  give  some  results,  which  have  been  deduced  from  the  Obser- 
vations. 
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VI.    Positions  of  a  and  8  Ursce  Minoris. 

The  mean  Right  Ascensions  and  Declinations  of  these  Stars,  given  in  the 
Catalogues  pp.  104—105  and  16 1-1 02,  have  been  deduced  in  the  same  manner 
as  those  of  other  Stars,  and  are  therefore,  to  a  certain  extent,  dependent  upon  the 
accuracy  of  their  assumed  places  taken  from  the  Tahuloe  Regiomontance,  which 
have  been  used  in  determining  the  position  of  the  instruments  with  regard  to  the 
Pole.  Results  independent  of  this  assumption,  but  supposing  that  the  Instru- 
ments remain  without  sensible  change  in  their  adjustments  for  periods  less  than 
24  hours,  are  obtained  in  the  following  manner. 

By  comparing  the  observations  of  either  of  these  Stars  made  with  the  Circle 
at  the  consecutive  superior  and  inferior  transits,  twice  the  Polar  distance  of  the 
star  is  obtained. 

By  comparing  the  observations  of  both  Stars  on  the  same  side  of  the  Pole, 
made  with  the  Circle  within  24  hours  of  each  other,  the  difference  of  their 
Polar  distances  is  obtained.  Again,  by  comparing  the  observations  of  both  Stars, 
the  one  above,  and  the  other  below  the  Pole,  made  within  a  similar  interval,  the 
sum  of  their  Polar  distances  is  obtained.  From  the  sum  and  difference,  the  Polar 
distances  themselves  are  obtained. 


Pdar  Distance  of  a  Ursce  Minoris. 

Above  Below  Double 

Pole.  Pole.  Polar  Distance. 

1834,  1834, 

Oct.  27  Oct.  27  3.  8.27,8 

28  28  29,8 

Nov.    1  31   28,6 

10  Nov.    9  29,5 

Dec  23  Dec.  23  27,7 

1835,  1835, 

Mar.  25   Mar.  25  28,8 

May  1)    May  11  30,2 

Oct.    6  Oct.    7  29,3 

26  26  28,2 

29  29  28,8 

Dec  14  Dec.  13  29,5 


Mean  of  1 1  determinations,-  -3  .    8  .  28,93 
Polar  Distance, 1  .34  .  14,5 
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Difereme  of  Polar  Distances  of  a,  and  8  Ursa'  Minoris. 


Nov, 


a  S 

Above  Above 

Pole.  Pole. 

1834,  1834, 

Oct.  27  Oct.  27 

28  28 

••■■  Nov.    3 

5 

6 

10 

13 

1835, 

Oct.  21   Oct.  21 

24  24 

26  26 

29  29 

Nov.  10  Nov.  11 


3 

5 

6 

10 

13 

1835, 


Difference  of 
Polar  Distances. 


1.50 


.26,8 
26,4 
27,4 
27,3 
25,0 
26,6 
28,3 

27,0 
24,7 
27,2 
25,5 

24,4 


Mean  of  12  determinations, 1  .  50  .  26,38 


Sum  of  Polar  Distances  of  a  and  8  Ursce  Minoris. 


a 
Above 
Pole. 
1834, 


Below 
Pole. 
1834, 


Sum  of 
Polar  Distances. 


Dec.  16  Dec.  16  4.58, 

17  

22  

1835, 


Jan. 


Feb. 


1 

2 

9 

27 

30 

3 

6 

9 

12 

17 

24 


17 

22 

1835, 

Jan.   1 

2 

9 

27 

30 


•  •■  Feb.  3 

5 

8 

12 

17 

23 

Mar.  5  Mar.  5 

16  16 

Dec.  22  Dec.  21 


54,6 
54,5 
55,9 

55,5 
56,2 
55,3 
54,7 
55,9 
56,8 
57,5 
56,0 
56,2 
55,5 
55,6 
56,8 
57,8 
56,9 


/ 


XXVI  INTRODUCTION. 


Sum  qf  Polar  Distances  of  a.  and  8  Ursce  Minoris, — continued. 

a  i 

Below                      Above  Sum  of 
Pole.                        Pole.                                 Polar  Distances. 

1834,  1834, 

Oct.  27  Oct  27  4.58.54,6 

28  28  56,2 

Nov.    9  Nov.  10  56,1 

1835,  1835, 

June  14  June  14  55,5 

Aug.  29  Aug.  29  57,5 

31   31   55,9 

Sept.   2  Sept.    2  56,8 

9  9  56,2 

10  10  56,7 

24  24  56,1 

29  29  55,6 

Oct.  22  Oct.  23  56,2 

26  26  55,4 

27  27  55,9 

29  29  54,3 


Mean  of  32  determinations, 4  .  58  .  55,93 

From  the  sum  and  difference  the  Polar  distance  of  a  is  found  to  be 
r.  34'.  14",8,  and  of  8,  3°.  24'.  41",2. 

Assigning  to  the  first  determination  of  the  Polar  distance  of  a  the  weight  11, 

12  X  32 

the  number  of  double  observations,  and  to  the  second,  the  weight  r- — --=  8,7,  the 
mean  result  is  1°.  34'.  14",6. 

Hence  the  mean  Declination  of  a  Ursce  Minm-is  for  the  beginning  of  1835,  is 
88".  25'.  45", 4,  and  of  8  Ursce  Minoris,  86°.  35'.  18",8  ;  and  the  same  quantities, 
within  the  tenth  of  a  second,  are  the  results  of  the  direct  obsen^ations,  reduced 
in  the  same  manner  as  those  of  other  Stars,  given  in  the  Catalogue,  pp.  161-162. 

By  comparing  the  Transit  observations  of  either  of  the  Stars,  at  the  conse- 
cutive superior  and  inferior  transits,  the  correction  of  the  instrument  for  the 
deviation  of  its  line  of  coUimation  from  the  Pole  is  elhninated,  and  the  Right 
Ascension  obtained. 

By  comparing  the  Transit  observations  of  both  stars  on  the  same  side  of  the 
Pole,  made  within  24  hours  of  each  other,  and  also  the  observations  of  both  Stars, 
the  one  above,  and  the  other  below  the  Pole,  made  within  a  similar  interval. 
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the  corrections  of  the  instrument  are  also  eliminated,  and  the  Right  Ascensions 
obtained. 

Let  T  be  the  observed  time  of  transit  of  either  Star  above  the  Pole,  (7*),  the 
observed  time  of  the  preceding  or  following  transit  below  the  Pole,  =±=12  hours, 
A,  the  Right  Ascension  of  the  Star,  D,  its  declination,  r,  the  correction  of  the 
Clock  found  from  a  Star  near  the  Equator,  or  the  difference  between  its  time  of 
transit  and  Right  Ascension,  then,  (correcting  the  observed  times  for  the  rate  of 
the  Clock), 

f  =  T+  r+n  tan  D  +  c  (sec  2) -  1), 
\=(T)+r+ntanD-c{sec  D+1); 

whence 

and  c  being  known,  A  is  determined. 

Let  T  and  t  be  the  observed  times  of  transit  of  the  two  Stars  above  the  Pole, 
made  within  24  hours  of  each  other,  and  T',  the  observed  time  of  transit  of  the 
first  Star  above  the  Pole,  and  (f),  the  observed  time  of  transit  of  the  second  star 
below  the  Pole,  =i=  12  hours,  made  within  another  period  of  24  hom-s,  A  and  a, 
the  Right  Ascensions,  B  and  d,  the  Declinations  of  the  two  stars,  n  and  c,  the 
quantities  for  the  correction  of  the  Instrument  at  the  first  set  of  observations, 
n'  and  (f,  the  similar  quantities  at  the  second  set,  r  and  /,  the  corrections  of  the 
Clock  for  the  two  sets,  then 

A  -  T+  r  +  n  tan  D  +  c  (sec  D  -I), 
A=T'  +  r'  +  n'  tan  D  +  c'  (sec  D-\), 
a  =  t+T  +  n  tan  d  +  c  (sec  d—\), 
a  =  (<')  +  T'  —  n'  tan  d  —  c'  (sec  d+1). 

Or  putting  tan  D  for  sec  D  and  tan  d  for  sec  d,  which  may  be  done  without  sen- 
sible error, 

A=  T+T+(n  +  c)  tan  D-c, 
A=  T' +  t' +  (n' +  c')  tan  D-c', 
a=t+T+(n  +  c)  tan  d-c, 
a  =  (t')  +  r'  -  («'  +  c')  tan  d  -  c'. 

From  these  equations,  by  eliminating  (n  +  c)  and  (n'  +  (/),  A  and  a  are  deter- 
mined. In  a  similar  manner  A  and  a  are  determined,  when  the  transits  of  the 
two  stars  below  the  Pole,  within  a  period  of  24  hours,  are  compared  with  the 
transit  of  the  one  above,  and  the  other  below  the  Pole,  made  within  another 
period  of  24  hours. 

In  place  of  T,  t,  &c.  there  may  be  substituted  the  mean  Right  Ascension  re- 
duced to  the  beginning  of  the  year,  derived  from  each  observation,  and  then  r,  /, 
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c  and  d,  are  all  =  0,  and  the  unknown  quantities  to  be  eliminated  will  be  the  cor- 
rections of  the  assumed  values  of  n  and  n'.  Further,  in  place  of  the  results  of 
single  observations,  there  may  be  substituted  the  mean  of  the  results  of  several 
observations,  provided  that  each  single  observation  has  its  proper  corresponding 
one,  above  or  below  the  Pole,  made  within  24  hours ;  and  the  unknown  quantities 
to  be  now  eliminated,  will  be  the  mean  values  of  the  corrections  of  the  different 
values  of  n,  which  may  be  denoted  by  x,  y,  z,  &c. 


Right  Ascension  of  a  Ursce  Minoris. 

Above  Pole.  Below  Pole. 

1834,  ^  1834,  , 
Oct.  17  49*4  Oct.  16  49,5 

18  48,1  17  48,8 

27  49,0  26  48,6 

28  49,4  27  48,7 

1835,  1835, 

Mar.  25  47,6  Mar.  24  52,0 

26  49,3  25  49,6 

April    9  52,6  AprU  9  51,6 

14  52,8  15  53,6 

22  51,8  23  51,4 

26  52,6  27  54,0 

May  10  51,2  May  10  50,1 

13  50,0  13  50,3 

14  hO,1  14  49,5 

Oct.     7  49,7  Oct.    7  50,2 

26  50,8  26  49,7 

29  49,5  29  49,1 

30  49,6  30  49,5 

Nov.    1   49,8  Nov.    1   51,5 

11   49,5  11   48,8 

16  48,8  16  49,5 

27  50,8  27  49,7 

Dec.  14  50,6  Dec.  14  48,1 


Mean  of  22  de-|  rnta  my, 

>  50,16    50,17 


ternunations,. 


Tlierefore  the  mean  Right  Ascension  of  a  Ursce  Minoris,  from  these  22 
double  observations,  is  1^  .  O""  .  60',16. 
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Right  Ascension  of  d  Ursoe  Minoris. 

Above  Pole.  Below  Pole. 

1834,  ,  1834, 

Dec.  17  30,5  Dec.  16  31,9 

23  32,2  22  29,9 

30  29,4  30  30,5 

1835,  1835, 

Jan.     2  31,7  Jan.     2  32,7 

Sept.  16  31,9  Sept.  15  31,8 

Dec.  22  32,4  Dec.  21   34,4 

24  31,1  24  30,0 


Mean  of  7  de-l 


'I  31,31 31,60 

terminations,' 

Therefore  the  mean   Right  Ascension  of  8  Ursoe  Minoris,  from  these  7 
double  observations,  is  IS*"  .  25'"  .  3P,43. 


Right  Ascensions  of  a,  and  8  Ursw  Minoris. 


a 


a 


Above  Pole.                                                       Above  Pole. 
1834,                             ^                                   1834, 
Oct.  17  49',4  Oct.  17  32^4 

27  49,0  27  33,1 

28  49,4  28  .32,2 

Nov.    6  48,2  Nov.    6  30,8 

21   50,2  21   31,5 

Dec  10  50,5  Dec.  10  31,3 

12  50,7  12  32,2 

17  48,1   17  30,5 

23  50,4  23  32,2 

30  46,9  30  29,4 

1835, 

Jan.      1   48,2  31   30,1 

1835, 

3  54,3  Jan.     2 31,7 

Oct.     7  49,7  Oct.     7  32,3 

21   46,9  21   31,7 

24  49,2  24  32,5 

26  50,8  26  32,0 

29  49,5  29  32,8 

Nov.  11   49,5   Nov.  n   32,4 

14  49,8  14  32,3 

16  48,8  16  32,5 

18  52,2  18  32,9 

9 
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Right  Ascensions  of  a  and  8  Ursoe  Minoris, — continued. 


a  S 

Above  Pole.  Above  Pole. 

1835,  ,                                 1835,                         , 

Nov.  27  50,8  Nov.  27  32,2 

28  50,6  28  31,4 

Dec.    2  49,4  Dec.    2  •■  32,0 

22  51,1  22  32,4 

24  48,1  24  31,1 


Meanof26de-)^^       gg^gg    ^      ^      «=  31,88+ 16,8*  ■••  (2) 

terminations,) 


a 


a 


Above  Pole.  Below  Pole. 

1834,  ,  1834, 

Dec.  16  49,8  Dec.  16  31,9 

17  48,1  17  30,7 

19  50,6  19  30,2 

22  50,3  22  29,9 

26  48,9  26  32,4 

27  47,2  27  31,2 

30  46,9  30  30,5 

1835,  1835, 

Jan.   1  48,2  Jan.  1  32,4 

2  47,8  2  32,7 

3  54,3  3  28,2 

5  49,1  5  30,6 

9  51,3  9  30,4 

20  50,8  20  31,6 

27  50,9  27  32,3 

Feb.  3  52,4  Feb.  3  32,8 

12  53,2  12  32,2 

17  48,7  17  33,8 

18  49,7  18  33,3 

21  47,4  21  29,4 

24  47,0  • 24  31,6 

26  46,8  26  31,1 

Mar.  3  48,9  Mar.  3  26,9 

5  47,3  5  28,0 

12  49,2  12  31,2 

16  48,2  16  30,8 

18  46,7  18  32,2 

27  52,4  27  30,5 

Apr.  26  62,6  Apr.  27  30,7 

Dec.  17  51,6  Dec.  17  32,4 
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Bight  Ascensions  of  a,  and  8  Ursce  Minoris, — continued. 

a  i 

Above  Pole.  Below  Pole. 

1835,  ,  1835,  , 

Dec.  21   52,6  Dec.  21   34,4 

24  48,1  24  30,0 

28  49,5  28  38,9 


Meanof32de  )^^  3g  ,3^  0  =  31,42- 16,8  «•••  (4) 

terminations,)  ^      \  /  '   n       \  /. 


o  a. 

Above  Pole.  Below  Pole. 

1834,  ,  1834, 

Oct.  17  32,4  Oct  16  49',5 

27  33,1   26  48,6 

28  32,2  27  48,7 

Nov.  10  29,9  Nov.    9  50,0 

13  31,5  12  47,8 

1835,  1835, 

July  10  26,5  July  10  49,5 

30  32,2  30  50,5 

Aug.    3  308  Aug.    3  51,6 

7  32,0  7  50,4 

8  32,2  8  51,5 

13  31,6  13  51,3 

17 32,2  17  50,1 

19  33,4  19  50,7 

20  32,2  20  50,5 

27  33,6  27  50,1 

28  32,2  28  51,0 

29  32,0  29  51,0 

31   32,5  31   50,8 

Sept.   7    32,4  Sept.    7  50,1 

9  32,3  9  50,6 

21   32,1   21   49,4 

26  31,5  26  49,3 

29  32,1   29  50,4 

Oct.     3  32,2  Oct.     3  50,1 

7  32,3  7  50,2 

23  32,7  22  50,2 

27  32,2  26  49,7 

28  32,5  27  48,1 

Nov.ll 32,4  Nov.ll   48,8 

14  32,3  13  49,0 

16  32,5  15  48,8 

28  31,4  27  49,7 


Mean  of  32  de- 
terminations. 


|a  =  31,98+l6,8«-(5)  ^  =  49,94  -  36,5  z  •■•  (6) 
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Bi^  Ascensions  qftt,  and  8  Ursce  il/iwms,— -continued. 

a  a 

Below  Pole.  Below  Pole. 

1835,                           ,  1835, 

Mar.  24 52,0  Mar.  24  33,6 

Apr.  27  54,0  Apr.  27  30,7 


Meanof  2de.)^^5300^3gg„.  .^7)  a  =  32,15- 16,8m-(8) 

terminations,  J 

Eliminating  x  and  y  from  equations  (1),  (2),  (3),  (4),  we  obtain 

^  =  49",13  a  =  3I»,63 

Eliminating  x  and  z  from  equations  (I),  (2),  (6),  (6),  we  obtain 

.4  =  49',92  a  =  31',99 

Eliminating  y  and  u  from  equations  (3),  (4),  (7),  (8),  we  obtain 

A==W,&0  a  =  31',00 

Eliminating  z  and  u  from  equations  (5),  (6),  (7),  (8),  we  obtain 

^  =  51«,28  a=31',36 

Giving  to  each  determination  of  A  and  a  its  proper  weight,  depending  on 
the  number  of  observations  from  which  it  is  derived,  we  obtain 

A.  Weight.  a.  Weight. 


Mean,     49,88  Mean,     31,69 

Therefore  the  mean  Right  Ascension  of  a  Ursce  Minaris  for  the  beginning  of 
1835,  is  l^-.  O".  49',88,  and  of  d  Ursa'  Minoris,  \S^.  25'".  31»,69.  The  Catalogue 
pp.  104—5,  in  which  their  places  have  been  determined  in  the  same  manner  as 
those  of  the  other  Stars,  gives  for  the  first  quantity,  (taking  the  mean  of  the  results 
above  and  below  Pole,  according  to  the  number  of  observations,)  1*^.  0"".  50', 06, 
and  for  the  second,  18^.  25"".  31»,80. 
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VII.  Position  of  the  Ecliptic. 

The  Right  Ascension  A,  and  Declination  D,  of  the  Sun,  given  in  the  Nautical 
Almanac,  are  connected  by  the  formula, 

tan  D  =  sin  A  tan  ta, 

u  denoting  the  obliquity  of  the  Ecliptic  employed  in  the  Almanac.  Differentiating 
this  expression,  and  putting 

siniD  _  „  ^  ,  sin  2  D  _   „ 

we  obtain 

dZ)  =  FdA  +  Gdu. 

The  observed  Right  Ascension  of  the  Sun  is  =  ^  +  a;  a  being  the  "  difference 
from  Nautical  Almanac"  in  Right  Ascension  given  in  the  Table  of  the  observed 
Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Sun,  pp.  166-169  ;  and  i)+  Fa  is  the 
Sun's  Declination,  computed  from  the  observed  Right  Ascension  and  obliquity 
given  in  the  Almanac.  D  +  d  is  the  Sun's  Declination,  deduced  from  the  obser- 
vation with  the  Circle ;  d  denoting  the  "  difference  from  Nautical  Almanac"  in 
Declination  in  the  same  Table.  Supposing  that  the  Right  Ascensions  of  all 
celestial  objects  should  be  increased  by  on,  for  the  coiTCction  of  the  assumed  posi- 
tion of  the  Equinoctial  points  ;  that  the  obliquity  employed  in  the  Almanac  should 
be  increased  by  p ;  that  the  observed  Declinations  of  the  Sun,  and  other  objects 
within  the  tropics,  as  determined  by  the  Circle,  should  be  increased  by  z ;  and 
that  the  semi-diameter  of  the  Sun  in  the  Almanac  (used  in  the  computation  of 
the  Declination,  deduced  from  observation)  should  be  increased  by  u ;  then  the 
true  observed  Declination  of  the  Sun's  centre, 

D  +  d  +  z  +  u  =  D  +  Fa  +  Fx  +  Gy ; 

and  therefore 

{Fa  -d)  +  Fx  +  Gi/~z  ±u  =  0; 

which  is  the  form  of  the  equations  from  which  the  unknown  quantities  a;,  y,  z, 
and  u  are  to  be  determined.  The  upper  sign  of  u  is  for  observations  of  the  north 
limb,  the  lower  for  observations  of  the  south. 

The  equations  for  all  the  days  on  which  the  Sun  was  observed,  both  in  Right 
Ascension  and  in  Declination,  are  here  given. 
h 
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Date. 

0  = 

Probable 
Error. 

Date. 

0  = 

Probable 
Error. 

1834, 

1835, 

Nov.  12 

+  li3-0,27a.'-0,79y-2  +  M 

l"49 

Mar.  25 

-l,5  +  0,43x  +  0,08y-2-M 

0^97 

13 

+  0,2-0,26x-0,80y-z-M 

1,50 

26 

-0,5  + 0,43  x  +  0.09y-2  +  u 

0,97 

14 

+  l,6-0,26x-0,81y-«  +  M 

1,51 

30 

-2,4  + 0,43  x  +  0,18y-2-« 

0,97 

15 

-0,3-0,25a;-0,82y-z  +  u 

1,52 

17 

-l,2-0,24x-0,84y-z-« 

1,54 

April   7 

-  0,5  +  0,4 1  X  +  0,3 1  y  -  2  +  M 

0,96 

28 

+  0,8-0,16x-0,93y-2  +  M 

1,64 

8 

-  3,0  +  0,4 1  X  +  0,33 »/  -z-u 

0,96 

29 

-0,3-0,l6a;-0,96y-2-M 

1,65 

13 

-0,1  +0,40x  +  0,42y-r  +  M 

0,96 

25 

-0,6  +  0,35x  +  0,60y-2-« 

0,95 

Dec.    4 

+  7,4 -0,13  x-0,98y-2  +  M 

1,69 

30 

+  2,7 +  0,.32x  + 0,67^-2 +  « 

0,94 

8 

-5,4- 0,10  x-0,98y-z-M 

1,72 

10 

+  1,1  -  0,08  X  -  0,98y  -z  +  u 

1,73 

May     5 

-l,3  +  0,30x+0,73y-2-M 

0,94 

12 

-2,1 -0,07  x-0,99!/-z-u 

1,73 

6 

- 1,0  +  0,29  x  +  0,74  7/ -2  +  u 

0,94 

13 

+  l,7-0,06x-0,99y-2  +  " 

1,74 

7 

+  1,1  +  0,29 x+ 0,15  t/ -z-u 

0,94 

16 

-4,1  -0,0ix-\,00t/-z-u 

1,75 

8 

-1,0  + 0,28  x  +  0,77y-2  +  « 

0,94 

19 

-0,1  -0,02  X  -  1,00;/  -z  +  u 

1,75 

9 

+  1,4  +  0,27  X  +  0,78y  -  2  -  M 

0.94 

20 

-3,1  -0,01a;-l,00y-z-M 

1,75 

11 

-l,3  +  0,26x+0,80y-2  +  tt 

0,93 

22 

+  l,8  +  0,00a;-],00y-r  +  J< 

1,75 

12 

-0,7  +  0,26x+0,81y-r-M 

0,93 

23 

-1,1  +O,Olx-l,O0y-z-M 

1,75 

14 

+  0,2  +  0,25  X  +  0,83y  -  2  +  M 

0,93 

24 

+  1,7  +  0,01  x-l,00y-z+u 

1,75 

15 

-  1,7 +  0,24x+ 0,84  y-2-M 

0,93 

25 

-0,3  +  0,03x-],00i/-z-u 

1,75 

22 

+  0,6  +  0,20  X  +  0,89y  -  2  +  M 

0,93 

26 

+  3,4  + 0,03  x-l,00y-«  +  M 

1,75 

27 

+  l,3  +  0,16x  +  0,93y-2  +  w 

0,93 

27 

-1,9  + 0,04  x-l.OOy-z-M 

1,75 

28 

+  0,3  +  0,16x  +  0,93y-2-M 

0,93 

31 

-0,9  +  0,06x-0,99y-«  +  M 

1.74 

30 

-  0,4  +  0, 15  X  +  0,94  t/-z  +  u 

0,93 

1835, 

June    5 

-0,4  + 0,11  x  +  0,96y-2-u 

0,93 

Jan.     1 

-l,9  +  0,07x-0,99y-«-« 

1,73 

9 

-  2,6  +  0,08  X  +  0,98y  -  z  +  u 

0,93 

3 

-l,.5  +  0,09x-0,98y-z  +  M 

1,72 

10 

-0,7  +  0,08x  +  0,98y-2-u 

0,93 

9 

-l,6  +  0,13x-0,96y-z-« 

1,69 

11 

-0,2  +  0,07x  +  0,99y-2  +  M 

0,93 

20 

+  l,4  +  0,20x-0,89y-2  +  M 

1,60 

13 

-  5,0  +  0,06x  +  0,99y  -  z-u 

0,93 

21 

-2,2  +  0,21  a--0,88y-2-M 

1,59 

15 

-0,3  +  0,04x  +  0,99y-2  +  M 

0,93 

29 

+  2,4  f0,26x- 0,81  y-z  +  M 

1,50 

19 

+  0,3  +  0,02x+l,00y-2  +  « 

0,93 

23 

-0,2-0,01  x+l,00y-2  +  M 

0,93 

Feb.     2 

-1,1  +0,28x-0,773^-2:-M 

1,46 

24 

-2,6-0,01  x+  l,00y-2-« 

0,93 

4 

+  0,1  +  0,30 X -0,13  I/- z  +  u 

1,43 

26 

-l,2-0,03x+  l,00y-2  +  M 

0,93 

6 

+  l,6  +  0,31x-0,71y-z-« 

1,41 

29 

-l,5-0,05x  +  0,99y-2-M 

0,93 

9 

+  4,8  +  0,32x-0,67y-z  +  « 

1,38 

11 

-  3,7  +  0,33  X  -  0,65y  -z-u 

1,36 

July     3 

-0,6-0,08x+0,98y-2  +  u 

0,93 

12 

+  0,6  + 0,33  x-0,64y-z  +  M 

1,34 

6 

-0,3-0,10x  +  0,98y-2-M 

0,93 

14 

-0,3  +  0,34  a;- 0,61  y -2 -M 

1,32 

8 

+  1,0-0,1  lx  +  0,97y -2 +  M 

0,93 

18 

+  0,7  + 0,36  x-0,55y-z  +  M 

1,27 

10 

-2,4-0,12x  +  0,96y-2-u 

0,93 

19 

+  0,4  +  0,37  X  -  0,53^^  -  2  -  u 

1,26 

15 

-0,6-0,l5x  +  0,94y-2  +  u 

0,93 

28 

-0,2  +  0,40x-0,38y-2  +  M 

1,15 

21 

-0,2-0,19a;  +  0,90y-«-M 

0,93 

March  2 

-4,0  +  0,41x-0,35y-2-« 

1,13 

Aug.  27 

+  l,3-0,38x  +  0,48y-2+M 

0,95 

4 

-1,2  +  0,41  x-0,31y-z+u 

1,11 

28 

-2,2-0,38  2  +  0,46y-2-M 

0,95 

9 

-4,8  +  0,42x-0,23y-2-« 

1,07 

29 

+  2,7-0,39x  +  0,45y-2  +  u 

0,95 

10 

-2,0  +  0,42x-0,21y-2  +  u 

1,07 

31 

+  0,l-0,40x  +  0,42y-2-M 

0,96 

11 

-1,2  + 0,43  x-0,19y-2-tt 

1,06 

12 

-0,7  +  0,43x-0,17y-2  +  M 

1,05 

Sept.    2 

+  .3,3-0,40x  +  0,38y-2  +  M 

0,96 

13 

-  0,5  +  0,43  X  -  0, 1 5  y  -  2  -  « 

1,04 

5 

+  0,5  -  0,4 1  X  -^  0,33y  -  z-u 

0,96 

14 

-  1,7 +  0,43x-0,12y -2 +  tt 

1,03 

9 

0,0  -0,42x  +  0,21 1/  -  z  -u 

0,96 

16 

+  0,1  +0,43x-0,09y-2  +  tt 

1,02 

11 

+  0,7-0,42x  +  0,23y-2  +  « 

0,97 

19 

-4,4  +  0,43x-0,03y-2-M 

0,99 

14 

+  0,2-0,43x  +  0,18y-2-M 

0,97 

20 

-3,9  +  0,43x-0,01y-2  +  M 

0,99 

15 

-l,2-0,43x  +  0,15y-2  +  u 

0,97 

23 

+  0,4  +  0,43x  +  0,04y-z  +  M 

0,98 

17 

+  1,2-  0,43x  +  0,lly-2-n 

0,97 
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Date. 

0  = 

Probable 
Error. 

Date. 

0  = 

Probable 
Error. 

1835, 

1835, 

Sept.  18 

-6,S  -0,43  X  +  0,09  2/  -  z  +  u 

0^97 

Oct.  24 

+  0,5-0,37'x-0,54y-2-M 

l"26 

23 

+  0,1 -0,43  x  + 0,01  t/-z-u 

0,98 

27 

+  l,8-0,35x-0,58y-z-M 

1,30 

24 

-l,3-0,43x-0,01y-2  +  M 

0,99 

28 

+  2,1 -0,35  a;-0,60y-2+M 

1,31 

29 

+  0,4  -  0,43 x-0,\Oi/-z-u 

1,02 

30 

-1,1 -0,34  aj-0,63y-a;-M 

1,34 

31 

+  0,8-0,33a;-0,64y-«  +  M 

1,35 

Oct.     5 

-  0,2  -  0,42  X  -  0,22  y-z  +  u 

1,07 

7 

+  \,3-0,42x-0,2&y-z-u 

1,09 

Nov.  14 

+  1,0-0,26  a'-0,81y-2:-M 

1,51 

20 

-  1,9-0,38  a;-0,48y-z-M 

1,22 

21 

+  0,5  -  0,38a;  -  0,49  y - 2  +  M 

1,23 

Dec.     5 

-0,5-0,12a;-0,96y-z-M 

1,69 

23 

+  1,7  -  0,37x  -  0,6-iy-x  +  u 

1,25 

12 

0,0  -  0,07  X  -  0,993/  -  «  +  « 

1,73 

The  probable  errors  are  those  which  affect  the  numbers  that  are  the  first 
temis  of  the  right-hand  members  of  the  equations,  or  the  differences  between  the 
Sun's  Declinations  deduced  from  the  observations  with  the  Transit  Instrument 
and  Circle  respectively.  They  are  given  that  each  equation  may  have  its  proper 
weight  in  the  calculation  of  the  equations  of  minimum  squares.  They  were  found 
by  supposing  that  the  differences  between  the  Declinations  deduced  from  the  two 
instruments  ought  to  be  constant  for  periods  of  a  month,  and  by  considering  the 
discordances  of  the  several  values  contained  within  the  different  periods ;  whence 
the  probable  errors  were  obtained  for  various  degrees  of  zenith  distance. 

Multiplying  each  equation  by  the  reciprocal  of  its  probable  error,  and  solving 
the  equations  thus  formed  by  the  method  of  minimum  squares,  final  equations 
are  obtained : 

0= -l6"73  +  9,039a,'+  l,929y-  3,478z+  1,650m, 
0=  -l7,78+l,929a'  +  45,716y-17,433z+  2,749  m, 
0=  +  40,33 - 3,478 a; -  17,433 y  + 93,875 «-  4,161m, 
0= +52,31  + 1,650m  +    2,749y-   4,161  «  + 93,875m. 


Whence,  by  elimination, 


x=  +1,78 

y=  +0,22 

z=  -0,35 
M=  -0,61 


Weight     8,85] 

42,27  \  observations,  each  having 

86,281      a  probable  error  of  1 ". 

93,37) 


It  thus  appears,  that  the  Right  Ascensions  of  the  Sun,  Stars,  and  all  ob- 
jects, should  be  increased  by  1",78  of  space,  or  0M2  of  time,  for  the  correction 
of  the  assumed  position  of  the  Equinoctial  points ;  that  the  obliquity  of  tlie 
Ecliptic  employed  in  the  Nautical  Almanac  should  be  increased  by  0",22 ;  whence 
the  obliquity  for  the  beginning  of  1835,  deduced  from  the  obsenvations,  is 
23° .  27' .  39",0 ;  that  the  northern  Declinations  of  the  Sun,  and  bodies  witliin 
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the  tropics,  given  by  the  Circle  and  the  assumed  elements  of  reduction,  should 
be  diminished  by  0",35,  and  the  southern  Declinations  increased  by  the  same 
quantity ;  and  that  the  Sun's  semi-diameter  in  the  Nautical  Almanac,  taken  from 
the  Tabula}  Regiomontanw,  should  be  diminished  by  0",01,  to  give  the  Sun's 
vertical  diameter  measured  with  the  Circle. 

From  the  Table  pp.  164-105,  it  appears,  that,  by  a  mean  of  172  observa- 
tions, the  time  of  the  Sun's  horizontal  diameter  passing  the  meridian,  observed 
with  the  Transit  Instrument,  exceeds  the  quantity  given  in  the  Nautical  Almanac, 
taken  from  the  same  Tables,  by  0SO4  of  time,  or  0",60  of  space. 

The  small  weight  attached  to  the  present  determination  of  the  position  of 
the  Equinoctial  points,  shews  that  not  much  reliance  is  to  be  placed  upon  it.  It 
may  be  used,  however,  in  combination  with  the  determinations  of  succeeding 
years,  for  establishing  with  greater  precision  the  situation  of  these  points. 


VIII.  Comparison  of  the  Direct  and  Reflected  Circle-ObserTations  and  Determina- 
tion of  the  Latitude. 

By  the   du-ect  observations   (Catalogue  pp.    161-162)   the  Declination  of 

a  Ursce  Minoris  above  the  Pole,  is 88°.  25'.  45",4 

below  the  Pole 45",5 

and  the  Declination  of  8  Ursce  Minoris  above  the  Pole,  is       .     .     86°.  35'.  18",  7 

below  the  Pole,       .     .     .  18",7 

Therefore  the  Polar  point,  assumed  in  the  reductions  of  the  direct  observations, 
may  be  held  to  coincide  with  the  true  Pole. 

By  the  reflected  observations  the  Declination  of  a  Ursce  Minoris 

above  the  Pole,  is 88°.  25'.  45",1 

below  the  Pole, 44"7 

and  the  Declination  ^  Ursce  Minoris  above  the  Pole,  is      .     .     .     86°.  35'.  18",8 

below  the  Pole,     ....  19",0 

From  the  first  and  second  of  these  quantities,  the  correction  of  Declinations 
above  the  Pole  by  the  reflected  observations  is  0",2  subtractive ;  and,  from  the 
third  and  fourth,  0",1  additive.  It  is  therefore  inferred  that  the  Polar  point 
assumed  in  the  reductions  of  the  reflected  observations  coincides  with  the  true 
reflected  Pole,  and  that  the  Latitude  assumed  in  determining  the  positions  of  the 
reflected  Polar  and  Equatorial  points,  is  that  which  results  from  the  observa- 
tions of  these  two  Stars. 
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Comparing  the  Declinations  determined  by  tlie  direct  and  the  reflected  ob- 
servations we  have, 


Stars  North  of  Zenith. 


Star. 


Declination 
from  direct 
observations. 


No.  of  ob- 
servations. 


Declination 
from  reflected 
observations. 


No.  of  ob- 
servations. 


Difference  or 
reflected  De- 
clination minus 
direct. 


b  Ursae  Minoris,  S.  P. 
a  Ursae  Minoris,  S.  P. 

a  Ursae  Minoris  

&  Ursae  Minoris 

/3  Ursae  Minoris 

/3  Cephei  

a  Ursae  Majoris  

a  Cephei  


93.24.41,3 
91  ..34.  14,5 
45,4 
18,7 
46,2 
15,1 
23,6 
18,8 


86 
74 
69 
62 
61 


25, 
,35. 
.49. 
,50. 
.38, 
,53. 


Number  of  observations,- 


29 

35 

62 

34 

5 

5 

5 

5 


180 


41,0 
15,3 

4.5,1 
18,8 
47,7 
14,0 
23,3 
17,6 


8 

10 

10 

10 

5 

5 

6 

5 


59 
Mean  Difference,- 


-0,3 
-fO,8 
-0,3 
-f-0,1 
+  1,5 
-1,1 
-0,3 
-1,2 


■0,10 


Stars  South  of  Zenith. 


Star. 


y  Draconis  

Tj  Ursic  Majoris  •  -  - 

a  Persci 

a  Aurigic  

a  Cygni 

a  Lyra 

a  Geminonim 

/3  Tauri 

/3  Gemiuoriun 

a  Andromedae 

a  Coronae  borealis 

a  Arietis 

a  Bootis 

a  Tauri 


Declination 
from  direct 
observations. 


.'Jl 
50 
49 
45 
44 
38 
32 
28 
28 
28 
27 

09 


30  .  40,6 

8  .  21,2 

16.    2,1 

49 .  15,6 

41  ,38,7 

3,7 

32,9 

37,2 

4,3 

45,9 

27,7 


38 
14 
27 
25 
10 
16 


22  .  40  .  42,' 


20, 
16. 


2. 

10. 


40,7 
15,3 


Number  of  observations,- 


No.  of  ob- 
servations. 


5 
5 
5 
11 
16 
24 
23 
12 
41 
11 
23 
12 
13 
12 
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Declination 
from  reflected 
observations. 


39,0 
20,4 
59,9 
13,2 
36,5 

0,8 
31,4 
35,7 

2,3 
44,1 
26,5 
41,1 
39,6 
13,2 


No.  of  ob- 
servations. 


5 
5 
5 
2 
5 
5 
1 
2 
1 

3 
5 
5 
5 
5 


54 
Mean  Ditfurence,- 


Difference  or 
reflected  De- 
clination minus 
direct. 


-1,6 
-0,8 
-2,2 
-2,4 
-2,2 
-2,9 
-1,5 
-1,5 
-2,0 
-1,8 
-1,2 
-1,6 
-1,1 
-2,1 


-1,78 


It  thus  appears  that  the  Declinations  by  the  reflected  observations  of  Stars 
north  of  the  zenith  are,  on  an  :;\crage,  0",10  south  of  the  Declinations  by  the 
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direct ;  and,  of  Stars  south  of  the  zenith,  1",78  south ;  and  that  the  differences  of 
Declination  of  Stars  north  and  south  of  the  zenith  are  greater  by  the  reflected 
observations  than  by  the  direct.  This  is  similar  to  the  results  of  the  observations 
at  Greenwich,  Cambridge,  and  the  Cape  of  Good  Hope. 

It  has  been  found  from  the  observations  of  the  Sun,  that  the  direct  observa- 
tions give  the  Declinations  between  the  tropics  0"35  too  northerly.  It  may  there- 
fore be  inferred  that  the  discordances  between  the  direct  and  reflected  Declinations 
are  produced  chiefly,  if  not  entirely,  by  some  unknown  cause  aflecting  the  obser- 
vations by  reflection. 

In  computing  the  Declinations  from  the  reflected  obser\'ations,  the  distance 
between  the  direct  and  reflected  Equatorial  points,  or  twice  the  Colatitude  was 
assumed  68°.  5'.  14",  6.  If  this  be  duninished  by  any  quantity,  the  northern 
Declinations  by  the  reflected  observations  will  be  increased  by  the  same  quantity. 
Therefore  to  make  the  Declinations  of  Stars  north  of  the  Zenith  found  by  the 
direct  and  reflected  observations  agree,  the  double  Colatitude  is  to  be  diminished 
by  0",10 ;  and,  of  Stars  south  of  the  Zenith,  by  l/',78.  The  mean  is  0",94  to 
be  subtracted  from  the  assumed  double  Colatitude;  whence  the  Latitude  is 
55°.  57'.  28",2. 


IX.  Positions  of  the  Principal  Stars. 

The  following  Catalogue,  arranged  in  the  order  of  Polar  distance,  contains 
the  mean  Right  Ascensions  and  Declinations,  for  the  beginning  of  1835,  of  the 
principal  Stars  deduced  from  the  observations,  with  the  diflFerences  between  them 
and  the  values  given  in  the  Nautical  Almanac  for  1835,  second  edition,  and  the 
BerUn  Ephemeris  for  the  same  year.  The  Right  Ascensions  and  Declinations 
of  a  and  8  Ursw  Minoris,  are  those  investigated  in  Section  VI.  The  Right 
Ascensions  of  the  other  Stars  are  the  means  of  the  values  from  the  obsen-ations 
above  and  below  the  Pole  (when  the  Star  has  been  observed  in  these  two  situa- 
tions), taken  according  to  the  number  of  obsen-ations ;  the  Declinations  are  the 
resvdts  of  the  direct  observations  above  the  Pole.  The  signs  of  the  differences 
direct,  how  they  are  to  be  applied  to  the  values  in  the  Ephemerides  to  produce 
those  obtained  from  the  observations. 
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Star. 


a  Ursae  Minoris-- 
d  Ursae  Minoris-- 
/3  Ursae  Minoris- • 

/S  Cephei 

a  Ursae  Majoris-- 

a  Cephei 

a  Cassiopeae 

7  Ursae  Majoris-- 

y  Draconis 

II  Ursae  Majoris  •• 

a  Persei 

a  Aurigae 

a  Cygni  •• 

a  Lyrae 

c  Geminorum*-- 

l3  Tauri 

j3  Geminorum  — 
a  Andromedae — 
a  Coronae  borealis 
a  Arietis 

a  Bootis 

a  Tauri 

,i3  Leonis 

a  Herculis 

a  Pegasi 

7       , 
a  Leonis 

a  Ophiiichi 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Orionis 

a  Serpentis 

13  Aquilae 

a  Canis  Minoris 
a  Ceti 

a  Aquarii 

a  Hydrae 

/3  Orionis 

a  Virginis 

a^  Capricorni  •• 

a^  Librae 

a  Canis  Majoris 


Mean  Right 

Ascension  for 

1835. 


1.  0.49,88 
18.25.31,69 
14.51  .15,95 
21  .26.30,21 
10.53.28,69 


21, 
0. 
11. 
17. 
13, 


14. 
31. 
45. 
52. 
41. 


38,09 
11,41 

6,85 

46,54 

1,77 


3.12.34,77 

5.    4.30,61 

20.35.48,54 

18.31.21,15 

7.24.    3,40 


5.15. 
7.35, 


52,00 

12,53 

23.59.52,36 

15.27.42,24 

1 .  57  .  5.3,23 

14.  8.  8,27 
4.26.27,56 
11.40.38,20 
17.  7.  7,58 
22.56.32,78 

0.   4.44,81 

9 .  59 .  34,61 

17.27.16,65 

19.38.24,91 

19.42.43,90 

5.46.14,45 
15.36.  8,73 
19.47.12,46 

7.30.39,55 
[2 .  53  .  39,69 


No.  of 
observa- 
tions. 


113 

85 
6 
5 
4 

3 
42 

8 
31 
26 

35 
61 
35 
51 

15 

46 
37 
39 

48 
41 

45 
49 
17 
19 
17 

40 
13 
32 
49 
64 

38 
29 
29 
27 
34 


Difference  from 


Nautical 
Almanac. 


21.57.18,44 

52 

9.19.28,69 

16 

5.   6.36,61 

28 

13.16.30,51 

31 

20.    8.53,69 

23 

14.41.45,78 

26 

6 .  37  .  52,58 

28 

+  0,18 

-  0,80 

-  0,11 
+  0,05 

-  0,25 

+  0,02 
+  0,13 

-  0,13 

-  0,18 
+  0,03 

-  0,06 

-  0,03 

-  0,05 
+  0,02 


-  0,05 

-  0,12 

-  0,01 
+  0,01 
+  0,02 

-  0,03 

-  0,08 
-0,17 

-  0,06 

-  0,08 

-  0,11 

-  0,21 

-  0,05 

-  0,05 

-  0,09 

-  0,04 

-  0,01 

-  0,09 

-  0,25 

-  0,03 

-  0,07 

-  0,13 

-  0,09 

-  0,10 
+  0,01 

-  0,12 
+  0,05 


Berlin 
Ephe- 
meris. 


-  0,44 

-  0,40 

-  0,19 
+  0,05 

-  0,06 

-  0,10 
+  0,03 

-  0,37 

-  0,17 

-  0,15 

-  0,16 

-  0,07 
+  0,03 
+  0,01 
+  0,12 


0,00 
0,03 
0,05 
0,04 
0,03 


+  0,03 

-  0,02 

-  0,05 

-  0,02 

-  0,02 

-  0,05 
+  0,01 
+  0,05 

-  0,02 

-  0,03 

+  0,02 

-  0,02 

-  0,07 

-  0,L0 
+  0,03 

+  0,02 

+  0,05 

-  0,01 

-  0,07 

-  0,01 


Mean  Declina,- 

tion  for 

1835. 


+  88.25.45,4 
86.35.18,8 
74.49.46,2 
69.50.15,1 
62 .  38 .  23,6 

61.. 53. 18,8 
55.37.52,9 
54.36.4.3,6 
51.30.40,6 
50.    8.21,2 


No.  of 
observa- 
tions. 


49 
45 
44 
38 
32 


,16.  2,1 
.49.15,6 
,41.38,7 
,.38.  3,7 
,14.. 32,9 


28  .  27  .  37,2 
28.25.  4,3 
28.10.45,9 
27.16.27,7 
22  .  40  .  42,7 


20 
16 
15 
14 
14 


2.40,7 

10.15,3 

29 .  39,0 

,35.  2,6 

,19.  8,4 


0,02 
0,09 


14.15.57,5 
12.46.14,0 
12.41.  9,5 
10.12.59,5 
8.26.17,3 

7.22.  9,5 
6. 56.. 59,1 
6.  0.  0,3 
5 .  38 .  30,9 
3.26.15,9 


1 
7 
8 

10 
13 


,  7.  6,0 
,  56 .  50,4 
,23.5.3,7 
,17.51,4 
,  3.  1,4 


15.21.  4,8 
16.29.44,9 


56 
39 

5 

5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
11 
16 
24 
23 

12 
41 
11 
23 
12 

13 
12 
10 
8 
11 

7 

8 

23 

12 

12 

19 
12 
11 
16 

8 

17 
7 
6 
9 

13 

10 
15 


Difference  from 


Nautical 
Almanac 


+  0,1 
+  0,8 

-  1,5 
+  0,5 

-  1,4 

+  1,1 
+  0,2 

-  1,1 

+  0,4 

-  0,8 

+  0,2 

-  3,2 
+  0,4 
+  0,6 

-  2,0 

-  1,9 

-  1,8 

-  0,9 

-  1,8 

-  1,8 

-  1,8 

-  1,8 
-2,1 

-  1,7 

-  2,0 

-  1,1 

-  2,5 
-3,4 

-  1,6 
+  0,6 

-  1,7 

-  2,6 

-  1,6 

-  1,6 

-  1,3 

-  1,7 

-  2,3 

-  1,3 

-  1,7 

-  2,3 

-  2,8 
-2,4 


Berlin 
Ephe- 
meris. 


+  0,1 

+  0,4 

-  0,6 

+  1,8 

+  0,2 

+  2,1 

+  1,1 

+  1,1 

+  1,6 

+  0,3 

+  1,3 
0,0 

+  1,5 
+  1,2 

+  0,3 


1,7 
0,6 
0,7 
0,2 
0,4 

0,2 
0,8 
0,3 
0,9 
0,3 


+  0,8 
+  0,4 
+  0,3 
+  0,8 
+  1,1 

+  0,3 

+  0,8 

+  1,7 

+  2,1 

+  1,2 


1,2 
0,7 
1,1 
1,5 
2,5 


+  0,5 
-0,1 


*  The  Right  Ascension  is  of  the  middle  of  the  two  Stars  ;  the  Declination,  of  the  following. 
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X.  Observations  of  the  Sun. 
The  mean  difference  of  the  Sun's  observed  and  tabular  Right  Ascensions  is, 

From  October  to  winter  Solstice  1834, —0,10  26  observations. 

From  winter  Solstice  1834  to  spring  Equinox  1835, +0,02  47 

From  spring  Equinox  to  summer  Solstice  1835, +0,01  41 

From  summer  Solstice  to  autumnal  Equinox  1835, —0,01  37 

From  autumnal  Equinox  to  winter  Solstice  1835, +0,05  32  , 

and 

From  October  1834  to  winter  Solstice  1835, +0,00 183 


XI.  Observations  of  the  Moon. 

The  mean  difference  of  the  observed  and  tabular  Right  Ascensions  of  the 
Moon  (excluding  the  observations  of  the  first  limb  on  May  8,  1835,  as  uncertain, 
and  the  obsen^ations  of  the  dark  limb  on  December  24  and  25,  1835),  is  as 
follows  : 

Bcrckhabdt's  Damoiseau'k 

Tables.  Tables. 

8  S 

First      limb, 76  observations,  -0,52  -0,40 

Second 25 -0,37  -0,08 

Mean,  -0,44  -0,24 

The  sum  of  the  squares  of  the  residual  er- 
rors, after  taking  away  these  mean  differences 
from  each  difference,  is 

First      limb, 76  observations,     11,44   -••    17,32 

Second  25 2,34   1,67 


Sum, 13,78  18,99 

The  sum  of  the  square  of  03  differences 
between  the  observed  and  tabular  Declinations 

is 1700,9  1502,5 


XII.  Oppositions  and  Conjunctions  of  the  Planets. 

The  means  of  the  five  or  six  differences  of  the  observed  and  tabular  Right 
Ascensions  and  Declinations  of  a^superior  Planet,  and  Right  Ascensions  of  the  Sun 
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for  the  times  nearest  to  the  opposition,  are  held  to  be  the  corrections  in  Right 
Ascension  and  Declination  of  the  tables  employed  in  the  Nautical  Almanac,  for 
the  moment  of  opposition. 

Let  dA  =  correction  of  Planet's  Right  Ascension  in  time, 

dD  = Declination 

dl    — Geocentric  Longitude 

db   =__ „_ -Latitude  i. in  arc, 

d  X  = „_„„„ Heliocentric  Longitude 

dA'  =  correction  of  Sun's  Right  Ascension  in  time, 

d  X  = Longitude  in  arc, 

r      =  Planet's  distance  from  Sun, 
A     = Earth, 

^1 

Q[=  Factors  for  Planet  from  Table  IL  of  Appendix  to  Greenwich  Obser- 

^  I  vations  for  1836, 

s] 

P'  =  Factor  for  Sun  from  same  Table. 


Then, 


d/ =  PdA-QdD, 
db  =  -HdA  +  SdD, 
dZ=     P'dA'i 


and,  for  the  oppositions  of  the  superior  Planets, 

dx=^^(d/-dZ)  +  dZ, 

r  cos  p  ^  ' 

d^  =  ^L£^d6. 
r  cos  0 

The  signs  of  dl,  db,  A\,  and  d^S,  indicate  how  these  quantities  are  to  be 
applied  to  the  tabular  Geocentric  and  Heliocentric  places  to  obtain  those  which 
result  from  the  observations. 

When  P,  Q,  R  and  *S^  are  not  contained  in  Table  11.  of  the  Greenwich  Obser- 
vations, they  are  computed  from  these  expressions ; 

_     sin  u  cos  A      sin  a  cos  I 

cos  E- 7 —  = rj-  ' 

cos  0  cos  JJ 

{u  denoting  the  obliquity  of  the  Ecliptic), 

15  sin  B  cos  D  cosE 

ir  = 7 ,  Q  = _, 

cos  b  cosb 

R  =15  cos  £  cos  D,  S=  sin  E. 

It  may  not  be  strictly  true  that  the  corrections  of  the  tabular  Geocentric 
k 
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places  of  Venus  are  constant  for  the  five  or  six  observations  nearest  to  the  inferior 
conjunction,  as  her  distance  from  the  Earth  then  changes  considerably,  and  the 
observations  are  spread  over  a  greater  portion  of  the  orbit  than  at  the  oppositions 
of  the  superior  Planets.  But  the  corrections  of  the  tabular  Heliocentric  places 
may,  without  sensible  error,  be  supposed  constant  during  the  period  embraced 
by  the  observations.  From  each  observation  of  the  Planet,  dl  and  db,  are  ob- 
tained as  above,  and  these  equations  are  formed ; 

A  COS  b  ,  ,  ,        ■,   r\         ■,  -r 

r  cos  b 

The  means  of  all  the  values  found  for  d  \  and  /3,  are  held  to  be  the  corrections  of 
the  tabular  Heliocentric  place  of  Venus  at  the  inferior  conjunction. 


Inferior  Conjunction  of  Venus. 
December  21,  1834. 

Dec.    8  -o'l9  Dec.  22  -0,23 

10  -0,10  23  -0,15 

12  -0,09  24  -0,13 

13  -0,05  25  -0,21 

16  -0,07  26  +0,03 

19  0,00  27  +0,02 

20  -0,34  31   -0,03 

Jan.      1    +0,13 

Mean, -0,12  ^  ^^jg 

3  -0,12 

Mean,  ••. 0,08 

Before  conjunction  dZ=  -  1",7.     After  conjunction  dZ=  -  1",1. 

il.  dfc.  dx.  d^. 

Dec.    8  +17';2 -1^3 -10,2  -0'9 

12  +19,2 +0,8 -10,2  +0,3 

25  +3,8 +1,4 

31   +21,7  +6,2 -10,8  +2,4 

Jan.     2  +18,8 +2,2 -10,1  +0,9 

4  +20,9 -11>7  

Mean, d>.=  -10,6  d/3=  +0,8 


INTRODUCTION.  Xliii 

Opposition  op  Mars. 
January  2,  1835. 

AA.                                                        AD.  dA'. 

Dec.  27  -0^23  Dec.  27  -15S  Dec.  27  +0,02 

Jan.      1   -0,15  29  -16,4  31   -0,03 

2  -0,16  Jan.     1   -16,4  Jan.     1   +0,13 

3  -0,15  2  -15,2  2  -0,13 

5  -0,08  5  -15,8  3  -0,12 

9  -0,24  9  -15,4  9  -0,05 


Mean, -0,17                                               -15,8  -0,03 

dl=-  0,"8                                     db=  - 15,9  dZ  =  -  0,4 
dX=  -   6,6                               d/3=  -   ^2 

Opposition  op  Vesta. 
November  19,  1834. 

AA.                                                     AD.  AA'. 

Nov.  13  +0,40  Nov.   8  +15^7  Nov.  15  -0,03 

15  0,00                           13  +14,2  17  -0,04 

16  -0,16                           15  +13,0  18  -0,25 

21   +0,12                           16  +13,4  21  0,00 

29  -0,06                          29  +13,2  22  -0,05 

Dec    1   +12,1  23  -0,28 

Mean,  +0,06                                               +13,6  -0,11 

d/=  +  3r9                                     di  =  +  13,1  dL=- 1"5 
dX=  +    l'^8                                   d/3=  +    sU 

Opposition  of  Pallas. 
June  3,  1835. 

AA.                                                     AD.  AA'. 

May  28  -7,48  May  22  +18,6  May  28  -0,22 

29  -7,41                           23  +18,3  30  -0,08 

June    4  -7,51  29  +16,8  June    5  +0,08 

8  -7,60                 June    8  +12,2  8  -0,13 

9  -7,27                         13  +11,5  9  -0,27 

14  +10,4 

Mean, -7,45                                              +14,6  -0,12 

d^=- 153,0                                      di=+    1,1  dZ=-l'7 
dX=  -93,'6                                  d/3=  +    I'o 
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Opposition  of  Ceres. 
June  10,  1835. 

AA.  AD.  4A'. 

May  29  -l|o7  May  29  -13;2  June    8  -0,'l3 

June    4  -1,43  June    1  -15,2  9  -0,27 

8  -1,52  8  -13,3  10  -0,29 

9  -0,95  13  -12,3  11   -0,21 

13  •■  -1,11  14  -12,0  13  -0,18 

23  -1,81  25  -13,1 


Mean,  -1,32                                               -13,2  -0,22 

d/=-17"l                                       dJ=-14,6  dL-3"0 
dX=  -12"0                               d)3=  -    9"4 

Opposition  of  Jupiter. 
Nmembei'  28,  1834. 

d^,                                                      dD.  AA'. 

Nov.  21   -0,86  Nov.  17  -4,1  Nov.  24  -0,05 

28  -0,79  28  -4,9  26  -0,08 

29  -1,12  29  -4,8  28  -0,02 

Dec.    1  -0,84  Dec.    1  -3,6  29  0,00 

2  -0,82  2  -5,3  Dec.     1  -0,04 

Mean, -0,89                                             -4,5  -0,04 

df  =  - 13*1                                       dJ  =  -  2,3  dZ  =  -  d,'6 
dX=  -lO'e                                d/3=  -    1,9 


Opposition  of  Saturn. 
April  9,  1835. 

^A.                                                     dlX  dv4'. 

Apr.     6  —    -0,51  Mar.  25  +18,1  Mar.  30  +o'l3 

9  •••; -0,33  Apr.    1   +20,2  Apr.    7  +0,10 

10  •'-   -0,46  9  +20,1  8  +0,03 

11  •••• -0,39  13  +21,1  11   +0,02 

12  -0,41  15  +21,0  13  -0,03 

23  • +21,6  14  +0,04 

Mean -0,42                                             +20,4  +o,05 

d/=-13i5                                      d6=+l6,6  dZ= +0^8 
dX.=  -l2,b                                 d^=+14",9 
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Opposition  of  Uranus. 
August  21,  1835. 


AD. 


Aug.   7  -.3,39  -6,3 

13  -3,43  -6,1 

17  -3,30  -6,5 

29  -2,94  -6,4 

31  -3,13  -7,1 

Sept.   2  -3,08  -7,4 


Mean,  -3,21 

d/=-46^'3 


-6,6 


d6=  +10,2 


dX=  -43,9 


iA'. 

Aug.  11  +0,06 

15 +0,09 

20  +0,24 

21  +0,25 

27  +0,02 

28  +0,03 

+  0,12 
dZ=  +l','9 


d/3=  +   9,7 


XIII.  The  Longitude  of  the  Observatory. 

The  Longitude  has  been  detennined  by  observed  Occultations  of  Stars  by  the 
Moon,  and  Transits  of  the  Moon  and  Moon-culminating  Stars  over  the  Meridian. 

The  Occultations  of  X  Geminorum  on  January  18,  1829,  and  a.  Tauri  on 
February  10,  1832,  were  observed  by  Mr  John  Adie;  that  of  the  Star,  Piazzi  IV. 
102,  on  January  5,  1830,  by  Captain  Williajni  Robertson,  R.  N.  ;  all  the  others 
were  observed  by  myself.  Prior  to  1834,  the  true  Sidereal  time  was  determined 
by  observations  made  with  a  Transit  Instrument  by  Troughton,  30  inches  in  focal 
length,  and  2  inches  aperture,  mounted  on  a  stone  pier,  in  a  small  building  beside 
the  Observatory.  These  observations  were  made  by  myself,  except  on  February 
10,  1832,  Avhen  they  were  made  by  Professor  Wallace. 

For  the  calculation  of  the  Longitude  from  the  Occultations,  Bessel's  fonnula 
(6)  in  Schumacher's  Astronomische  Nachrichten,  No.  151,  p.  128,  and  Philosophical 
Magazine  for  October  1830,  p.  274,  has  been  employed.  The  result  is  affected  by 
the  errors  of  the  tabular  places  of  the  Moon  and  Star.  To  diminish  these,  the 
Stars  Right  Ascension,  A,  and  Declination,  D,  have  been  determined  from  the  latest 
and  best  observations,  and  the  Moon's  Right  Ascension  and  Declination  computed 
from  the  Ephemeris  have  been  coiTected  by  the  quantities,  da  and  d^,  given  below, 
which  are  the  corrections  deduced  from  a  comparison  of  the  Ephemeris  with  the 
nearest  meridian  observations.  To  diminish  the  errors  as  much  as  possible,  other 
observations  of  the  same  Occultation  made  at  places,  the  Longitudes  of  wliich  are 
known,  are  computed  in  a  similar  manner,  whence  the  Longitudes  of  these  places, 
I 
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artected  with  the  errors  of  the  Tables  being  found,  these  errors  are  eliminated 
very  nearly  from  the  computed  Longitude  of  Edinburgh. 

All  the  observations  are  of  Immersions  at  the  Moon's  dark  limb,  except  the 
second  of  February  10,  1832,  which  is  of  the  Emersion  of  a  Tauri  from  the 
bright  limb.  In  the  case  of  so  bright  a  star  this  phenomenon  can  be  well  observed 
under  favourable  circumstances. 

Those  Occultations  have  not  been  employed  where  the  angle  %)/  in  Bessel's 
formula  is  contained  within  the  limits  330°  and  30°,  or  150°  and  210°,  as  the  results 
of  the  observations  are  then  uncertain. 

For  the  observations  of  the  years  1829  and  1835,  the  Lunar  elements  of  cal- 
culation have  been  taken  from  the  Nautical  Almanac;  for  those  of  1830,  1831, 
and  1832,  from  the  Berlin  Ephemeris.     In  computing  the  parallaxes  the  Earth's 

compression  has  been  assumed  — -. 

A  connection  of  —  0»,07  has  been  applied  to  the  sidereal  times  of  the  obser- 
vations at  Bedford,  Biggleswade,  Greenwich,  and  Kensington,  and  of  — 0»,  18  to 
the  sidereal  times  of  the  observations  at  Cambridge,  for  the  differences  of  the 
Catalogues  of  Stars  employed  to  determine  the  times.  A  correction  of  —  0',2  has 
been  applied  to  the  time  of  observation  at  Edinbxirgh  on  February  4,  1 835,  given 
in  p.  189,  for  the  personal  equation  of  Mr  Wallace  and  myself,  as  directed  on 
p.  xiii.     The  corrected  times  of  observation  are  given  below. 

The  following  are  the  Latitudes  and  Longitudes  from  Greenwich  of  the  places 
of  observation  employed  in  the  calculations. 


Latitude. 


Longitude. 


Abo  

Bedford  

Biggleswade    • 

Cambridge    

Dorpat   

Dublin 

Greenwich    

Guldenstein  

Kensington  

Konigsberg  ■  • 

Mannheim  

Padua   

Prague  (Royal  Observatory) 

(Hailaschka's  Observatory) 

Vienna  

Wilna 


60.26.57 
52.  8.28 
52.  5.25 
52  .  12  .  52 
58  .  22  .  47 
53.23.  13 
51  .  28  .  .39 
54.13.  6 
51  .30.  13 
54  .  42  .  50 
49.29.14 
45  .  24  , 

5. 

5, 

48.  12.35 
54.41  .    0 


50. 
50. 


2 

18 
5 


1  .29. 


0. 
0. 
0. 


-  1  .  46  . 
+  0  .  25  . 

0.    0. 

-  0  .  43  . 


+  0, 
-  1  . 


0 
22 


-0.33 
-0.47 
-0.57 
-0.57 
-1.5 
-  1  .41 


8,8 
52,0 

3,5 
23,5 
55,0 
22,0 

0 
22,1 
46,8 

0,5 
51,4 
29,2 
41,9 
42,1 
31,9 
11,9 


INTRODUCTION.  xItU 


1.  January  18,  1829. 
Immersion  of  \  Geminorum. 

Edinburgh  4  .  24  .  26,5  sidereal  time. 

Konigsberg 6.30.21,7  r 

4  =  107  .  4 .  2l'6  D  =  +  16 .  60 .  \S,A, 

d<»=  +7,6  da=  -6,4. 

m.  «. 

Longitude  =12.41,9- 


2.  November  5,  1829. 
Immersion  of  Piazzi  XXII.  46. 


Edinburgh 20.10.11,8  sidereal  time. 

Guldenstein  21.19.29,7 

A  =  331  .  58  .  22^0  D  =  -9  .  52 .  59*4 

da=  -3,3  d«=  -7,7 

Longitude  =  12  .  43,7. 


3.  January  5,  1830. 
Immersion  of  75  Tauri. 

A.     m,  c 

(1)  Edinburgh  6.56.34,8  sidereal  dme. 

(2)  Bedford  7-12.18,8 

(3)  Biggleswade 7-13-22,2   

(4)  Cambridge 7-15.    6,9   


A  =U.i\.U,0  D  =  +  1*5  .  68 .  12^1 

da=  -8,1  d3=  -1,9 

Longitude  =  12  .  4o|8  —  (1)  and  (2) 
12.40,9  "(l)  and  (3) 
12.41,7 -(1)  and  (4) 

12.41,1  =    Mean. 
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4.  January  5.  1830. 
Immersion  of  Piazzi  IV.  99. 

».     m.  I. 

(1)  Edinburgh  7.59.35,2  sidereal  time. 

(2)  Bedford 8.20.31,1 

(3)  Biggleswade 8.21.32,2 

(4)  Cambridge  8.22.51,4 

^  =  d5  .  12  .  50,0  -D  =  +  1°5  .  48  .  53^6 

da=  -8,1  d«=  -1,9 

Longitude  =  1*2  .  40,4  •••  (1)  and  (2) 
12.40,3  ••■(1)  and  (3) 
12.40,7  •■•(1)  and  (4) 

12.40,5  =  Mean. 


5.  January  5,  1830. 
Immersion  of  Piazzi  IV.  102. 


Edinburgh 
Bedford    ■• 


A  =65.16.11,8 
da=  -8,1 


h. 
8. 

m. 

9 

.  27,7  sidereal  time. 

8. 

32 

.27,1  ~~- 



D 

= 

+  l''5  .  46  , 

.  10^7 

dfi 

= 

-1,9 

Longitude=12.41,8 


6.  January  5,  1830. 
Immersion  of  a  I'auri. 

(1)  Edinburgh 10.27.19,0  sidereal  time. 

(2)  Bedford  10.41.53,1 

(3)  Biggleswade 10.42.44,6 

(4)  Cambridge   10.44.    7,3 

(5)  Greenwich 10.44.24,5 

^=^6.32.53'!  2)  = +16.9.28,6 

d«=  -8,1  da=  -1,9 

Longituae=  12  .  41,6  ■•■  (1)  and  (2) 
12.41,3  -(l)  and  (3) 
12.42,9  •■•(1)  and  (4) 
12.42,9   -(l)  and  (5) 

12  .  42,2  =  Mean. 
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7.  March  28,  1830. 
Immersion  of  ^  Tauri. 

(1)  Edinburgh    7.21.40,1  sidereal  time. 

(2)  Abo  9.   9.23,3 

(3)  Bedford   - 7.42.33,5 

(4)  Biggleswade  7.43.38,9   

(5)  Dorpat  9-31.29,1 

(6)  Greenwich  7.46.20,6    

(7)  Kensington 7.45.23,5 

(8)  Mannheim 8.29.58,1 

(9)  Prague  (Hallaschka)   8.54.28,9 

A  =64  .  44  .  2^,4  Z>  =  +  1°5  .  29  .  1^6 

d«=  -5,9  d3=  -2,7 

Longitude  =  12  .  43^4  •  ■  •  (1)  and  (2) 
12.  45,7  •■•(1)  and  (3) 
12.  46,7  ••■(!)  and  (4) 
1 2.  46,3  -(l)  and  (5) 
12.45,5  •••(1)  and  (6) 
12.  46,9  •••(1)  and  (7) 
12.46,1  "(l)  and  (8) 
12.46,7-  -(l)  and  (9) 

12.45,9   =  Mean. 

8.  March  31,  1830. 
Immersion  of  :^<  8  magnitude. 

h,      m.  tf. 

Edinburgh  9.24.46,0  sidereal  time. 

Prague  (Hallaschka)  11.    0.    4,0 

A  =  108  .  30  .  28,6  2)  =  +  1°6  .  59  .  30*5 

da=  +2,&  da=  -3,0 

m.  «. 

Longitude=12.44,9 

9.  September  27,  1830. 
Immersion  of  Piazzi  XX.  194. 

Edinburgh  20.36.48^8  sidereal  time. 

Wilna  23.12.54,7 

A  =  306  .  29 ,  17'^4  Z>  =  -  17  . 5  .  53*2 

da=  -2,4  Ai=  -3,0 

Longitude=12.45,9 
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10.  April  16,  1831. 
Immersion  of  «  Tauri. 


(1)  Edinburgh  

(2)  Prague  (Observatory) 
(3) (Hallaschka)  •• 

A  =66.  33.l'8,0 
d«=  -6,0 


6 .    9  •    6,6  sidereal  time. 

7.37.13.7    

7.37.13.8    

i>  =  +  1& .  9 .  34^2, 
d3=  0,0 


Longitude  =  12  .  40,7  •  ••  (1)  and  (2) 
12.  40,5 -.(l)  and  (3) 


12.40.6  =  Mean. 

11.  February  10,  1832. 
Immersion  of  a  Tauri. 

(1)  Edinburgh  1.48.    9,7  sidereal  time. 

(2)  Biggleswade  1.56.46,7 

(3)  Cambridge  1.58.46,3 

(4)  Greenwich  1.57.18,4  

(5)  Mannheim  2.39-53,3 

(6)  Padua 2.58.    4,4 

(7)  Vienna  3.24.14,6 

^=d6.34.20,l  2)  =  + 16.9.44,4 

da=  -9,3  da=  +3,0 

Longitude=  12  .  41,9  ■••  (1)  and  (2) 
12.  42,3  "(l)  and  (3) 

12.41.8  •••(1)  and  (4) 

12.45.7  •••(1)  and  (5) 
12.45,7  -(l)  and  (6) 
12.45,9-  -(l)  and  (7) 

12.43.9  =  Mean. 


12.  February  10,  1832. 
Immersion  of  a  Tauri. 

(1)  Edinburgh  ••• ' 2.56.    8,8  sidereal  time. 

(2)  Biggleswade  3.    6.30,9 

(3)  Dublin   2.36.59,6 

(4)  Greenwich  3.    7.    0,4 

(5)  Mannheim  3.48.    5,1 

(6)  Padua  3.57.37,9 

A,  J),  dot,  and  dd  as  above 
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Longitude  =  12  . 
12. 
12. 
12, 
12. 


46,0-  -(1)  and  (2) 

43.7  •••(l)and(3) 
44,6  -(l)  and  (4) 
42,9   "(l)  and  (5) 

40.8  •■•(1)  and  (6) 


12.43,6   =Mean. 


13.  February  4,  1835. 
Immersion  of  ^  Arietis. 


Edinburgh 
Cambridge 


A  =33.59.31,5 
da=  -5,1 


6  .  30  .  32,0  sidereal  time. 
6.41.  26,8 

D  =  +  9  .  51  .  29*6 
da=  -5,7 


Longitude  =  12.43,7 

Giving  to  the  different  results  weights  expressed  by  — ^,  n  denoting  the 
niunber  of  corresponding  observations  with  which  the  observation  at  Edinburgh 
is  combined,  there  are  obtained, 


No. 

1   

2  

3 12.41,1 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


Longitude.  Weight. 

12.41*9  0,60 

12.43.7  0,50 

0,76 

12.40.5  0,76 

12.41.8  0,50 

12.42,2 0,80 

12.45.9  0,89 

12.44,9  0,50 

12.45,9  0,50 

12.40.6  0,67 

12.43,9  0,86 

12.43.6  0,83 

12.43.7  0,50 


Mean  12.43,0 


Weight  8,55 


The  results  of  the  observations  of  the  transits  of  the  Moon  and  Moon-cul- 
minating Stars,  combined  with  the  corresponding  observations  made  at  Green- 
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wich  and  Cambridge,  are  contained  in  the  annexed  Tables.  The  weights  are 
computed  by  Gauss'  formula  in  the  Memoirs  of  the  Astronomical  Society,  Vol.  II. 
p.  19. 


I. 


Difference  of  Longitude  of  Greenwich  and  Edinburgh. 


Observed 

Dato. 

Limb 

observed. 

variation  of 

Riglit  Ascension 

of  Limb. 

Difference 
of  Longitude. 

Weight. 

1834, 

«. 

m.           t. 

Oct.    18 

II. 

24,40 

12.39,0 

0,00172 

Nov.  14 

I. 

24,12 

12.39,1 

189 

16 

11. 

26,81 

12.43,9 

205 

Dec.     8 

I. 

24,13 

12.47,4 

198 

9 

I. 

23,52 

12 .  47,0 

118 

10 

I. 

23,35 

12.42,2 

176 

13 

I. 

26,39 

12 .  45,7 

198 

16 

II. 

30,88 

12  .  44,9 

306 

1835, 

Jan.      6 

23,75 

12.53,2 

118 

Feb.     8 

29,72 

12.45,5 

283 

9 

31,45 

12.51,8 

208 

10 

32,57 

12.58,0 

292 

12 

31,63 

12.49,5 

317 

Mar.     8 

29,80 

12 .  39,4 

289 

10 

31,36 

12.37,6 

214 

11 

31,51 

12.44,1 

213 

April    7 

30,97 

12 .  48,6 

271 

8 

30,76 

12.51,7 

298 

10 

29,82 

12.49,1 

301 

11 

30,01 

12.53,6 

301 

12 

30,24 

12 .  46,4 

292 

May     7 

29,15 

12.53,8 

237 

10 

30,25 

12 .  43,9 

269 

June     8 

31,80 

12 .  35,3 

355 

9 

33,57 

12 .  27,7 

378 

10 

II. 

35,64 

12.38,2 

368 

July     3 

27,45 

12 .  40,8 

244 

6 

32,39 

12.44,0 

330 

Aug.     7 

32,35 

12 .  39,0 

341 

Sept.    5 

28,21 

12 .  36,8 

232 

Oct.      7 

II, 

23,74 

12.27,4 

168 

Nov.     1 

24,52 

12.47,9 

151 

27 

26,08 

12.40,8 

130 

28 

25,24 

13.    0,0 

116 

Dec.     2 

25,34 

12.56,8 

177 

25 

26,07 
Mean, 

12 .  50,7 

169 

12.44,4 

0,08624  =  Weight. 
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n. 


Difference  of  Longitude  of  Cambridge  and  Edinburgh. 


Observed 

Date. 

Limb 

observed. 

variation  of 

Right  Ascension 

of  Limb. 

Difference 
of  Longitude. 

Weight. 

1834, 

s. 

m.            s. 

Oct.    18 

II. 

25,13 

13.    1,7 

0,00151 

Nov.  13 

23,74 

12 .  49,2 

183 

14 

24,92 

13.    4,3 

221 

Dec.     8 

24,74 

13.    6,8 

231 

10 

24,16 

13.    8,6 

219 

13 

27,14 

13.    7,4 

231 

16 

II. 

31,43 

12 .  58,5 

.357 

1835, 

Jan.      3 

27,00 

13.    0,1 

175 

5 

24,76 

13.12,6 

190 

6 

24,36 

13.  13,1 

207 

Feb.     8 

30,74 

13.  11,8 

220 

10 

33,13 

13.11,4 

373 

12 

33,08 

13.24,8 

329 

Mar.     6 

27,83 

13  .  10,2 

286 

8 

30,55 

12.58,6 

300 

10 

32,08 

12 .  55,0 

250 

11 

32,44 

13.    6,6 

331 

12 

31,73 

13.    3,6 

239 

AprU    8 

31,31 

13.    5,5 

296 

10 

30,19 

12  .  58,6 

351 

11 

30,61 

13.    9,1 

347 

12 

30,92 

13.    3,7 

178 

May     7 

29,62 

13.    6,3 

269 

10 

31,18 

13.    7,4 

360 

June    8 

32,49 

12.51,7 

414 

9 

34,91 

12.57,5 

441 

July     3 

28,41 

13.   7,5 

190 

Aug.     7 

33,23 

12  .  59,7 

350 

31 

.34,53 

13.    7,5 

281 

Sept.    6 

I.  &'ll. 

27,27 

13.    1,6 

237 

Oct.     7 

II. 

24,73 

12  .  58,5 

191 

29 

30,52 

13.16,9 

249 

Nov.     1 

25,20 

13.    9,2 

173 

27 

26,90 

13.    4,8 

200 

28 

26,19 

13.29,4 

174 

Dec.     2 

25,94 

13.15,2 

203 

Mean,-" 

13.   5,5 

0,09397  =  Weight. 
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The  following  is  the  general  result  of  all  the  observations  for  ascertaining 
the  Longitude : — 

Difference  of  Longitude  of  Cambridge  and  Edinburgh  by  Moon-culmi-  \  "•       •■ 

nating  Stars, )  '     ' 

, Greenwich  and  Cambridge,       ....  23,5 

Longitude  of  Edinburgh  by  Cambridge  observations  of  Moon-culmi- ) 

nating  Stars, i  *      ' 

_ -.  Greenwich 12 .  44,4 

Mean — Longitude  of  Edinburgh  by  Moon-culminating  Stars,    ...  12  .  43,2 
Occultations, 12.43,0 

Mean  of  observations  of  Occultations  and  Moon-culminating  Stars,  12  .  43,1 


OBSERVATIONS 


MADE  WITH 


THE    TRANSIT    INSTRUMENT, 


IN  THE  YEARS 


1834  &  1835. 


Obseuvations  made  with  the  Transit  Instkument  in  the  Yeak  1834. 


Date. 


Oct.  16 


Oct.  17 


Oct.  18 


Object  Observed. 


Wire. 


a  Ursae  Min.  S.  P. 
(a)  Microm. 


(«) 

(«) 

(«) 


a  Bootis 

Mercury  1  Limb-- 

/3  Urs.  Minoris 

a  Coronae  boreal  is  • 

a  Serpentis 

Venus  1  Limb 

h  Ursae  Minoris 

Microm. 

Uranus 

a,  Cassiopeae 

Comes  a,"  Urs.  Min.-  - • 

Microm.  ■  ■  ■ 

a  Ursa;  Minoris 

Microm.- ■■ 

Moon  2  Limb 

a  Arietis 

I^Ceti 

a  Ursae  Min.  S.  P.---- 


(a) 


(«) 


/3  Ursae  Minoris 

Microm.' 

a  Coronae  borealis  •  ■ 

a  Serpentis 

a  Ursae  Minoris 

3Iicrom.- 

a  Arietis 

|2  Ceti 

Moon  2  Limb 

X  Ceti 

a  Ceti 

I  Tauri 


Oct.  19           a  Ursae  Min.  S.  P.- 
(a)  Microm. 


Oct.  20 


Oct.  21 
Oct.  22 


a  Leonis 

y  Leonis 

a  Ursae  Min.  S.  P. 


(^) 


■  Microm.- ■ 


a  Ursae  Min.  S.  P.- 


(0 


■3lii 


•-\ 


a  Bootis  ■ 


a  Lyra; 

a  Ursa;  Min.  S.  P.- 
(d)  Microm.-  ■  - 


39,0 


39,0 


11,5 

41,0 

0,4 

0,0 


57,0 
2i5,2 
30,0 


50,0 


II. 


III. 


11,2 
25,2 

58,0 
38,0 


10,6 
40,4 


24,6 
57,2 
40,3 
26,3 
13,4 
47,4 


4,0 
20,0 
34,0 
59,0 
22,0 
23,0 


28,0 
49,0 

36,0 

43,0 


44,0 
46,5 

53,1 
9,7 


1,5 


26,4 
54,5 
15,2 
44,0 
34,7 
10,6 
48,6 
32,0 
36,0 
53,0 
56,0 
24,8 
40,0 
11,2 
42,0 


45,5 
25,4 
53,8 
55,6 
56,5 
39,1 
10,7 
54,2 
39,8 
27,0 
1,0 


46,0 

17,5 
34,2 
40,0 
39,5 
1,0 
3,0 


48,0 


7,3 
23,7 
12,0 

41,4 

8,0 

30,1 

26,7 


24,3 
12,3 
37,0 


58,0 


38,6 
54,2 
25,0 
46,0 

11,0 


40,3 

7,2 
55,0 


53,4 
24,1 
8,1 
53,2 
40,1 
14,3 

47,5 


31,3 

48,3 


19,5 
41,5 
43,0 


IV. 


51,0 
50,0 

21,4 
37,7 
2,5 
56,3 
21,3 
44,9 
10,0 
18,0 


35,8 

40,0 

37,0 

3,0 

0,5 

52,1 

8,5 

38,3 


2,0 
36,7 
55,4 
20,5 
58,5 
55,5 

7,9 
37,3 
22,0 

6,5 
53,3 
28,0 

51,0 
48,0 

45,0 
2,5 


0,5 
22,0 


57,0 


35,5 


53,3 
11,2 
34,8 
59,7 
54,0) 


59,2 
4.3,0 


7,5  i 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

of 

lustru- 

nieut. 


1  .  47,93 


8 

7,26 

+ 

0,26 

39 

2.3,70 

- 

0,19 

51 

11,82 

■f 

2,48 

27 

41,36 

+ 

0,36 

36 

7,92 

+ 

0,10 

32 

.  30,06 

- 

0,30 

6,0 
23,1 
51,8 
55,0 

53,0) 

10,4 


5,0) 

22,1 
51,0 
36,0 
20,0 
6,7 
41,2 


58,4 
16,7 


40,5' 
4,01' 


25 .  26,77 

41.24,36 
31  .  12,22 

0 .  36,43 

0 .  58,29 

49 .  38,54 

57 .  54,20 

19.24,86 

1  .  46,35 


51  .11,17 

27 .  40,42 
36.    7,16 

0 .  56,18 

57 .  53,42 
19.24,06 
35.  8,12 
50.5.3,16 
53 .  40,10 
18.14,38 


1  .  47,04 

59.31,24 
10.48,34 

1  .  45,43 


Instrument  Inverted. 


7,5 
30,0 

50,2 

0,0 


42,0 


48,0 
9,0 

4,4 

17,0 


22,0 


27,5 


18,6 

34,0 

44,5 

3,0 


63,5 
9,5 


32,7 
51,0 


■  24,52 


1  .  43,49 

8.    4,38 

31  .  17,00 
1  .  39,98 


+  11,30 

-  0,16 
+   0,99 

+  24,44 

-f  24,52 

+  0,09 
+  0,29 
+  0,10 
-24,52 


Correction 

of 

Cl.>ck. 


+    2,48 

+    0,36 
•f    0,10 

+  24,52 

0,29 
0,10 
0,15 
0,11 
0,05 
0,12 

-  24,52 

+    0,16 
•f    0,26 

-  24,52 


-21,86 


+    0,19 

+   0,46 
-21,86 


-  2,22 

-  2,18 

-  2,16 

-  2,16 

-  2,14 

-  2,13 

-  2,10 

-  2,04 

-  1,93 

-  1,84 

-  1,82 

-  1,82 

-  1,79 

-  1,79 

-  1,78 

-  1,42 


-  1,36 

-  1,.34 

-  1,34 

-  1,03 

-  1,00 

-  0,99 

-  0,98 

-  0,97 

-  0,97 

-  0,96 


+  0,11 

+  0,78 

+  0,78 

+  0,88 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


+  0,78 

+  0,82 

+  1,89 

•*•  2,86 


13.  1.21,19t 

14.  8.    5,34t 

14.  39.  21,35 1 
14.51  .  12,14  t 

15.  27.  39,58 1 
15.36.  5,89 1 
I6.32.27,66f 

18.25.36,031 

21  .41  .22,27t 
0.31  .ll,37t 

1.0.  59,05t 


1  .    1 


1  , 
1 
2 
13 


20,99 1 

49.  36,84 1 

57.  52,70 1 

19.2.3,18t 

1  .20,41 


14.51  .  12,29 


.27.  39,44 1 
.36.    5,92 1 


1.    1.19,67 


57.52,7r' 
19.23,17- 
35.    7,29 
50.52,30  ■ 
53.39,18 
18.  13,54 


13.    1.  22,63 1 


t 

10.  10.49,381 

13.    1  .21,79t 


13.    1.  22,41 1 


t 

t 

13.    1.20,98t 


(a)  Micrometer  3',005  before  and  after  Wire  III. 

(ft)  Micrometer  ll',0085,  10%.')08.5,  10^,0085,  9%5085, 
9',0085,  8',5085,  8',0085,  7',5085,  7',0085,  6',5085, 
5',5085,  5^,0085,  4',5085  before  Wire  III. 


(c)  Micrometer  8%0085,  8',5085,  9',0085,  9%5085,  10',0085, 

10',5085,  ll',0085,  1K,5085,  after  Wire  III. 

(d)  Micrometer  4',001,  4^501,  5',001,  5%501  after  Wire  IIL 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Oct.  23 


Oct.  24 


Oct.  25 


Oct.  2G 
Oct.  27 


a  Bootis  — 
a  Serpentis- 
7  Pcgasi  — 


d  Ursae  Minoris 

(a)   MicTom.--- 

a  Lyrac 


Sun  1  Limb  • 
Sun  2  Limb  • 


a  Urs.  Min.  S.  P.--- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a.  Herculis    

Venus  1  Limb 

a  Ophiuchi 

b  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

Moon  2  Limb 

/3  Leonis 

a  Ursae  Min.  S.  P. 


Oct.  28 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Coronae  borealis- 

7  Draconis 

b  Ursae  Minoris- •■• 

a  Aquarii 

7  Ursae  Maj.  S.  P. 

(U)  a  Andromedae  

a  Ursae  Minoris   ■• 

/3  Leonis 

a  Ursae  Min.  S.  P. 


Oct.  31 


Nov.    1 
Nov.    2 


Nov.    3 


Nov. 


Uranus 

a,  Aquarii  — 
a  Cassiopeae- 


a  Ursae  Minoris  • 


(c)   a,  Coronae  borealis- 


/3  Aquila- 
a  Cygni-- 


a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae 

7  Pegasi' 

a  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris 

>i  Ursa;  Major.  S.  P. 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 


34,1 
36,0 
13,3 

53,0 
36,0 
40,4 


48,2 
27,0 


2,2 

3,0 

40,8 


57,4 


14,6 


46,4 
59,0 


34,2 
38,1 
46,0 


38,1 
57,8 
22,7 

36,0 
49,0 
59,0 
51,2 
43,9 
40,3 
7,8 
10,5 
39,8 
56,0 
17,5 

15,5 

34,8 

7,6 

44,0 

50,3 

1 .5,8 
40,8 

18,8 
.32,3 
49,3 
44,6 
51,8 
14,5 
45,8 
51,5 
40,8 
21,0 


29,0 

0,0 
12,6 
42,5 
49,0 
51,8 
31,5 
45,5 
52,0 
11,4 
25,5 

49,8 
2,3 
13,7 
12,0 
27,9 
54,0 
30,8 
2.5,3 
44,5 
9,5 
24,0 

30,0 

30,9 

38,5 

.5,2 

29,2 
59,8 

31,8 

46,2 

4,7 

59,0 

15,2 

20,5 

6,3 

6,0 

54,0 

41,5 


48,2 

32,5 

13,7 

26,2 

56,3 

4,0 

5,2 

13,3 

48,8 

6,1 

25,3 

30,3 

3,4 
16,2 
28,6 
33,5 
10,5 

6,5 
53,5 
40,7 
46,2 
23,4 
28,5 

43,2 

54,5 

44,0 

20,2 

42,0 
18,2 

45,2 

0,0 

19,5 

12,2 

38,4 

24,0 

27,0 

20,2 

7,5 

1,8 


16,5 
54,2 


31,5 


1,7 

37,0 

27,4 
40,0 
10,2 
19,1 
19,0 
57,4 
49,4 
20,0 
39,1 
34,0 

17,1 

29,8 
43,6 
54,7 
54,3 
19,8 
16,4 
55,8 
49,5 
37,2 
32,5 

57,0 
14,3 

18,2 


35,2 

54,3 
36,8 

58,5 
13,8 
34,8 
25,8 
2,0 
29,0 
48,0 
35,0 
20,5 
22,0 


30,7 
29,6 

8,1 


48,5 

3,1 
15,4 

41,5 

41,2 
53,5 
23,9 
34,2 
32,6 
40,5 
59,0 
34,1 
53,0 
40,8 

30,7 
43,4 

58,4 
16,2 
37,9 
33,0 
39,3 
10,8 
55,0 
51,0 
37,8 

11,0 
28,0 
41,8 


50,1 

8,0 
55,8 

12,0 
27,3 
49,8 
39,8 
25,4 
34,5 
8,9 
49,3 
34,4 
42,3 


36 
4 


2,34 

•    2,87 
,  40,68 


25 .  20,48 
31  .  14,48 

56  .  35,86 
58.48,15 

1 .  32,66 


13,74 

26,26 

56,37 

4,10 

5,34 

13,74 

0 .  48,29 

50.    6,06 

40 .  25,32 

1  .  30,66 


4. 

6. 

6. 
12, 
27. 
25. 


10 

27 

52 

25 

57. 

44 

59. 

0. 
40, 

1  , 

40, 
57. 
30. 


,    3,40 

,16,14 

28,66 

33,52 

10,90 

6,72 

,  53,56 

40,62 

47,00 

23,42 

28,06 

43,34 

1,28 
54,60 


0 .  46,60 

27  .  20,20 

46.41,86 
35.18,28 

56 .  45,26 
55  .  59,92 
59.19,62 

4.  12,28 
30 .  38,56 

0.24,50 
40 .  27,20 
57  .  20,40 
53.  7,44 
12.    1,72 


+  0,19 
+  0,04 
4-    0,12 

+  10,08 
-f     0,46 

-  0,18 

-  0,18 

-21,87 


0,18 
0,18 
0,13 
0,37 
0,10 
+  10,08 
+  21,87 
+  0,10 
+  0,14 
-21,87 


+ 


+ 


0,19 
0,19 
0,29 
0,74 

10,08 
0,05 
0,83 
0,30 

21,87 
0,14 

21,87 


-  0,21 

-  0,05 
+    0,88 

+  22,24 

+    0,29 

+  0,03 
+    0,59 

-  0,05 
+  0,13 
+  0,30 
+  0,12 
+  0,88 
+  22,25 

-  0,72 
+  0,23 

0,00 
+    0,69 


+  2,92 
+  3,00 
+    3,43 

+  4,36 
+    4,.37 

+  5,55 
+    5,55 

+    8,42 

+  8,48 
+  8,48 
+  8,67 
+  8,68 
+  8,69 
+  8,77 
+  9,31 
+  10,12 
+  10,18 
+  10,30 

+  10,39 
+  10,39 
+  10,49 
+  10,30 
+  10,34 
+  10,62 
+  10,76 
+  10,78 
+  10,86 
+  12,09 
+  12,19 

+  15,96 
+  15,98 
+  16,17 

+ 17,99 

+  18,98 

+  28,51 
+  28,57 

+  31,73 
+  31,79 
+  31,86 
+  31,87 
+  31,89 
+  31,92 
+  31,97 
+  31,98 
+  32,04 
+  32,07 


h.        m.  8. 

14.    8.    .5,45 1 

15.36.    5,91 1 

0.    4.44,23t 

18.25.34,92t 
t 


13.56.41,23t 
13.58.53,52t 

13.    1.19,21 


14. 
14, 
17. 
17. 
17. 
18, 
1  . 
10. 
11  , 
13. 

14. 
14. 
15. 
17. 
18, 
21  . 
23. 
23. 
1  . 


13 


21  . 
22. 
23. 

0. 

0. 

1  . 

1  . 

1  . 

2. 

3. 


4. 

6. 
.7. 
12, 
27. 
25, 

1  . 
50, 
40, 

1  . 


22,04 1 
34,56t 
5,17t 
12,41 1 
14,13t 
32,59 
19,47 
I6,28t 
35,641 
19,09 


8.1. 3,60 1 
10.  26,34 1 
27.  39,44 1 
52 .  44,56 
25.31,32 
17,29 
3,49 
51,70 
19,73 

t 

1  .  18,38 


21  .  40  .  59,09 


0.31  .11,65 
1.1. 26,83 


t 


19.47.  10,40 
20 .  35  .  47,44 


16,94 
31,84 
51,78 
44,27 
11,33 
18,67 
40 .  58,45 
57  .  52,61 
53  .  39,48 
12.34,48 


(a)  Micrometer  9^2888  before  Wire  IIL 

(b)  Wire  IV.  set  down  at_54»,8. 


(c)   After  the  observation  of  a  Coronw,  the  clock,  on  being 
wound  up,  lost  several  seconds. 


Observations  made  -with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Heduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Obser^'ed. 


Nov.     5 
Nov.     6 


Nov.    7 


Nov.    8 


Nov.    9 


Nov.  10 


Vesta- 


57,0 


10,5 


24,2 


yDraconis 

d  Ursac  Minoris 

7  AquiliE 

a  Aquiloe 

Moon  1  Limb 

a^  Capricorni 

•J'  Capricorni 

Uranus 

a  Aqiiarii 

u  Ursa;  Major.  S.P.- 

a  Pegasi 

a  Andromeda; 

y  Pegasi 

a  Cassiopeae 

a  Ursa;  Minoris   •••■ 
D  Ursa;  Major.  S.P.  ■ 

c-  Arietis 

a  Persei 


y  Ursae  Major.  S.  P.- 

7  Pegasi 

a  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris 

D  Ursac  Major.  S.  P.- 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 


t  Capricorni  •  •  •  ■ 
a,  Andromedae  ■ 

a  Arietis  

a  Ceti 

a  Persei 

Vesta 


a,  Ursae  Minor.  S.P.' 
a  Bootis 


Nov.  11 
Nov.  12 


a  Coronae  borealis-- 

(rt)  a  Ophiuchi 

y  Draconis 

8  Ursae  Minoris 

a  Aquarii 

a  Ursae  Minoris  — 
D  Ursae  Major.  S.  P. 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 


Vesta- 


Sim  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 
a  Ophiuchi- - 
y  Draconis-  -  • 


22,2 
41,4 
.32,5 
51,0 
14,0 
59,7 
17,2 
55,6 
30,7 


43,0 

49,8 
10,5 
44,0 
49,8 
19,8 

43,3 
41,2 
47,5 
9,0 
42,3 
48,0 
37,0 
17,3 


44,0 
46,0 
35,2 
16,0 
0,5 


56,4 
28,5 


19,8 
6,3 


36,2 
42,5 
31,3 
12,0 

55,0 

30,0 
46,0 


15,5 


35,9 
55,0 
47,7 

4,7 
28,5 
13,3 
30,5 
24,5 
44,3 

2,0 
56,8 
13,0 
15,5 


4,5 
40,2 

6,5 
54,8 
11,2 
13,5 
3,0 
2,5 
.50,4 
37,9 

57,5 
59,3 
0,5 
48,3 
36,2 
14,0 

54,5 
10,5 

43,5 


41,2 
49,0 
23,0 
23,5 
56,5 
57,0 
44,7 
32,4 

8,6 

44,0 
0,0 


37,0 


49,4 
8,2 
2,8 
18,2 
43,6 
27,0 
44,0 
53,2 
58,2 
17,5 
10,5 
36,3 
20,5 
25,5 
19,0 
0,6 

29,3 
8.4 
34,9 
16,9 
23,9 
17,0 
3,5 
58,3 

11,5 
14,2 
15,0 
2,0 
56,2 
27,4 

59,0 

24,8 

58,3 


2,9 
33,5 
36,3 
27,5 
17,5 
11,3 
58,0 
52,7 

22,2 

57,9 
14,2 


37,5 
32,0 


58,4 


2,8 
21,7 
17,9 
32,0 
58,4 
40,8 
57,2 
22,0 
12,0 
32,6 
24,3 
59,5 
24,8 
46,5 
33,3 
20,9 

52,0 
22,2 
58,2 
22,4 
44,5 
31,2 
16,9 
18,5 

25,7 
29,3 
29,5 
15,2 
17,0 
41,0 

3,5 
39,0 

13,3 
45,8 
24,0 
17,5 
49,5 
29,0 
38,2 
25,5 
11,2 
13,0 

35,5 

12,0 
28,2 
42,5 
19,8 


51,3 

53,2 
10,0 
16,2 
35,2 
33,0 
45,6 
13,1 
54,5 
10,5 
50,5 
25,5 
48,2 
37,8 
23,0 
30,5 
7,0 
47,5 
40,9 

15,2 
35,9 
21,9 
28,0 
5,3 
45,5 
30,5 
39,0 

40,0 
44,4 
44,0 
28,3 
37,3 
54,3 

8,5 
53,0 

28,2 
59,5 
45,5 


2,8 
34,5 
59,0 
40,0 
24,5 
33,2 

49,2 

25,9 
41,9 
56,3 
41,0 


2.24,10 


52 
24 
37 
42 
50 


35 
40 


10,60 
43,06 
49,30 
8,30 
2,78 
18,30 
43,52 
27,06 
56 . 4.3,88 
52.5.3,16 
55.58,14 
59.17,54 
4.  10,48 
30 .  36,32 
0 .  20,36 
40 .  25,58 
57.  18,82 
12.    0,48 

44 .  29,26 
4.  8,50 
.30 .  34,74 
0.17,96 
40 .  23,80 
57.16,84 
53.  .3,66 
1 1  .  58,20 

27.11,60 
59 .  14,24 
15,00 
1,80 
56,54 
27,44 


57 
53 
11 
59 


0 .  58,90 
7 .  24,74 

26 .  58,36 
26 .  32,24 
52.  2,68 
24 .  33,26 
56 .  36,26 
0 .  25,94 
40.  17,48 
57.11,26 
52 .  57,94 
1 1  .  52,66 

56.22,10 

6 .  57,96 

9.14,06 

26 .  28,98 

51  .58,34 


+  0,10 

+  0,75 
+  10,24 

•f  0,08 

+  0,06 

-  0,34 

-  0,19 

-  0,36 

-  0,21 

-  0,05 

-  1,17 
+  0,13 
+  0,30 
+  0,12 
+  0,88 
+  22,25 

-  0,72 
+  0,23 
+  0,69 

-  0,85 
+  0,12 
+  0,88 
+  22,25 

-  0,72 
+  0,23 

0,00 

+  0,69 


0,28 
0,30 
0,23 
0,00 
0,69 
0,10 


-22,25 
+    0,20 

+  0,29 
+  0,10 
+  0,74 
+  10,11 

-  0,05 
+  21,96 

-  0,71 
+   0,23 

0,00 
+    0,68 

■f    0,09 

-  0,24 

-  0,24 
+  0,10 
+  0,74 


+  32,12 

+  33,17 
+  33,21 
+  33,56 
+  33,56 
+  33,57 
+  33,59 
+  33,63 
+  33,45 
+  33,47 
+  33,53 
+  33,54 
+  33,61 
+  33,62 
+  33,65 
+  33,69 
+  33,74 
+  33,76 
+  33,85 

+  35,50 
+  35,52 
+  35,56 
+  35,60 
+  35,65 
+  35,67 
+  35,74 
+  35,76 

+  37,10 
+  37,28 
+  37,43 
+  37,49 
+  37,52 
+  37,57 

+  40,34 
+  40,45 

+  40,55 
+  40,72 
+  40,76 
+  40,81 
+  41,11 
+  41,38 
+  41,43 
+  41,46 
+  41,54 
+  41,57 

+  43,77 

+  44,77 
+  44,77 
+  44,97 
+  45,00 


A. 

4. 


2  .  56,32 


17.. 52. 
18.25. 
19.38. 
19.42. 
19.50. 
20.  8. 
20 .  36 . 
21 .41 . 
21 .57. 

22  .  53  . 
22 .  56  . 

23  .  59  . 
0.  4. 
0.31  . 
1.1. 
1.40. 
1.57. 
3.  12. 


44,52 
26,51 
22,94 1 
41,92t 
36,01 1 
51,70t 
I6,79t 
0,30 
17,30 
2.5,52 
31,81 
51,45 
44,22 
10,85 
16,30 
58,60 
52,81 
35,02 


23. 
0. 
0. 
1  . 
1  . 
1  . 
2, 
3, 


45.  3,91 
4.44,14 
31  .  11,18 
1  .15,81 
40  .  58,73 
57  .  52,74 
53  .  39,40 
12.34,65 


21  .  27  .  48,42 
23.59.51,82 

1.57. 

2.53. 

3.12. 

4.  0. 


.  52,66 

.  39,29 

.  34,75 

5,11 


13. 
14. 


16,99 
5,39 


15.27 
17.27 
17.52 
18.25 


21 
1 
1 
1 
2 
3 


57 


39,20 
13,06 
44,18 
24,18 
17,32 
1  .  29,28 
40 .  58,20 
57 .  52,95 
53  .  39,48 
12.34,91 


3.57.    5,96 

15.    7.42,49 
15.   9.58,59 


17.52.44,08 


(a)  Apparently  1' too  little — rejected. 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Object  Obsehved. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Cloclc 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Nov.  12 


Nov.  1.3 


Nov.  14 


(a) 


&  Ursae  Miiioris    

a  Ursa;  Minoris  S.  P. 
a  I3()otis   


S\in  I  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ophiuchi  

7  Draconis    

Venus  1  Limb---- 
^  UrsiE  Minoris    - 

7  Aqiiilac  

a  Aqiiilae  

|3  Aquilac 

Uranus 

a  Aquarii 

:4c  8"' D- 5°  35'-- 
a  Andromedae  — 

7  Pegasi 

a  Ursac  Minoris-  -  - 

iU.  Piscium 

Moon  1  Limb  -  ■  •  - 

I  Piscium 

a  Piscium 

u  Arietis 

a  Ceti 

>|<7"'D+12°33'- 

a  Persei 

Vestu 

Jupiter  1  Limb--- 
.Tupiter  2  Limb--- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ophiuchi 

7  Draconis 

d  Ursas  Minoris- - 

7  Aquila; 

a  Aquilae 

/3  Aquilac 

Uranus 

a  Aquarii 

:+c8"'D-5°35'- 
a  Andromedae  •-• 

7  Pegasi 

a  Caisiopeae  • 

a  Ursa;  Minoris  - 

33  Ceti 

>  Piscium 

a  Piscium •  - 

a  .Arietis  —  • 

Moon  1  Limb  ••-■ 

/i  Ceti 

X  Ceti 

>i<7"'D+12°33'. 

a  Persei 

•Tupiter  1  Limb--- 
Jupiter  2  Limb-- 


34,5 


50,5 


4,5 


18,6 


49,5 
59,5 
14,0 
15,3 
1,5 
8,5 
27,5 
56,5 
57,0 


25,5 

34,2 

29,4 

5,5 

18,4 

22,0 

47,3 

16,3 

36,4 

25,4 

6,3 

5,5 

48,8 

56,0 


35,0 
52,3 

58,2 
11,6 


6,5 
25,4 
54,3 
57,2 

1,5 
23,3 
32,2 
27,4 
34,2 

7,0 
48,3 
35,0 
14,0 


22,2 

45,3 

36,3 

4,0 

4,3 


26,0 


13,3 
35,0 
30,5 
44,5 
22,3 
41,0 
10,0 
10,4 
16,8 
38,6 
49,4 
43,2 


31,4 
35,5 

0,3 
30,0 
50,8 
38,8 
19,5 
26,5 

2,2 


14,0 

49,0 

6,4 

11,5 

33,3 


20,0 
39,3 


11,0 
14,7 
.36,8 
47,2 
41,3 
57,5 
12,0 
1,5 
48,3 
27,7 


36,0 
59,0 
49,5 
17,5 
24,5 
37,3 


27,0 
56,6 
4.5,3 
27,8 
35,5 
54,4 
23,3 
24,3 
30,0 
52,0 

4,5 
57,0 
16,0 
45,0 
49,0 
13,5 
43,2 

5,5 
52,0 
33,0 
47,0 
15,8 
24,2 


2,9 
20,4 
25,2 
54,5 
2.5,0 
3.3,7 
52,5 


24,5 
28,0 
50,2 
2,4 
54,6 
21,4 


14,7 

1,5 

41,5 

3,4 

49,5 

12,3 

.3,3 

31,3 

41,4 


54,0 


14,5 
33,0 


40,5 

18,0 

0,7 


49,0 

8,0 
36,5 
38,2 
43,4 

5,5 
19,3 
10,2 
21,5 
58,3 

2,5 
27,0 
56,4 
19,5 

5,4 
46,5 

7,3 
29,3 


42,0 

17,5 
34,4 
38,5 
16,0 

7,5 
47,0 

6,0 
34,5 
37,8 
41,3 

3,5 
17,5 

8,5 
45,0 
22,5 
27,9 
14,8 
54,5 
17,5 

.3,3 
25,9 
16,8 
44,5 

4,5 

5,0 


59,5 
47,0 

28,0 
45,0 
54,3 
39,0 
15,5 
54,0 

2,3 
21,5 
50,2 
52,0 
56,0 
18,9 
34,3 
24,0 
28,0 
11,7 
16,3 
40,2 
10,0 
33,9 
18,9 

0,2 
26,9 
42,5 
53,0 


32,0 
48,3 
52,3 
37,3 
51,0 

0,5 
19,5 
48,0 
51,0 
54,4 
16,8 
32,5 
22,4 

8,9 
30,0 
41,3 
28,0 

B,0 
32,0 
17,2 
39,3 
30,0 
.58,5 
25,0 


24  .  32,92 
0.49,17 

7.18,72 


11 
13 
26 
51 
6 
24 
37 


0,00 

17,25 

26,92 

56,52 

45,46 

27,69 

35,52 

41  .54,48 

46 .  23,30 

24,38 

29,90 

52,10 

4,34 

3  .  56,76 

0.16,62 

44,96 

49,06 

13,66 

43,18 

5,22 


40 
56 
45 
59 


20. 
31  . 
44. 
52. 
57. 


52.52,10 
56.33,10 
1 1  .  46,64 
54.  15,72 
27  .  24,40 
27  .  28,00 


15 
17 
26 
51 
24 
37 
41 
46 
40 
56 
45 
59 
3 
30 
0 
1 
32 


21,9 


3,28 
20,36 
25,14 
54,54 
24,48 
33,54 
52,54 
21,15 
24,30 
27,98 
50,12 

2,36 
.54,84 
21,40 
17,88 
14,74 

1,52 
52.41,14 
57.  3,24 
49,64 
12,36 

3,18 
31,16 
44,54 
51,15 
53,97 


16 
35 
50 
56 
11 
26 
26 


+  10,11 
-21,96 
+    0,19 


0,25 
0,25 
0,10 
0,74 
0,38 
10,11 
0,08 
0,06 
0,04 
0,21 
0,05 
0.10 
0,30 
0,12 


+  21,97 
+  0,02 
+  0,01 
-  0,01 
0,02 
0,23 
0,00 
0,10 
0,68 
0,09 
0,20 
0,20 


-  0,25 

-  0,25 
+  010 
+  0,74 
+  10,11 
+  0,08 
+  0,06 
+  0,04 

-  0,21 

-  0,05 

-  0,10 
+  0,30 
+  0,12 
+  0,87 
+  21,97 

-  0,02 
+  0,01 

-  0,02 
+  0,23 
+  0,07 
+  0,07 
+  0,05 
+  0,10 
+  0,68 
+  0,20 
+  0,20 


+  45,05 
+  46,50 
+  46,59 

+  46,67 
+  46,67 
+  46,85 
+  46,88 
+  46,90 
+  46,92 
+  47,02 
+  47.02 
+  47,02 
+  47,17 
+  47,20 
+  47,35 
+  47,36 
+  47,37 
+  47,45 
+  47,48 
+  47,49 
+  47,51 
+  47.52 
+  47,53 
+  47,60 
+  47,61 
+  47,63 
+  47,68 
+  47,73 
+  47,73 

+  48,62 
+  48,62 
+  48,79 
+  48,83 
+  48,87 
+  48,97 
+  48.98 
+  48,99 
+  49,14 
+  49,17 
+  49,35 
+  49,37 
+  49,38 
+  49,42 
+  49,47 
+  49,47 
+  49,53 
+  49,56 
+  49,57 
+  49,60 
+  49,63 
+  49,«; 
+  49,67 
+  49,69 
+  49,82 
+  49,82 


18.25.28,08 

13.  1  .  1.3,71 

14.  8.    5,50 


15.11 

15.14 

17.27 

17.52 

18. ,7 

18.25 

19.38 

19.42 

19.47 

21  .41 

21  .57 

23 .  46 

23 .  59 

0.    4 

1  .    1 

1  .21 

1  .32 

1  .45 

1  .53 

1.57 

2.53 


3.55 
4.28 
4.28 


15.  15 

15.  18 

17.27 

17.52 

18.25 

19.38 

19.42 

19.47 

21  .41 

21  .57 

23.46 

23.59 

0.    4 

0.31 

1  .    1 

1  .    2 

1  .32 

1  .53 

1 

2 

2. 

2, 

2. 

3, 

4. 

4. 


57. 
17. 
36. 
.50. 
57. 
12. 
27. 
27. 


.  46,42 
.  3,67 
.  1.3,87 
.44,14 
.  31,98 
.  24,72 
.  22,62 
.41,56 
.  10,36 
.  11,34 
.  17,05 
.  39,35 
.  52,00 
.  44,25 
.  26,04 
.  32,46 
.  36,56 
.  1,16 
.  30,68 
.  52,98 
.  39,70 
.20,81 
.  34,95 
.  3,49 
.  12,33 
.  15,93 

.51,65 
.  8,73 
.  14,03 
.44,11 
.  23,4() 
.  22,59 
.41.58 
.  10,18 
.  13,23 
.  17,10 
.  .39,37 
.  52,03 
.44,34 
.  11,69 
.  29,32 
.  4,19 
.51,06 
.  30,68 
.  5.3,04 
.  39,31 
.  2,06 
52,89 
20,93 
34,91 
41,17 
43,99 


(a)  Wire  IV.  set  down  at  55',5. 


^b) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834, 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 

Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


Nov.  15 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Opliiuchi 

y  Draconis 

Venus  1  Limb- 
&  Urssc  Minoris- 

fj'  Ceti 

XCeti 

a  Ceti 

Moon  1  Limb  •  • 

I  Tauri 

30  Tauri 

Vesta 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 

a  Aurigac 

(a)  i8  Tauri 


(*) 


a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

I  Tauri 

30  Tauri 

Vesta 

Moon  2  Limb- 
a  Tauri 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

y  Aquilse 

a  Acjuils 

/3  Aquilae 

Uranus •■■■ 

a  Aquarii 

y  Pegasi 

a  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris 

»  Ursa;  Major.  S.  P.- 
/3  Ursae  Minor.  S.  P. 

a  Persei 

tl'  Tauri 

a  Tauri 

Moon  2  Limb 

^  Tauri 


Sun  2  Limb 

y  Draconis 

a  Aquarii 

a  Andromedac 

y  Pegasi 

a  Cassiopea; 

a  Ursae  Minoris 

»  Ursa;  Major.  S.  P. 

a.  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei  

Jupiter  1  Lirob 


40,0 

56,5 

55,5 

9,8 

2,0 


42,5 
33,5 
20,6 
3,5 
54,7 
54,2 
39,0 
47,7 


59,0 


17,6 
7,2 
47,3 
41,2 
40,4 
22,0 
7,0 
53,4 

38,2 
56,0 
48,4 

7,5 
36,3 
47,5 
43,2 

8,7 
15,5 
33,5 
10,8 
24,0 
45,4 
33,6 
51,5 

2,5 
13,0 

3,3 
51,5 
41,2 
12,1 

7,2 
13,4 
31,5 

8,8 
14,3 

3,4 
43,4 
51,6 


5.3,8 

10,5 

9,3 

31,3 

17,0 

40,5 

56,0 

47,0 

34,0 

17,4 

8,1 

7,7 

52,2 


5,3 

18,2 


32,0 
20,3 

7,5 
54,3 
53,8 
35,5 
21,3 

7,2 

52,8 
10,2 

2,2 
21,2 
49,8 

0,7 
56,2 
22,3 
39,1 
39,0 
31,4 
15,0 

6,0 
47,3 

5,4 
17,2 
28,3 

17,2 
13,0 
54,4 
27,2 
20,7 
37,1 
36,0 
29,4 
28,6 
16,7 
4,0 


8,0 
24,5 
22,7 
52,3 
32,5 
22,5 

9,4 

0,3 
47,2 
31,5 
21,7 
21,2 

6,0 
16,2 


37,3 

58,7 

46,4 
33,5 

28,0 
7,8 
7,5 
49,3 
35,5 
21,0 

7,0 
24,0 
1,5,3 
34,3 

3,2 
14,5 

9,5 
36,2 

2,5 
44,5 
52,0 

5,9 
26,3 

1,0 
19,3 
32,0 
4.3,2 

31,2 
34,2 

7,5 
42,2 
34,5 

0,8 
43,0 
50,3 
43,2 
30,2 
24,4 
20,3 


21,9 
39,0 
36,4 
14,0 
47,0 

6,5 
23,0 
1.3,6 

0,5 
45,7 
35,0 
35,0 
19,4 


33,8 
56,2 
13,9 

1,0 
46,9 
48,3 
21,3 
21,2 

2,8 
50,0 
34,9 

20,9 
38,2 
29,0 
48,2 
16,3 
28,2 
22,8 
50,2 
26,0 
48,5 
12,6 
56,2 
46,4 
15,0 
33,2 
46,5 
58,2 

45,1 
55,5 
20,9 
57,0 
48,2 
24,3 
47,2 
11,0 
57,6 
4.3,3 
45,0 


36,2 
.52,5 
50,2 
35,3 
1,5 
50,0 


14,0 
59,7 


15,4 
29,0 

1.5,3 

0,3 

8,7 

34,5 

34,3 

16,3 

4,0 

48,6 

34,8 
52,2 
42,2 

1,4 
29,5 
42,0 
36,3 

3,8 
49,4 
54,0 
33,5 
47,2 

7,2 
28,4 
47,2 

1,4 
13,3 

58,9 
17,2 
34,5 
12,2 

1,8 
48,0 
54.0 
31,7 
12,1 
56,5 

5,2 
49,2 


19.  7,98 
21  .  24,60 
26 .  22,82 
51  .  52,. 54 
1 1  .  32,00 
24.2.3,11 
9,46 
0,31 
47,26 
3), .56 
21,60 
21,28 
5,93 
16,16 
19,55 
3 .  37,22 
14 .  58,76 


35 
50 

52 
3 
17 
38 
52 
26 
26 


57 .  46,46 
53 .  33,64 
27,96 
7,82 
7,44 
49,18 
35,56 


12 
18 
39 
51 
55 


26 .  21,02 


28 
30 
38 
42 
47 
41 
57 
4 
31 


6,74 
24,12 
15,42 
34,52 

3,02 
14,58 

9,60 
36,24 

2,50 
0 .  43,90 
40 .  52,06 

5,66 
26,26 

1,06 
19,32 
31,92 


51 
12 
19 
26 
47 


15.43,20 


34, 
52. 
57. 
59, 

4. 
31. 

0. 
40. 
57. 
53. 
12. 
25. 


31,14 
34,28 

7,70 
42,14 
34,48 

0,72 
42,34 
50,24 
43,16 
30,02 
24,40 
20,37 


0,26 
0,26 
0,10 
0,74 
0,37 
10,11 
0,07 
0,05 
0,00 
0,12 
0,06 
0,08 
0,09 
0,20 
0,20 
0,60 
0,30 

0,23 
0,00 
0,68 
0,06 
0,08 
0,09 
0,17 
0,14 


-  0,26 

-  0,26 
+  0,08 
4-  0,06 
+    0,04 

-  0,21 

-  0,05 
+  0,12 
+  0,87 
+  21,97 

-  0,71 
2,22 
0,68 
0,14 
0,14 
0,21 
0,30 


-  0,26 
+   0,74 

-  0,05 
+  0,30 
+  0,12 
+  0,87 
+  21,97 

-  0,71 
+    0,23 

0,00 
+  0,68 
+    0,20 


+  50,90 
+  50,90 
+  51,11 
+  51,14 
+  51,17 
+  51,19 
+  52,21 
+  52,22 
+  52,23 
+  52,24 
+  52,26 
+  52,29 
+  52,31 
+  5235 
+  52,35 
+  52,40 
+  52,42 


6,11 
5,87 
5,89 
5,90 
5,93 
5,95 
5,95 
5,99 

6,92 
6,92 
7,27 
7,28 
7,28 
7,44 
7,47 
7,63 
7,66 
7,69 
7,74 
7,82 
7,85 
7,92 
7,93 
7,96 
7,99 

8,72 
8,88 
9,17 
9,31 
9,31 
9,35 
9,38 
9,43 
9,45 
9,52 
9,54 
9,63 


15.19.58,62 
15.22.  15,24 


17.52 

18.  12 

18.25 

2.36 


3.52 
4.27 
4.27 
5.  4 
5.  15 


.  44,42 

.  22,80 
.24,41 
•    l,74t 
.  52,58t 
.  39,49t 
.  23,92t 
.  l,3,92t 
.  13,65t 
.58,33- 
.    8,71" 
.  12,10- 
.  30,22  ■ 
.51,48 


t 


53 .  39,51 
12.. 34,53 
18.13,78 
39.  13,45 
51  .  55,22 
55.41,68 


4.26.27,15 


15.28 
15.30 
19.38 
19.42 
19.47 
21  .41 
21  .57 

0.  4 
0.31 

1.  1 


40 
51 
12 
19 
26 


4.47 
5.  15 


.  13,40 
.  30,78 
.  22,77 
.41,86 
.  10,.34 
.21,81 
.17,02 
.  43,99 
.  11,03 
.  13,56 
.  59,09 
.  11,26 
.  34,79 
.  9,12 
.  27,39 
.  40,09 
.  51,49 


15. 

17 

21 

23 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
4 


34  .  39,60 
52  .  43,90 
57  .  16,82 
59.51,75 
4.43,91 
31  .  10,94 
13,69 
58,96 
62,84 
39,54 
12.34,62 
25  .  30,20 


1 
40 
57 


(a)  Wire  IV.  set  down  at  14',9.. 


(hi)  On  winding  up  the  clock  it  lost  12  seconds.  Advanced 
the  minute  hand  one  minute.  The  clock  has  there- 
fore gained  48  seconds. 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Nov.  18 
Nov.  21 


Nov.  22 


Nov.  23 


Nov.  24 


Nov.  25 

Nov.  26 

Nov.  2" 
Nov.  28 


Object  Observed. 


Jupiter  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

8  Ursae  Minoris 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

(3  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis" 

/3  Ursae  Minor.  S.  P. 

a  Persei 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Coronae  borealis--- 


Sun  1  Limb — 

Sun  2  Limb 

y  Draconis 

Venus  1  Limb 

a  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Ursae  Minoris 

»  Ursae  Major.  S.  P. 
a  Arietis 


Sun  1  Limb- 

(a)  Sun  2  Limb- 

a  Ophiuchi  -  - 

7  Draconis  -  - 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris  • 

a  Arietis 

a  Ceti 

X  Leonis 

Moon  2  Limb--- 


/3  Virginis 

TT  Virginis' 

Moon  2  Limb 
7  Virginis 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 
a  Aquilae 


7  Pegasi 

a  Cassiopeae - 

Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Wire. 


11,3 

29,5 
31,0 
41,3 

0,3 
29,2 
36,1 

8,3 
23,5 

9,2 
17,5 
38,5 
55,8 


9,5 
44,5 
43,3 

21,4 
40,0 
44,5 
41,3 
58,3 
33,9 
22,0 
1,6 
7,3 

32,0 
50,5 
58,8 
12,5 

14,0 
32,9 


33,5 
22,3 
10,0 
16,2 

43,7 
2,3 

28,2 
55,5 

39,0 
58,4 
20,2 

19,5 
26,2 

8,0 

28,2 


II. 


9.2 

25,5 
43,4 
14,5 
54,5 
13,8 
42,4 
49,2 
32,0 

:3i,o 

23,4 
8,0 

59,0 
9,2 

20,0 


58,3 

8,3 

35,3 
54,2 
5,9 
56,2 
12,2 
47,3 
28,5 
22,6 
21,5 

46,3 

4,9 

12,3 

33,5 

28,5 
47,0 


47,5 
35,2 
23,4 
30,1 

57,2 

16,0 

42,0 

9,0 

53,3 
12,7 
33,5 

33,3 
50,0 

22,3 
42,5 


III. 


39,3 

57,5 
57,6 

8,3 
27,3 
55,6 

2,4 
55,6 
35,5 
37,8 
58,4 
19,3 
22,5 


38,0 
12,2 
23,2 

49,5 
8,2 
27,2 
11,0 
25,5 
0,5 
31,5 
43,4 
36,0 

0,4 
19,5 
26,2 
5.5,3 

42,4 
1,4 

58,0 
1,7 

48,5 
37,0 
44,0 

10,4 
29,3 
55,5 
22,3 

7,5 
27,0 
47,0 

47,0 
13,3 

37,0 
56,6 


IV. 


37,5 

53,5 

12,1 
41,0 
21,5 
40,5 
9,2 
15,6 
19,3 
42,0 
52,2 
49,2 
39,5 
36,3 
48,3 


26,0 
38,3 

4,2 
22,5 
48,5 
25,5 
38,7 
14,1 
39,5 

4,0 


15,0 
33,9 
39,5 
16,5 

57,0 
15,5 

4,5 
16,4 

2,3 
50,3 
57,8 

23,6 

42,6 

9,3 

35,5 

21,8 

41,3 

0,5 


36,8 

51,2 
11,3 


8,2 
26,3 
24,5 
35,2 
54,2 
22,4 
29,3 
42,6 
46,5 

6,5 
40,0 
59,8 
50,0 


6,3 
39,5 
53,2 

18,2 
36,6 
10,2 
40,4 
52,3 
27,4 
45,5 
24,5 
5,2 

29,2 
48,0 
53,3 

38,2 

10,5 
29,6 

9,0 
30,5 
15,5 

3,5 
11,5 

37,0 
56,2 
23,2 
49,0 

36,0 
55,7 
13,8 


0,4 

5,3 
25,2 


Reduction 

to 
Wire  III. 


25  .  23,35 

44  .  39,56 
46 .  57,76 
24 .  57,72 
8,16 
27,22 
55,76 
2,52 
55,56 
35,70 
37,82 
58,62 
19,22 
22,76 
34,15 
23  .  37,93 
26.  12,10 
27  .  23,26 

48 .  49,72 


38 
42 
46 
57 
30 
0 
57 
50 
12 
46 
23 


51 
52 

25 

42 

57 

0 


8,30 
27,26 
10,88 
25,40 
0,64 
33,40 
40  .  43,22 
57.36,10 


53.    0,58 

55  .  19,36 
26  .  26,02 

51  .  55,20 

56  .  42,48 
59.  1,28 
59  .  58,58 
57.    1,92 

52  .  48,76 
55  .  36,84 
22  .  43,92 

41  .  10,38 
51  .  29,28 
16.55,64 
32 .  22,26 

5.    7,52 

7 .  27,02 

41  .  47,00 

3 .  46,97 
30 .  13,34 

13.36,76 
15.56,76 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


+  0,20 

-  0,27 

-  0,27 
+  10,10 
+  0,08 
+  0,06 
+  0,04 

-  0,05 
+  0,87 
+  21,98 
+  0,23 

-  2,22 
+  0,68 
+  0,09 
+  0,20 
+  0,20 
+  0,14 
+  0,29 

-  0,28 

-  0,28 
+  0,74 

-  0,37 
+  0,06 

-  0,05 
+  21,98 

-  0,71 
+  0,23 

-  0,28 

-  0,28 
+  0,10 
+  0,74 

-  0,28 

-  0,28 
+  21,98 
+  0,23 

0,00 

+  0,05 

+  0,06 

-  0,01 
+  0,05 

0,00 

-  0,04 

-  0,29 

-  0,29 
+  0,06 


0,12 
0,87 

0,29 
0,29 


Correction 

of 

Clock. 


+    9,63 

+  14,14 
+  14,14 
+  14,34 
+  14,43 
+  14,43 
+  14,44 
+  14,60 
+  14,79 
+  14,83 
+  14,90 
+  14,96 
+  14,98 
+  15,02 
+  15,08 
+  15,08 
+  l.'i,08 
+  15,89 

+  15,92 
+  15,92 
+  16,06 
+  16,11 
+  16,20 
+  16,37 
+  16,59 
+  16,63 
+  16,66 

+  17,69 
+  17,69 
+  47,90 
+  47,93 

+  49,80 
+  49,80 
+  50,55 
+  50,64 
+  50,64 
+  51,49 
+  51,54 

+  53,90 
+  53,91 
+  53,95 
+  53,97 

+  54,32 
+  54,32 
+  54,67 

+  56,92 
+  56,95 

+  57,84 
+  57,84 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


4.25.3.3,18 


15.44. 
15.47. 

18.25, 
19.38, 
19.42, 
19.47, 
21  . 57  . 


0. 
1  . 
1  . 


31 

1 

57 


2.51 
3.  12 


,46 

.23 

23 


4.26 
15.27 

15.49, 
15.51. 

52. 

25 


17. 

18. 
19.42 
21  .57 


1 
40 

57 


53,43 
11,63 
22,16 
22,67 
41,71 
10,24 
17,07 
11,22 
12,51 
52,95 
11,36 
34,88 
37,87 
49,43 
53,21 
27,32 
39,44 

5,36 
23,94 
44,06 
26,62 
41,66 
16,96 
11,97 
59,14 
52,99 


15.53.17,99 
15.55.36,77 


17  .  52  .  43,87 


15, 

15, 
1  , 
1  , 
2, 

10. 

11  , 


57. 
59. 
1  , 
57. 
53, 
56. 
23. 


32,00 
50,80 
11,11 
52,79 
39,40 
28,38 
35,52 


1 1  .  42  .  4,27 
11  .52.23,24 
12.17.49,59 
12.33.  16,19 

16.  6.  1,55 
16.    8.21,05 


0.31  .  11,16 

16.14.34,31 
16.16.54,31 


(a)  After  the  observation  of  the  Sun,  (m  winding  up  the  clock  it  lost  30  seconds. 


OnSEHVATlONS  MADE  WITH  THE  TRANSIT  IxSTRUMEKT  IN  THE  YeAR  1834, 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

aock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Nov.  28 


y  Aquilffi 

a  Aquila; 

/3  Aquilx- 

a  Aquarii 

7  Pcgasi 

a  CassiopcsB 

a  UnsiE  Minoris 

n  Uisae  Major.  S.  P. 

«  Arictis 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


Nov.  29 


(«) 


Dec.    1 


Dec.    2 


Dec.    3 


Sun  2  Limb 

7  Aquilffi 

a  Aquila; 

a  Pegasi 

7  Ursa;  Major.  S.  P. 

a  Andromedce 

7  Pegasi 

a  Cassiopese 

a  Ursa;  Minoris 

/3  Ursas  Minor.  S.  P.- 

a  Persei 

Vesla 

Jupiter  I  Limb 

Jupiter  2  Limb 


Sun  1  Limb 

a  Ophiuchi 

Uranus 

a  Aquarii 

y  Ursje  Major.  S.  P. 

a  Andromeda; 

7  Pegasi 

a  Ursa;  Minoris 

•1  Ursffi  Major.  S.  P.' 

a  Arictis 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a.  Aurigm  S.  P.- 

a  Opiiiiiclii 

7  Draconis 

S  Ursa;  Minoris- 
Venus  1  Limb-- 

a.  Acpiila; 

Uranus 

«  Aquarii 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 


a  Aquila; 

/3  Aquila; 

a  AndromedsE  • 
7  Pegasi 


57,6 
16,5 
45,5 
52,.3 
18,2 
24,5 
40,0 
20,1 
26,3 


11,0 

30,2 

59,0 

5,5 

31,8 
48,2 
44,5 
41,0 
40,0 


44,3 
56,2 
15,3 
4,2 
19,9 
21,0 
16,5 
23,2 
37,0 
32,5 
53,5 
50,5 


50,0 

58,0 
44,2 
53,2 
47,3 
17,0 
18,2 
13,5 
31,5 
15,5 
21,0 
34,5 


15,3 
36,2 
48,6 
42,3 
56,0 


35,4 
10,5 
57,0 
45,8 


L5 

8,4 
37,3 
14,6 


58,5 

9,5 

28,6 

18,0 

43,0 

36,0 

30,0 

46,5 

42,5 

23,0 

13,5 

4,3 

0,2 


12,5 
57,8 
7,1 
0,5 
40,0 
33,2 
27,3 
37,0 
36,3 
35,2 


51,8 

30,1 
50,5 
8,0 
56,1 
17,5 
21,0 
50,3 
23,4 
10,8 
59,0 
12,5 


22,2 
50,8 


23,5 


24,5 
43,3 
12,4 
18,8 
45,4 
12,0 
50,0 
1,5 
54,3 
51,0 


13,0 
23,2 
42,0 
31,9 
6,0 
51,3 
44,2 
10,3 
48,0 
14,0 
34,3 
17,8 


18,2 

26,5 
11,6 
20,5 
14,1 

3,5 
48,3 
40,8 
42,0 
57,2 
49,4 

3,0 


44,5 

5,0 

27,0 

10,0 

38,8 

4,5 

4,8 

37,2 

24,5 

12,0 


30,2 

35,4 

3,9 

44,7 

37,3 


38,0 
57,3 
25,5 
32,2 
59,3 
.33,2 
56,3 
22,3 
8,5 


8,5 

27,2 
36,5 
55,5 
45,5 
28,9 

6,5 
57,5 
33,5 
53,0 

4,5 
54,4 
30,9 
28,3 


25,3 
34,3 

27,2 
26,0 
3,3 
54,5 
48,5 
18,0 


20,5 

58,5 
19,4 
46,2 
23,4 
0,4 


19,2 
51,0 
38,2 
25,5 
41,0 


49,1 
17,2 
59,9 
51,0 


61,5 
10,4 
39,0 
45,4 
1.3,1 
59,0 
2,5 
4.3,1 
23,0 
19,2 


41,2 
50,1 
9,1 
59,2 
52,0 
21,5 
11,3 
57,3 
59,5 
55,5 
15,0 
44,5 


46,6 


38,4 

48,2 
40,5 
48,5 
18,5 
8,2 
5.3,0 
38,5 


31,4 


13,2 
34,0 
5,5 
37,0 
21,5 


.34,0 

4,1 

52,0 

38,8 


59,1 

2,3 
30,8 
15,0 


3 
30 
59 
40 


37  .  24,52 
41  .43,  .54 
46.  12,28 
56.  18,84 
45,56 
11,78 
50,66 
1,60 
56 .  54,22 
18.50,91 
18.54,32 

20.  12,84 
38.23,10 
42.42,10 
56.31,76 
45.  5,96 
59.51,26 

4 .  43,90 
31.  10,16 

0  .  48,00 
51  .13,90 
12.. 34,1 4 
38.17,60 
19.14,25 
19.18,27 


27 
27 
42 
57 
45 


.  26,67 
11,46 

,  20,66 

13,92 

3,00 


59 .  48,30 


4 
0 
40 
57 
18 
18 


40,86 

,  42,40 

,57,10 

49,59 

2,97 

6,15 


31  .  44,.32 


34. 
4, 
27. 
52. 
25. 
31  . 
42. 
42. 
57. 
17. 


5,02 
27,06 

9,76 
38,84 

4,10 

4,74 
37,24 
24,50 
12,22 
26,75 


17.30,27 

42 .  35,48 

47  .    4,00 

59 .  44,76 

4 .  37,27 


■f  0,08 

+  0,06 

+  0,04 

-  0,05 
+  0,12 
+  0,87 
+  21,98 

-  0,71 
+  0,23 
+  0,20 
+  0,20 

-  0,29 
+  0,08 
-f  0,06 
+  0,12 

-  0,84 
+  0,.30 
+  0,12 
+  0,87 
+  21,99 

-  2,22 
+  0,68 
+  0,09 
+  0,20 
+  0,20 

-  0.30 
+  0,10 

-  0,21 

-  0,05 

-  0,84 
+  0,30 
+  0,12 
+  21,99 

-  0,71 
+  0,23 
+  0,20 
+  0,20 

-  0.30 

-  0,30 

-  0,60 
+  0,10 
+  0,74 
+  10,10 

-  0,35 
+  0,06 

-  0,21 

-  0,05 
+  0,20 
+  0,20 

+  0,06 

+  0,04 

+  0,32 

+  0,14 


+  68,04 
+  58,04 
+  58,04 

+  68,17 
+  58,30 
+  58,33 
+  58,36 
+  58,40 
+  58,43 
+  58,58 
+  58,58 


59,36 
0,43 
0,43 
0,22 
0,17 
0,16 
0,15 
0,12 
0,09 
0,03 
0,05 
0,07 
0,12 
0,12 


2,44 
2,50 
2,78 
2,79 
2,92 
2,94 
2,94 
3,01 
3,06 
.3,08 
3,26 
3,26 

4,16 
4,16 
4,20 
4,23 
4,26 
4,30 
4,31 
4,40 
4,54 
4,.56 
5,02 
5,02 


+  6,14 

+  6,14 

+  6,45 

+  6,46 


19.38.22,64 

19.42,41,64 

19  .  47  ,  10,:i6 

21  ,  57  .  16,96 

0.    4.43,98 

0.31  .10,98 

1  .    1  .11,00 

1  .  40  .  59,29 

1,57.  52,88 

4.19.  49,69 

4,19.53,10 


16.21 

19.38 

19.42 

22.56 

23.45 

23 .  59 

0,    4 

0.31 

1  .    1 

2.51 

3.12 


38 
19 
19 


16.27 
17.27 
21  .42 
21  .57 
23.45 
23.59. 

0.    4, 

1.1. 

1.40. 

1.57. 

4.  18. 

4.18. 

16  .  31  . 
16  .  34  , 
17.  4. 
17.27. 
17.52. 
18.2,5. 
18.31 . 
19.  42". 
21.42'. 
21  .57. 

4.17. 

4.17. 


.11,91 
.  22,75 
.41,73 
.31,66 
.  4,95 
,51,40 
.  43,87 
.  10,91 
.  9,90 
.11,71 
.  34,87 
- 17,76 
.14,57 
.18,59 

.28,81 
.  14,06 
.23,23 
.  16,66 
.  5,08 
.51,54 
.  43,92 
.  7,40 
.59,45 
.  52,<)0 
.  6,43 
.   9,61 

.48,18 
,  8,88 
.30,66 
.  14,09 
.  4.3,84 
.18,50 
.  8,70 
,41,70 
,  28,83 
,16,73 
,31,97 
35,49 


19.42.41,68 

19.47.  10,18 

23.59.51,53 

0.    4.43,87 


(«)  After  the  observation  of  the  Sun  tlie  clock  was  advanced  one  minute. 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wii 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru 
nient. 


Correction 

of 

Clock 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Dec.     3 
Dec.    4 


Dec,    G 


Dec.    8 


Dec.    [) 


Dec.  10 


a  CassiopeoD- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

7  Draconis 

7  Aquilas 

a  Aquilae 

/3  AquilsE 

a  A(|uarii 

a  AndromedEE--- 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris- 


8  Capricorni 

/(*  Capricorni 

a  Aquarii 

Moon  1  Limb 

a  Ursae  Major.  S.P. 

a  Pegasi 

a  Arietis 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

7  Draconis 

Venus  1  Limb 

7  Aquilae 

(3  Cepliei 

Uranus 

a  Aquarii 

a.  Ursa?  Major.  S.P.-- 

a  Pegasi 

96  Aquarii 

20  Piscium 

Moon  1  Limb 

33  Piscium 

7  Pegasi 

12  Ceti 

a  Cassiopeae 

a  Ursa;;  Minoris 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

•Jupiter  2  Limb 


a,  Cephei 

/3  Cephei 

a  Aqiiarii 

33  Piscium 

Moon  1  Limb  — 

20  Ceti 

a  Ursae  Minoris- 
a  Arietis  


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 
a  Ophiuclii-- 


16,2 

52,5 
13,5 
52,4 
47,8 

7,0 
35,6 
42,0 
12,7 

8,1 
24,0 

14,5 
37,0 
38,3 
46,9 
19,0 
52,3 
12,0 
,35,4 


13,5 

34,9 

44,5 

22,6 

40,3 

53,4 

24,7 

34,6 

15,0 

48,5 

7,2 

44,3 

2,1 

10,0 

0,5 

54,0 

6,8 

9,5 

5,3 


28,3 

20,6 
51,4 
32,5 
8,2 
37,5 
49,8 


6,2 

56,3 

18,5 
27,6 


39,5 

7,0 
28,4 
14,0 

1,3 
20,2 


55,4 
27,9 
21,7 
30,5 

28,5 
50,8 
51,3 

1,3 
48,3 

6,0 
26,5 


52,5 

27,8 
49,7 

5,7 
37,3 
53,5 
32,2 
38,5 
48,0 
44,0 

2,0 
20,3 
57,5 
16,0 
23,5 
14,2 

7,5 
30,2 
16,5 
19,0 
39,0 


49,0 
30,0 
46,1 


51,0 

.3,1 

14,0 

20,3 

11,0 
32,9 
41,3 


3,4 

21,3 
42,5 
35,4 
14,9 
34,0 
2,3 
8,7 
43,0 
35,5 
35,0 

42,3 

4,5 
5,0 
15,1 
17,0 
19,5 
40,9 
4,0 


42,0 
4,3 
27,4 
52,0 
7,2 
10,8 
52,2 
1,2 
13,2 
15,6 
33,8 
11,0 
29,8 
36,8 
28,0 
20,7 
54,0 
21,5 
32,4 


57,0 

17,3 

8,9 

59,3 


4,6 
•16,3 
19,5 
34,7 

25,5 
47,2 
55,0 


27,0 

35,5 
57,0 
57,0 
28,4 
47,2 
15,5 
22,0 
58,2 
49,3 
41,5 

56,0 
18,3 
18,5 
29,0 
45,7 
33,5 
55,0 


21,3 

56,5 
18,5 
49,3 

6,5 
21,0 
49,2 

6,0 
14,5 
42,2 
29,5 
47,0 
24,2 
4.3,5 
50,5 
41,8 
34,0 
17,5 
28,5 
46,0 

7,3 


45,5 
47,5 
12,5 
48,0 
18,2 
29,6 
25,0 
49,4 

39,8 
1,8 
8,5 


50,4 

50,0 
11,3 
17,9 
41,5 

0,3 
29,2 
35,3 
13,1 

3,0 
47,0 

10,0 
32,0 
31,6 

42,8 

14,8 

47,2 

9,4 


11,4 
33,2 
10,8 
21,0 
34,2 
27,7 
20,0 
28,0 
11,3 
43,3 

0,3 
37,5 
57,0 

•3,7 
55,5 
47,5 
41,0 
36,0 
59,5 


25,4 

14,0 

25,8 
26,0 
1,5 
31,7 
43,0 


3,5 

54,4 
16,1 
22,2 


31  .    3,30 


40 
42 
52 
38 

42 
47 
57 
59 
4 
0 

37 
44 
57 
12 
53 
56 
57 
15 
15 


.21,26 
.  42,54 
.35,34 
.  14,78 
.  33,74 
.  2,32 
.  8,68 
,  42,98 
.  .35,52 
.  35,60 

,  42,26 
.  4,52 
.  4,94 
,  15,02 
.  16,96 
.  19,70 
,  40,76 
.  3,87 
6,90 


57  .  42,24 
0.  4,12 
52.27,54 
25.51,88 
38.  7,24 
26.10,66 
42.52,28 


57. 
53. 
56. 
10, 
39, 
47. 
56. 
4. 
21  . 
30. 


1,26 

13,14 

15,78 

33,72 

10,90 

29,68 

.36,90 

28,00 

20,74 

5.3,90 

0 .  22,40 

29  .  32,44 

13.53,15 

13.56,90 

14.17,28 
26.  8,72 
56 .  59,28 

56  .  34,78 
32.  4,60 
44.  16,36 

0.  19,50 

57  .  34,82 

6 .  25,40 

8  .  47,30 

26 .  54,92 


+    0,94 


0,32 
0,32 
0,80 
0,08 
0,06 
0,04 
0,04 
0,32 
0,14 


+  23,74 


0,25 
0,22 
0,04 
0,26 
1,25 
0,14 
0,25 
0,22 
0,22 


-  0,33 

-  0,33 
•4-  0,80 

-  0,36 
+  0,08 
+  1,76 

-  0,22 

-  0,04 

-  1,25 
+  0,14 

-  0,11 

-  0,08 

-  0,13 

-  0,12 
+  0,14 

-  0,10 
+  0,94 
+  23,75 
+  0,10 
+  0,22 
+  0,22 


+  1,21 

+  1,76 

-  0,04 

-  0,12 

-  0,07 

-  0,06 
+  23,75 
+  0,25 


-  0,33 

-  0,33 
+    0,11 


6,49 

7,66 
7,66 
7,75 
7,87 
7,88 
7,88 
8,04 
8,19 
8,20 
8,26 


-f  11,61 
+  11,61 
+  11,63 
+  11,64 
+  11,70 
+  11,70 
+  11,93 
+  12,12 
+  12,12 

+  15,12 
+  15,12 
+  15,18 
+  15,23 
+  15,32 
+  15,47 
+  15,50 
+  15,51 
+  15,59 
+  15,59 
+  15,61 
+  15,65 
+  15,66 
+  15,68 
"+  15,69 
+  15,71 
+  15,72 
+  15,76 
+  15,96 
+  16,02 
+  16,02 

+  17,36 
+  17,38 
+  17,42 
+  17,58 
+  17,63 
+  17,65 
+  17,67 
+  17,76 

+  19,15 
+  19,15 
+  19,17 


h.         m. 

0.31 


16. 
16, 
17. 
19. 
19. 


40 
42 
52 

38 
42 


19.47 

21  .57 

23.59 

0.    4 

1  .    1 


.  10,73 

.  28,60 

.  49,88 

.  43,89 

,  22,73 

,41,68 

.  10,24 

16,68 

51,49 

43,86 

7,60 


21  .  37  .  53,62 

21  .44.  15,91 

21  .57.16,53 

22.12.26,40 

22.53.27,41 

22.56.31,54 

1  .  57  .  52,94 

4.15.  16,21 

4.15.  19,24 


16.57 
17.  0. 
17.52. 
18.26. 
19.38. 
21 .26. 
21  . 43 . 
21 .57. 
23 .  53  . 
23 . 56 . 
23.10. 
23  .  39  . 
23 . 47  . 
23 . 56 . 

0.    4. 

0.21  . 

0.31  . 


1  . 
29. 
14. 
14. 


.  57,03 

.  18,91 

.  43,52 

.    6,75 

.  22,64 

.  27,89 

.    7,56 

.  16,73 

.  27,48 

.31,51 

.  49,22 

,  26,47 

.45,21 

.  52,46 

43,83 

36,35 

10,56 

1,91 

48,50 

9,39 

13,14 


21  .  14.35.85 
21  .  26  .  27,86 
21  .57.  16,66 
23  .  56  .  52,24 
0.32.22,16 

0  .  44  .  33,95 
1.1.    0,92 

1  .  57  .  52,83 

17.  6.44,22 
17.  9.  6,12 
17.27.14,20 


(c) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

of 

Instra- 

ment. 


Correction 

of 

Clock 


Apparent 

Right  Ascension 

ObserNed. 


Dec.  10 


Dec.  11 


Dec.  12 


(«) 


yDraconis 

i  Ursac  Minoris 

a  Lyrsc 

y  Aquila." 

a  Aquila; 

Uranus 

a  Aquarii 

30  Pisciurn 

a  Andromeda; 

7  Pegasi 

20  Ceti 

80  Piscium 

a  UrsiE  Minoris 

33  Ceti 

Moon  1  Limb 

y  Piscium 

s  Piscium 

))  Ursa;  Major.  S.  P.' 
>|<7"'D  +  12°33'--- 

a  Persei 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


a  Andromedae  •  •  ■ 

7  Pegasi 

a  Cassiopeas 

a  Ursae  Minoris  • 

a  Arietis 

Moon  1  Limb-' 
a  Persei 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

7  Draconis 

Venus  1  Limb — 

8  Ursae  Minoris- •• 

7  Aquila; 

a,  Aquila; 

/3  Cephei 

Uranus 

a  Aquarii 

*  8"'  D  -  5°  35'- 

30  Piscium 

a  Andromeda; 

7  Pegasi 

a  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris-  -  • 

33  Ceti 

t  Piscium 

►  Ceti 

/i  Ceti 

Moon  1  Limb 

*  

d  Arietis 

J  Tauri 

Mercury  2  Limb- - 


41,0 
19,5 
24,8 
36,1 

r>.'5,3 

35,0 
30,3 
42,3 

1,1 
.56,4 
47,3 

5,4 


17,4 
38,0 
4,0 
54,0 
59,1 
33,3 
33,4 
20,2 
15,2 


54,3 
0,6 

7,0 


7,0 
31,6 

40,8 
2,5 


28,9 


31,4 
50,8 


45,7 
26,0 
48,2 
38,1 
56,5 
52,0 
58,4 

1,5 
13,0 
59,4 
22,0 
10,4 

2,1 
47,7 
19,5 
22,0 
27,2 


2,5 

5,0 
42,0 
49,7 

8,8 
48,9 
43,8 
55,8 
16,2 
10,2 

0,8 
18,7 
13,0 
30,5 
51,8 
17,5 

7,4 
20,0 
47,0 
53,5 
33,6 


33,0 


8,1 
24,0 
11,5 
16,0 
20,5 
51,7 

55,1 
17,2 
58,1 
43,4 
59,5 
45,2 

4,4 
23,8 
59,3 
39,4 

1,5 
51,4 
12,0 

5,9 
22,0 

7,5 
26,3 
12,9 
35,2 
23,8 
16,1 

1,3 
33,5 
35,6 
41,4 


24,0 


59,0 

3,3 

22,2 

2,3 

57,0 

9,1 

31,2 

24,0 

14,2 

32,0 


43,7 
5,5 
30,7 
21,0 
40,6 
0,4 
14,0 
47,2 
43,5 


29,1 
21,7 
47,5 


30,4 
34,3 
12,0 

9,5 
32,0 
19,4 
57,9 
43,0 
59,1 
17,7 

2,4 
13,0 
52,7 
1.5,0 

4,5 
26,8 
19,5 
45,5 
1.3,0 
39,4 
26,2 
48,7 
37,2 
30,0 
14,5 
47,3 
49,2 
55,3 


45,4 


16,0 
16,8 
35,7 
16,2 
10,5 
22,5 
4G,2 
37,7 
27,6 
45,4 
24,0 
57,2 
19,0 
44,0 
34,3 

1,4 
14,2 
34,4 

0,9 


1,2 

44,1 
.35,4 
11,1 


45,0 
48,0 
32,2 

24,0 
46,4 
41,0 
12,5 
27,0 
12,2 
31,4 
40,5 
26,7 

6,3 
28,3 
18,0 
41,9 
33,3 

9,0 
17,5 
52,8 
39,5 

2,0 
50,6 
43,9 
27,9 

1,0 

2,7 


6,9 


32,9 
30,3 
49,1 
30,1 
23,6 
3.5,7 
1,3 
51,3 
40,9 
58,5 


10,5 
32,6 
57,3 
47,5 
22,0 
27,6 
54,8 
14,2 
12,0 


59,3 
49,1 
34,5 
29,5 
59,3 
1,7 
52,4 

38,2 
1,0 
2,3 
26,8 
10,0 
25,7 
44,6 
19,4 
40,5 
19,4 
41,7 
31,4 
57,0 
47,0 
32,5 
24,5 
6,0 
52,9 
15,2 
4,0 
57,8 
41,2 
14,6 
16,5 


.52  .  23,96 
24 .  47,00 
30 .  58,94 


38 
42 
43 
56 
53 
59 


3,24 

22,22 

2,  .50 

57,04 

9,08 

31,20 

4  .  23,92 

44.  14,16 

59 .  32,00 

0.  18,.39 

1  .  43,86 

16.    5,38 

32 .  30,70 

36 .  20,84 

40 .  40,62 

0,50 

14,02 

47,22 

4.3,57 

47,10 


59.29,11 
4.21,72 

30  ."47,54 
0. "17,55 

57  .  30,48 
0 .  34,30 

12.11,98 


9,52 
31,82 
19,53 
57,90 
43,19 
58,72 
17,78 
2,26 
13,04 
52,76 
14,94 
4,68 
26,84 
19,54 
45,48 
12,80 
1  .  39,50 
32.26,18 
26 .  48,62 
35  .  37,20 
46  .  29,98 
57.14,52 
1.47,18 
17.49,20 
52 .  55,32 


+    0,80 
+  10,91 


+  0,50 
+  0,08 
+    0,06 

-  0,22 

-  0,04 

-  0,12 
+  0,32 
+    0,14 

-  0,06 
+  0,02 
+  23,75 

-  0,02 
0,01 
0,01 
0,06 
0,76 
0,11 
0,74 
0,10 
0,21 
0,21 


+ 


+  0,32 

+  0,14 

+  0,94 
+  23,75 

+  0,25 

+  0,05 

+  0,74 

-  0,34 

-  0,34 
+  0,80 

-  0,34 
+  10,91 
+ 
+ 
+ 


0,08 
0,06 
1,76 

-  0,22 

-  0,04 

-  0,11 

-  0,12 
+  0,32 
+  0,14 
+  0,94 
+  23,75 

-  0,02 
0,01 
0,02 
0,07 
0,11 
0,11 
0,20 
0,07 
0,27 


+  19,20 
+  19,25 
+  19,26 
+  19,36 
+  19,37 
+  19,55 
+  19,57 
+  19,75 
+  19,76 
+ 19,77 
+  19,83 
+  19,85 
+  19,85 
+  19,85 
+  19,87 
+  19,90 
+  19,90 
+ 19,91 
+  20,02 
+  20,04 
+  20,07 
+  20,13 
+  20,13 

+  21,89 
+  21,90 
+  21,94 
+  21,99 
+  22,08 
+  22,08 
+  22,19 

+  23,54 
+  2.3,54 
+  23,60 
+  23,64 
+  23,65 
+  23,76 
+  23,77 
+  23,93 
+  23,96 
+  23,98 
+  24,16 
+  24,17 
+  24,18 
+  24,19 
+  24,23 
+  24,27 
+  24,27 
+  24,32 
+  24,41 
+  24,43 
+  24,44 
+  24,46 
+  24,46 
+  24,49 
+  25,66 


17.52 

18.25 

18.31 

19.. 38 

19.42 

21.43 

21  .  57 , 

23  .  53 

23  .  59 

0.    4, 

0.44, 

0.59 


1 

2 

16 

32 


1.36 


40 
57 
12 
28 
13 
13 


43,96 

17,16 

18,70 

22,68 

41,65 

21,83 

16,57 

28,71 

51,28 

43,83 

33,93 

51,87 

1,99 

.3,69 

25,24 

50,61 

40,80 

59,77 

20,63 

34,80 

7,39 

3,91 

7,44 


23.59.51,32 
0.  4.4.3,76 
0.31  .  10,42 
1.1.  3,29 
1  .57.52,81 

2.  0.56,43 

3.  12.34,91 


17.15 
17.17 
17.52 

18.  19 
18.25 
19.. 38 

19 .  42 


,26 
,43 


21  .57 

23  .  46 

23  .  53 

23.59 

0.    4 

0.31 

1  .    1 


2 
32 
27 
36 
46 
57 

2 
18 


15  .  53  . 


.32,72 
.  55,02 
.  43,93 
.21,20 
.  17,75 
.  22,56 
.41,61 
.  27,95 
.  .36,78 
.  16,70 
.  38,99 
.28,73 
.51,34 
.  43,87 
.  10,65 
.  0,82 
.  3,75 
.50,51 
.  13,05 
.  1,70 
.  54,53 
.  39,09 
.  11,84 
.  13,76 
20,71 


(a)  It  was  intended  to  observe  the  ^l'°D+  12°  33',  but  another  one  of  less  declination  seems  to  have  been  taken. 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

of 

Instru 

nient. 


CoiTection 

of 

Clock 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


Dec.  13 


Dec.  15 


Dec.  16 


Dec.  17 


Sun  1  Limb 

y  Pegasi 

a  Cassiopeae 

a  Ursa;  Minoris 

«  Ursae  Major.  S.  P.- 

a  Arietis  

d  Arietis 

a  Persei 

I  Tauri 

Moon  1  Limb 


y  Draconis 

a  Aquarii 

a  Andromedas  ••• 

y  Pegasi 

a,  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris  •  • 

a  Arietis 

Jupiter  1  Limb--' 
Jupiter  2  Limb--- 

a  i'auri 

I  Tauri 

104  Tauri 

Moon  1  Limb 

(a)  Moon  2  Limb  -■•- 
Mercury  2  Limb  ■ 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

7  Draconis 

a  Lyrae 

a  Cephei 

IM  Capricorni 

a  Andromedae 

y  Pegasi 

a  Cassiopeae 

a  Ursae  Minoris 

n  Ursae  Major.  S.  P.  •  - 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Aurigac 

1  Geminorum 

n  Geminorum 

Moon  2  Limb 

(5  Ursce  Minor.  S. P.- - 
^  Geminorum; 


3  Ursae  Minoris 

(Z.)/3  Cephei 

7  Ursa;  Major.  S.  P. 

a  Cassiopeae  

a  Ursae  Minoris 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 


49,8 
56,0 
56,5 
52,5 
57,1 
17,3 
26,6 
20,3 
15,0 

30,0 
19,0 
50,2 
45,4 
51,5 
55,5 
52,5 


29,6 
28,0 
14,6 
42,9 
37,6 
54,9 
47,5 

13,0 
35,0 
28,0 
11,5 
5,7 
15,5 
47,5 
43,2 
49,8 
55,0 
45,0 
37,0 
53,5 


18,5 

.3,0 

52,5 

57,0 

26,7 


10,2 
21,5 
23,8 
29,0 


2,1 

1,3 

53,3 


17,7 
3,6 
19,4 
3,0 
13,4 
11,5 
31,2 
47,1 
33,9 
29,2 

51,4 

32,5 

5,0 

59,3 

15,3 

4,5 

6,5 

40,5 


42,4 

28,8 
56,8 
52,8 
10,0 
1,7 

27,5 

49,6 

49,4 

28,5 

34,0 

29,4 

3,0 

57,0 

1.3,2 

4,5 

6,3 

50,5 


11,5 
37,5 
17,2 

7,0 
12,4 

31,0 

50,5 
48,8 
44,8 
47,2 
36,0 
13,0 


15,1 
12,6 


17,3 
43,0 
11,0 
34,0 
26,0 
45,4 
7,4 
47,4 
43,7 

12,9 
46,0 
20,3 
12,8 
39,0 
10,0 
21,4 


58,0 
56,2 
42,8 
10,6 
7,6 
24,9 
16,0 

41,6 

4,2 
10,7 
45,8 

2,0 
43,0 
18,1 
10,5 
36,5 

8,0 
27,0 

4,1 
22,0 


57,0 
31,8 
21,4 
27,2 
50,0 
45,3 

33,0 
27,5 
8,0 
11,0 
39,5 


30,4 
28,6 
31,8 


47,0 
30,8 

6,5 
15,8 
54,8 
40,3 
59,3 
27,5 

0,5 
58,1 

34,0 
59,4 
35,3 
26,5 
2,5 
14,0 
36,1 


10,3 
57,2 
24,5 
22,5 
39,4 
30,1 

56,0 
18,6 
32,0 

2,5 
30,1 
56,5 
33,0 
24,4 

0,4 
14,5 
47,9 
17,5 


39,8 
16,0 
46,4 
35,7 
42,1 
32,5 
59,5 


6,0 
30,8 
34,5 


41,0 


42,5 
50,8 


1,2 
44,5 
30,3 
19,5 
15,4 
54,9 
13,5 
48,3 
14,4 
12,0 

55,3 
12,5 
50,5 
40,4 
26,1 
24,5 
50,4 


26,2 
24,0 
11,6 
38,7 
37,4 
54,3 
44,3 

10,8 
33,2 
53,3 
19,8 
58,0 
10,3 
48,0 
38,1 
23,7 
20,5 
8,5 
31,0 
50,2 


34,9 
0,9 
50,3 
57,5 
16,5 
13,8 


44,4 
53,4 

58,2 


58,5 
56,0 
10,0 


19. 

4. 
30, 

0, 
40, 
57. 

1  . 
12. 
17. 
34. 


32,31 
17,20 
43,04 

9,16 
34,02 
25,96 
45,34 

7,38 
47,30 
43,60 


52 
56 
59 

4 
30 

0 


12,72 

45,88 

20,26 

12,88 

38,88 

9,70 

57.21,38 

9  .  54,65 

9 .  57,93 

25.56,18 

43,00 

10,70 

7,58 

24,70 

15,92 


52 
57 
20 
22 

7 


32.41,78 
35.    4,12 

52  .  10,68 
30  .  45,62 
14.  1,96 
43  .  42,94 
59 .  17,92 

4  .  10,64 

30 .  36,72 

8,50 

26,94 

4,02 

21,90 

25,65 

56,78 

53.31,86 

4.21,38 

19  .  27,24 

24  .  49,87 

53  .  45,26 


0, 
40, 
23. 

9. 

9. 

3, 


24, 
26, 
45, 
31  . 

0. 

9- 

9. 
26. 

4. 


33,24 

27,38 
7,70 
10,94 
40,51 
27,00 
30,33 
28,70 
31,70 


-  0,34 
+  0,14 
+  0,94 
+  23,75 

-  0,76 
+  0,25 
+  0,20 
+  0,74 
+  0,07 
+  0,17 


'  0,46 
0,20 
0,12 
0,04 
0,56 

15,35 
0,05 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,00 
0,05 
0,05 
0,41 


-  0,47 

-  0,47 
+  0,46 
+  0,25 
+    0,74 

-  0,35 
+    0,12 

-  0,04 
+  0,56 
-f  1 .5,35 

0,43 
0,07 
0,02 
0,02 
0,35 
0,06 
0,05 
0,07 
7,04 
0,03 


+ 

+  7,04 

4-  1,11 

-  0,53 
+  0,56 
+  15,35 
+  0,02 
+  0,02 

-  0,02 
+  0,35 


+  2.5,79 
+  26,42 
+  26,46 
+  26,51 
+  26,57 
+  26,60 
+  26,70 
+  26,72 
+  26,73 
+  26,76 

+  30,42 
+  30,81 
+  31,01 
+  31,02 
+  31,06 
+  31,10 
+  31,19 
+  31,39 
+  31,39 
+  31,42 
+  31,46 
+  31,47 
+  31,50 
+  31,50 
+  32,51 

+  32,64 
+  32,64 
+  32,67 
+  32,73 
+  32,98 
+  33,02 
+  33,23 
+  33,24 
+  33,28 
+  33,32 
+  33,38 
+  33,54 
+  33,61 
+  33,61 
+  33,70 
+  33,77 
+  33,79 
+  33,81 
+  33,82 
+  33,87 

+  34,92 

-  1,11 

-  1,11 

-  1,11 

-  1,11 

-  1,12 

-  1,12 

-  1,12 

-  1,12 


7.19.57,76 
0.  4.43,76 
0.31.10,44 
1  .  0.59,42 
1  .40.59,83 
1  .57.52,81 
3.  2.12,24 
3.  12.34,84 
3.  18.14,10 


3.35.10,53 


17.52 
21  .57 
23 .  59 
0.  4 
0.31 
1  .  0 
1.57 


4 
4 
4 
4, 
4, 
5. 
5. 
16. 


10. 
10. 
26. 
53. 
57. 
20. 
22. 
7. 


.  4.3,60 
.  16,49 
.51,39 
.  43,86 
.  10,50 
.56,15 
.  52,62 
.  26,06 
.  29,34 
.27,58 
.  14,49 
.42,17 
.39,13 
.56,25 
48,02 


17.33 
17.35 
17.52 


18 
21 
21 


31 
14 
44 


23.59 
0.  4 
0.31 


0 

40 

23 

9 

9 

4 

54 

4 


6.20. 
6.25. 
6.54. 


.  13,95 
.  36,29 
.43,81 
.  18,60 
.  35,68 
.15,61 
.51,27 
.  43,84 
.  10,.56 
.57,17 
.  59,89 
.  37,49 
.55,53 
.  59,28 
.  30,83 
-  5,69 
.  55,22 
.  1,12 
16,65 
19,16 


18 
21  , 
23 
0, 

r. 

4". 
4. 
4. 
5. 


25.15,20 

26 .  27,38 

45.   6,06 

31 .  10,39 

0.54,75 

9.25,90 

9.29,23 

26.27,56 

4 .  30,93 


(a)  Not  fully  enlightened.     0*^,06  to  be  added  to  Apparent 
Right  Ascension  observed  for  defect  of  illuminated  disk. 


(b)  Before  the  observation  of  ;3  Cephei,  the  clock  was  stopped, 
and  the  pendidum  shortened. 


. 


1-2 


Obskrvations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Dec.  1 7 


Dec.  18 
Dec.  19 


Dec.  20 


Dec.  22 


Object  Obsebved. 


/3  Orionis 

(3  Tauri 

&  UrssE  Min.  S.  P, 

^  Gcminorum 

Moon  2  Limb 

j3  Geminorum 


a  Ursae  Minoris 

n  UrssD  Major.  S.  P.- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Lyrae 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Cephei 

Uranus 

a  Aqiiarii 

a  Ursa;  Minoris 

*i  Ursae  Major.  S.  P. 

a  Arietis 

a  Persei 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

d  Urs.  Min.  S.  P.-- 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

a  Ophiuchi 


Sun  1  Limb 

Sim  2  Limb 

a  Lyrae 

a  Aquite 

/3  Aquilae 

a  Cephei 

D  Ursae  Major.  S.P.- 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei 

Vesta 

y  Draconis  S.  P. 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Wire. 


II. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Lyrse 

a  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Ui-sae  Minoris-  •  •  ■ 

a  Arietis 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  i  Limb--' 
Jupiter  2  Limb---' 
a  Ursa;  Min.  S.P. 
Mars  1  Limb 


22,8 
58,5 
51,9 
18,4 
43,3 


20,1 

5,2 
27,4 
45,5 
56,9 
16,0 
10,5 

8,2 
51,5 
29,0 
20,0 
25,0 
54,9 

0,0 


55,5 
13,0 


48,3 

31,0 
53,5 
45,7 
16,2 
45,0 
39,8 
20,4 
25,2 
14,2 
55,1 
42,2 
3,0 


44,3 

24,8 
47,1 
45,8 
16,3 
51,6 
26,0 
25,3 
14,5 
36,8 


40,2 
55,5 
36,5 


25,0 
38,0 
39,0 
6,4 
33,5 
58,5 


41,0 

19,4 
42,0 

2,4 
10,5 
29,4 
49,0 
21,8 

5,0 
35,5 
41,0 
39,4 
15,2 


17,9 
39,0 


28,9 
1.9 

45,6 

8,0 

2,6 

29,5 

58,2 

8,0 

41,2 

39,5 

27,5 

15,4 

55,5 

24,2 

58,1 


30,4 

1.8 

2,9 

29,6 

5,0 

32,5 

.39,8 

27,9 

50,2 

51,0 


III. 


IV. 


38,5 
53,2 
23,0 
20,5 
48,7 
1.3,5 

40,0 
1.5 

34,0 
56,5 
19,5 
24,0 
42,9 
27,4 
35,5 
18,1 
43,0 
1,5 
53,9 
35,5 
28,5 


22,5 
42,5 


15,4 

0,2 
22,8 
19,8 
43,1 
11,7 
36,2 

1,8 
54,0 
41,0 
35,8 

9,1 
45,3 


39,5 


14,2 

53,7 
16,0 
20,1 
43,4 
18,2 
40,0 
54,1 
41,1 
3,9 


8,6 

23,0 

6,1 


51,6 
7,9 
7,5 

.34,5 
3,5 

28,6 

43,5 
22,5 

48,5 
11,0 
36,4 
37,1 
56,4 

6,0 
49,3 
31,3 
47,5 
22,4 

8,3 
55,8 


46,1 
7,5 


58,3 
29,2 

14,9 
37,3 
36,8 
56,4 
25,0 

4,5 
22,5 

8,4 
5-S3 
56,1 
22,6 

7,1 
27,8 


8,3 
30,5 
37,0 
56,6 
31,6 
46,5 

3,5 
54,6 
17,5 
19,5 


5,0 


5,0 
23,5 
49,5 
48,5 
18,9 
43,7 

54,0 
43,0 

3,0 
25,6 
53,6 
51,0 

9,8 
44,5 

3,0 
44,7 
53,5 
4,3,0 
22,5 
16,4 
56,8 


49,5 
12,0 


42,8 

29,6 
51,9 
53,6 
10,0 
38,4 
32,8 
43,1 
22,8 
7,6 
16,7 
36,0 
28,3 


43,7 

22,6 
45,4 
53,8 
10,0 
45,0 
52,5 
23,0 
8,0 
31,2 


Reduction 

to 
Wire  III. 


37,0 
36,1 


6.38,31 
1 5 .  53,08 
25  .  23,"50 
54  .  20,36 
18.48,60 
35  .  13,52 


0, 
41, 


39,97 
1,62 


57 
0 
41 
57 
12 
8 


34,02 
56,50 
19,48 
23,90 
42,90 
26  .  27,48 
44  .  35,56 
18,12 
41,70 
1,58 
5.3,82 
35.56 
28,43 
8 .  32,00 
25 .  22,80 
14.42,50 
14.43,60 
27.  15,52 

51  .  0,26 
53  .  22,70 
31  .  19,70 
42 .  43,04 
47.11,66 
36,26 
1,80 
53,98 
40,92 
35,82 
9,08 
45,58 
12,95 
14,07 


14 
41 
57 
53 
12 
21 
52 
13 
13 


.53,76 
16,16 
19,92 
43,18 
18,28 
39,50 
.54,14 
53.41,22 
20.  .3,92 
7.  5,25 
7.  8,60 
25  .  22,40 
10.    6,23 


59 
2 
31 
42 
57 
0 
57 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


-  0,28 
+  0,12 

-  7,04 
+  0,03 
+  0,07 
+  0,12 

-f  15,35 

-  0,43 


-  0,47 

-  0,47 
+    0,25 

-  0,08 

-  0,10 
+    1,11 

-  0,35 

-  0,20 
+  1 5,35 

0,43 
0,05 
0,41 
0,02 
0,02 
7,04 
0,09 
0,09 
0,06 


0,47 
0,47 
0,25 
0,10 
0,13 
0,74 
0,43 
0,05 
0,15 
0,41 
0,07 
0,46 
0,09 
0,09 

0,47 
0,47 
0,25 
0,10 
0,20 
15,35 
0,05 
0,15 
0,07 
0,02 
0,02 
7,03 
0,09 


1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 

1,16 
1,16 

1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,18 
1,20 
1,20 
1,20 
1,21 
1,21 
1,21 
1,23 
1,23 
1,23 
1.29 

1,29 
1,29 
1,29 
1,30 
1,30 
1,31 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,33 
1,34 
1,35 
1,35 

1,49 
1,49 
1,49 
1,49 
1,50 
1,51 
1,51 
1,51 
1,51 
1,51 
1,51 
1,51 
1,51 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


5.  6.36,91 
5,  15.52,08 
6.25.  15,34 
6.54.  19,27 
7.  18.47,55 
7  .  35  .  12,52 

1.  0.54,16 
1.41.    0,03 


17.46. 
17.48. 
18.31 . 
19.38. 
19.42. 
21  .  26 . 
21  .  44  . 
21.57. 

1  .    0. 

1  .41  . 

1.57. 


3.12, 
4.  8. 
4.  8, 
6.25 
7.14, 
7.14, 
17.27' 

17.50. 

17 .  .53 , 

18.31 , 

19.42, 

19.47' 

21 . 14, 

1  .41 

1.57' 

2.53, 


12. 
21  . 
52. 
13. 
13, 

59 
2. 
31  . 
42, 
21 .57. 


17 

18, 
18. 
19. 


0 
.57, 
.53 
20 

7 

7 
25, 


32,37 
54,85 
18,55 
22,64 
41,62 
27,41 
34,03 
16,74 
55,85 
0,09 
52,67 
34,76 
27,24 
30,81 
14,53 
41,36 
42,46 
14,17 

58,50 
20,94 
18,66 
41,64 
10,23 
35,69 

0,04 
.52,70 
39,44 
34,90 

7,68 
43,78 
11,69 
12,81 

51,80 

14,20 

18,68 

41,59 

16,58 

53,34 

52,68 

39,56 

2,34 

3,76 

7,11 

13,86 


7.10.    4,81 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 
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Date. 


Dec.  22 
Dec.  23 


Object  Observed. 


Mars  2  Limb- 


Dec.  24 


Dec.  25 


Dec.  26 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

d  UrssB  Minoris- 

y  Aquilse 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a  Cygni 

a  Aquarii 

a  Ursae  Minoris  • 
y  Virginis 


Sun  1  Limb 

Stm  2  Limb 

d  Ursae  Minoris- 

a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

S  Ursae  Minoris  • 

a  Lyrae 

a  Aquarii 

a  Cygni 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Lyrae 

y  Aquilse 

a  Aquilae 

a  Cygni 

|3  Aquilae 

a  Ursae  Minoris  - 


(a)  Microtn. 


a.  Ursae  Minoris- 


(6) 


■Microm.-- 


a  Arietis 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb  — 
Jupiter  2  Limb  — 

a  Tauri 

a  Aurigae 

a  Orionis 

5  UrsjE  Min.  S.  P. 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Wire. 


II. 


I 


51,5 
14,1 
45,5 
57,3 
16,4 
45,1 
10,1 
51,9 


52,3 

18,3 
40,7 
44,0 
16,5 
10,3 
39,6 
49,1 

45,0 

7,8 


46,1 
10,5 
52,1 

12,0 
34,5 
46,6 
57,5 
17,1 
4.5,6 
10,6 
22,0 
45,5 
29,5 
50,0 


52,8 

6,0 
28,6 
27,0 
10,8 
30,0 
58,3 
28,6 

5,0 
34,0 

5,8 

33,0 

55.4 
28,0 
30,0 
29,0 
53,3 
2,5 

59,3 
22,3 
27,0 

3,4 
29,1 

5,4 

26,5 
49,0 
3,7 
11,3 
30,4 
58,9 
29,2 
31,0 
26,0 
11,0 
34,0 


HI. 


9,0 
28,5 
51,0 
25,5 
14,8 
46,8 
53,5 


2,0 
54,2 
49,8 

4,5 


2,0 


49,0 
11,0 
13,0 
40,0 
28,1 
0,6 


11,2 

16,1 

13,1 

3,0 

48,5 
15,4 


20,2 
43,0 
10,0 
24,2 
43,2 
12,0 
47,4 
18,3 
38,5 
19,0 

47.2 
10,0 
10,5 
4,3,4 
47,7 
7,4 
16,2 

14,0 
36,8 
10,5 
20,2 

47,8 
18,4 

41,1 
.3,6 
20,4 
24,6 
43.7 
12,3 
48,0 


7,0 
.50,0 
12,0 


IV. 


27,5 
48,0 
52,0 
.54,4 
41,5 
14,1 
22,0 


29,5 
32,2 
16,6 
31,0 


31,3 


22,2 

35,0 
57,5 
53,5 
37,9 
56,6 
25,2 
6,0 
31,6 
44,0 
32,1 

2,0 
24,6 
52,5 
56,8 

6,4 
21,1 
30,1 

28,5 
51,2 
53,5 
37,5 
6,5 
32,0 

55,5 
18,0 
37,2 
38,3 
57,0 
25,8 
6,6 


47,5 
30,0 
54,0 


V. 


49,4 
12,1 
37,3 
51,2 
10,2 
38,4 
24,7 
44,8 
51,5 
45,5 

16,4 
38,8 
36,0 
10,3 
25,0 
34,6 
43,6 

42,9 
5,9 
35,0 
54,3 
25,2 
45,5 

10,2 
32,6 
54,4 
51,9 
10,7 
39,1 
25,4 

48,o| 
11,0( 


Reduction 

to 
Wire  III. 


10.    7,50 

4  .  20,42 
6 .  43,06 
25.  10,66 
38 .  24,28 
42  .  43,28 
47.  11,80 
47,36 
18,32 
38,86 
18,94 


35. 

57. 

0. 

33, 


8, 
11  . 
25. 

42. 

35. 

7. 

27. 

13. 

15. 
25. 
31  . 
35, 

57. 


47,38 
9,90 
10,20 
43,40 
47,68 
7,20 
16,30 

13,94 

36,80 
9,88 
20,30 
47,82 
18,68 


17.41,06 
20.  3,54 
31  .  20,46 
38  .  24,72 
42  .  43,78 
47.  12,34 
35 .  47,96 

0 .  36,30 


30,0 
7,5 
30,0 
32,5 
9,0 
54,5 
27,5 


39,5 
43,4 
51,4 
30,0 
14,5 
45,0 


57,2 
10,3 
43,4 
57,0 


0 .  23,28 


67 .  54,42 
53.41,38 
14,00 
22,00 
25,35 
29,64 
32,24 
16,56 
31,10 
30,20 


18 
5 
5 

26 
4 

46 

25 
3 


0,8       3.31,37 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Instrument  Inverted. 


+  0,09 

-  0,47 

-  0,47 
+  7,03 

-  0,08 

-  0,10 

-  0,13 
-f  0,34 

-  0,20 
+  I5,.35 

-  0,20 

-  0,47 

-  0,47 
+  7,03 

-  0,10 
+  0,34 

-  0,03 

-  0,06 


0,47 
0,47 
7,03 
0,25 
0,34 
0,20 


-  0,47 

-  0,47 
+  0,25 

-  0,08 

-  0,10 

-  0,13 
+  0,34 

+  15,35 


Correction 

of 

Clock. 


-t- 

27,97 

+ 

0,43 

+ 

0,20 

+ 

0,29 

+ 

0,39 

+ 

0,39 

+ 

0,35 

+ 

0,85 

+ 

0,24 

~ 

12,84 

+ 

0,48 

+ 

0,48 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,51 

-  1,53 

-  1,56 

-  1,66 

-  1,73 

-  1,73 

-  1,73 

-  1,74 

-  1,74 

-  1,90 

-  1,90 

-  1,90 

-  1,90 

-  1,90 

-  1,90 

-  1,92 

-  1,92 

-  2,02 

-  2,02 

-  2,02 

-  2,03 

-  2,03 

-  2,03 

-  2,03 

-  2,06 


-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 

-  2,26 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


h.      ffl. 

7.10. 


6,08 


18.  4  18,44 
18.  6.41,08 
18.25.  16,18 
19.38.22,69 
19.42.41,67 
47.  10,16 
35.46,19 
57  .  16,59 
0 .  52,65 
33  .  17,08 


18. 
18. 
18. 
19. 
20. 
17. 
17. 


8 
11 
25 
42 
35 

7 
27 


.45,18 

7,70 

15,50 

,41,56 

,  46,28 

5,27 

14,34 


18.  13.11,57 
18.  15.34,43 
18.25.  15,01 
18.31  .  18,65 
20  .  35  .  46,24 
21.57.16,56 

18.17.38,57 
18.20.  1,05 
18.31  .  18,69 
19.38.22,61 
19.42.41,65 
19.47.10,18 
20  .  35  .  46,27 

1.0.  49,59t 


1.0. 48,99t 


1  .  57  .  52,59 

2  .  53  .  39,32 
18.  12,03 

5.20,13 
5 .  23,48 
26 .  27,73 
4  .  30,83 
5.46.  14,54 
6.25.16,00 
7.  3.28,42 
7.    3.29,59 


(a)  Micrometer  14',002, 13^,502, 13^002, 12^502,  1 1',002, 
10',502, 10',002,9',502,9',002,8',502,8',002,  7',502, 
7',002,  6',502  before  Wire  III. 


{b)  Micrometer  6',502,  7'",002,  7',502,  8',002,  8',502,  9',002, 
9',502,  10',002,  10^502,  ll',002,  ll',502,  12',502, 
13',002,  1.3',502,  14',002  after  Wire  III. 


(P) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1834. 


Date. 


Dec.  27 


Dec.  30 


Dec.  31 


Jan.    1 


Jan.    2 


Object  Obsebved. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Lyrac 

a  Aquila; 

a  Cygni 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

i  Ursae  Minor.  S.P.- 
Mars 1  Limb 

Mars  2  Limb 


a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Orionis 

&  Ursae  Minor.  S.  P.  • 

a  Canis  Majoris 

&  Ursae  Minoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Cygni 

Venus  2  Limb-- 
&  Ursae  Minoris - 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

aCeti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

J  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Wire. 


Sun  1  Limb 

a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Ursae  Minoris  ■ 


38,5 
0,8 
46,2 
17,0 
10,2 
12,0 
2.5,7 
14,9 
23,9 


II. 


33,0 

4,0 

17,6 


6,0 
26,6 
15,9 
25,4 
21,5 


3,0 
51,0 

.5,0 
29,0 
36,5 

24,0 
46,0 
11,6 
54,0 
36,5 


49,9 
12,0 
18,5 
12,0 
8,0 
27,2 
16,5 
55,5 


43,0 
3,4 
7,0 


34,9 

14,8 

18,5 

11,9 

4,0 


53,0 
15,5 
3,4 
30,2 
29,0 
15,5 
40,0 
28,2 
37,4 
43,5 


III. 


45,0 


34,0 

11,5 
41,0 
29,2 
39,0 


39,0 
16,8 

4,4 
46,0 
42,0 
20,5 

38,5 
0,8 

30,3 
8,0 

21,0 


7,5 
29,7 
20,2 
43,7 
47,6 
20,5 
54,2 
41,5 
51,0 


1.2 
30,5 
47,0 


19,0 
55,4 
42,2 
52,7 
49,8 


17,8 


56,3 
4,0 

53.0 
15,2 
49,0 
22,1 
4,5 


IV. 


22,0 
44,3 
37,2 
57,0 

6,5 
26,0 

8,8 
55,0 

4,6 
12,1 


13,5 


3,5 

26,0 
9,9 

55,6 
6,3 


7,3 
44,3 
31,2 


10,5 
47,0 

7,5 
29,6 

7,8 
36,0 
48,5 


36,2 
58,5 
54,2 
10,4 
25,0 
30,0 
23,2 
8,3 
18,2 


29,3 
57,0 
16,5 


33,0 

24,4 

9.1 

20,0 

18,0 


58,4 
44,5 


24,1 


22,0 
44,0 
26,5 
50,1 
32,0 


4,2 
26,2 
31,8 
30,5 
12,5 
41,5 
29,6 

9,1 
53,3 


17,4 
49,5 
48,5 


29,3 
32,0 
30,4 
12,0 


18,7 
40,9 
45,4 
49,2 
17,5 
56,1 
42,7 
22,6 


11,2 
31,2 
31,0 


4,7 

43,5 
45,4 
49,1 
17,0 


33,2 
5-5,5 

58,7 
8,0 
27,0 
10,5 
56,4 
36,4 
21,5 


45,0 
15,0 
18,2 


57,9 

58,7 

7,5 

25,5 


47,5 
9,8 
12,3 
26,5 
32,5 
24,6 
10,0 
50,0 


39,5 
59,0 
59,0 


34,6 

12,2 
12,2 
26,5 
32,0 


Reduction 

to 
Wire  III. 


22.  7,44 
24  .  29,76 
31  .20,24 
42 .  43,66 
35 .  47,66 
0 .  20,80 
57  .  54,38 
53.41,58 
51,02 
57,80 
1,17 
30,00 
47,03 
48,75 


17 
4 
5 

25 
1 
1 


0 
57 
53 
16 

3 


19,10 
5.5,46 
42,40 
52,68 
49,77 
3.53,15 
26 .  30,62 
46.17,78 
25  .  .30,06 
37  .  56,38 
25.  3,63 

39 .  53,00 
42.  15,12 
35 .  49,04 
33 .  22,04 
25.  4,50 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

aock. 


-  0,08 

-  0,08 
+  0,69 
+  0,26 
+  0,83 
+  27,97 
+  0,43 
+  0,20 
+  0,29 
+  0,39 
+  0,39 
-12,83 
+  0,48 
+  0,48 


+  27,97 
0,43 
0,20 
0,30 
0,39 
0,39 
0,35 
0,24 

-12,83 
0,00 

+  12,83 

-  0,08 

-  0,08 
+    0,83 

-  0,03 
+  12,83 


In  the  Year  1835. 


44 

.  18,70 

-   0,07 

46 

40,88 

-   0,07 

42 

45,.34 

+    0,26 

35 

49,24 

+    0,83 

0 

19,50 

+  27,97 

57 

55,98 

+    0.43 

53 

43,04 

+    0,20 

16 

22,72 

+    0,30 

3 

7,40 

+    0,39 

3 

11,23 

+    0,39 

26 

31.20 

+   0,35 

25 

32,30 

-12,83 

53 

3,35 

+    0,49 

53 

4,73 

+   0,49 

48 

43,54 

-   0,07 

42 

45,36 

+   0,26 

35 

49,08 

+    0,83 

0 

18,10 

+  27,97 

2,28 
2,28 
2,28 
2,28 
2,28 
2,32 
2,33 
2,34 
2,34 
2,36 
2,36 
2,39 
2,39 
2,39 

3,27 
3,28 
3,29 
3,29 
3,31 
3,31 
3,31 
3,35 
3,37 
3,37 
3,69 

3,70 
3,70 
3,75 
3,86 
3,87 


3,87 
3,87 
3,88 
3,88 
3,89 
3,89 
3,88 
3,88 
3,87 
3,87 
3,87 
3,85 
3,85 
3,85 

3,76 
3,75 
3,75 
3,71 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


h.        m. 

18 .  22 
18.24 
18.31 
19.42 
20 .  35 , 


1.  0. 
1.57. 

2 .  53 . 
3.17. 

4. 
4. 
25. 
1. 
1  . 


1 
1 
2 
3 

4, 
4 
4. 
5. 
6. 
6. 
18. 

18. 
18. 
20. 
17. 
18. 


0 
57. 
53. 
16. 

3. 

3. 
26, 
46. 
25, 
37. 
25. 

39. 
42. 
35. 
33. 
25. 


5,08 
27,40 
18,65 
41,64 
46,21 
46,45 
52,48 
39,44 
48,97 
55,83 
59,20 
14,78 
45,12 
46,84 

43,80 
52,61 
39,31 
49,69 
46,85 
50,23 
27,66 
14,67 
13,86 
53,01 
12,77 

49,22 
11,34 
46,12 
18,15 
13,46 


18.44 
18.46 
19.42 
20.35 


0 
57 
53 
16 
3 
3 
26 


6.25 
6.52 
6.53 


18.48, 

19.42. 

20 .  35 . 

1.    0. 


.  14,76 

.  36,94 

.41,72 

,46,19 

.  43,58 

52,52 

.  39,36 

19,14 

3,92 

7,75 

,  27,68 

,15,62 

59,99 

1,37 

39,71 
41,87 
46,16 
42,36 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Jan.    2 


Jan.    3 


Jan.    4 
Jan.    5 


Jan.    6 


Object  Observed. 


Wire. 


a  Arietis 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

S  Ursae  Minor.  S.P.- 
Mars 1  Limb 

Mars  2  Limb 

Venus  2  Limb 

S  Ursae  Minoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Aquarii 

(T  Aqiiarii 

Moon  1  Limb 

X  Aquarii 

■^^  Aquari   

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

b  Ursae  Minor.  S. P.- •■ 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Venus  2  Limb- 


a  Pegasi 

30  Piscium 

33  Piscium 

y  Pfgasi 

Moon  1  Limb 

a  Ursae  Minoris 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a,  Tauri 

h  Ursae  Minor.  S.  P.- - 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


a  Cvgni 

20  Ceti 

Moon  1  Limb---- 
a  Ursae  Minoris  • 

/J,  Piscium 

»  Piscium 

a  Arietis' 

a  Ceti 


27,0 
l(j,2 
42,5 
19,2 


3,1 

7,5 


49,0 

2,3 

39,0 

38,6 
1,2 
59,0 
18,2 
53,3 
28,6 
28,5 
52,5 
57,6 
23,9 
19,3 
12,0 
31,2 


3,2 
3,0 
2,0 


50,2 

7,2 

5,1 

28,9 

19,2 

33,1 


16,0 
15,2 
23,4 


3,2 
2,5 


34,3 

11,5 

10,7 

3,6 


8,6 
27,0 
27,0 
16,2 


II. 


41,3 

29,5 
56,2 

36,8 

17,0 

49,0 

2,5 


16,2 
22,0 

53,5 
15,5 
12,4 
31,5 

6,5 
42,4 
42,6 

6,0 
11,2 
39,0 
33,0 
18,0 
44,8 
13,5 


44,0 

18,5 

4,1 

21,0 
18,2 
42,0 
33,0 
46,8 
11,5 
29,3 
29,0 


41,0 
17,0 
48,0 
48,0 


30,3 
23,9 
17,3 
9,5 
22,0 
40,3 
41,3 
29,5 


III. 


55,8 
43,0 
10,0 
47,5 


31,0 
31,5 


18,8 

30,4 

6,0 

8,1 
30,0 
25,7 
44,8 
19,8 
56,0 
56,3 
19,4 
24,6 
.54,0 
46,7 
20,5 
58,6 


IV. 


31,5 
27,5 
31,7 


18,2 

34,4 
31,6 
55,5 
46,6 
0,5 
14,5 
42,5 
42,5 
51,6 


30,6 
30,5 


4,6 

49,0 
37,0 
31,0 
12,5 
35,2 
53,6 
55,7 
43,0 


10,2 

56,2 
23,5 


5,1 
44,5 
15,5 
32,5 


44,0 

48,5 

22,5 

44,5 

39,5 

58,2 

33,3 

9,6 

10,5 

32,8 

38,0 

9,1 

0,3 

30,0 

12,3 

42,0 


9,0 

48,2 

32,0 

48,2 
45,2 
8,7 
0,5 
14,0 
20,5 
55,9 
56,0 


9,1 
44,5 
14,0 
18,1 


7,8 
50,3 
44,5 
20,0 
48,7 

7,0 
10,2 
56,2 


24,5 

9,4 
37,0 
16,0 


58,5 
58,5 


48,3 
58,2 
32,5 

37,0 
58,9 
53,0 
12,0 
46,4 
23,2 
25,0 
46,3 
51,6 
24,0 
14,0 
37,5 
26,0 


59,8 

55  0 

1,5 


45,9 

2,1 
58,8 
22,3 
14,1 
27,8 
3.3,0 

9,4 


20,0 


58,4 
56,0 


34,2 

26,5 

3,6 

58,2 

28,0 

2,1 

20,3 

24,6 

9,5 


Reduction 

to 
Wire  III. 


57  .  55,76 

53  .  42,86 

16.    9,84 

2 .  47,57 

2  .  50,95 

30,82 

32,40 

17,50 

18,70 

30,22 

5,60 


26 
25 
51 
51 
30 
25 


53.  7,94 
55  .  30,02 
38  .  25,92 
42 .  44,94 
57.  19,86 
5.5,96 
56,58 
19,40 
24,60 
54,00 
46,66 
23,60 
58,58 
2 .  27,75 
2.31,50 
25  27,70 
49.31,73 
49 .  33,35 

28.18,08 


21  . 
39. 

8. 
10. 
59. 

4. 

0. 
15. 


56. 
53. 
56. 

4. 
14. 

0. 
53. 
15. 

1  . 

1 


34,58 
31,78 
55,48 
46,68 
0,44 
16,89 
42,62 
42,47 
51,67 
.  55,05 
26 .  30,74 
25  .  30,20 
46.  3,05 
46.    4,37 


35 
44 

58 
0 
21 
32 
57 
53 


.  49,02 
,37,10 
,  30,92 
14,51 
35,32 
53,64 
55,76 
42,88 


Correction 
of 
Instru 
ment. 


0,43 
0,20 
0,30 
0,39 
0,39 
+  0,35 
-12,83 
+  0,49 
+    0,49 

-  0.02 
+  12.83 

-  0,07 

-  0,07 
0,28 
0,26 
0,15 
0,05 
0,01 
0,08 
0,06 
0,51 
0,32 

+  27,97 
■f  0,30 
+  0,39 
+  0,39 
-12,83 
+  0,49 
+   0,49 

-  0,02 


+  0,32 
+  0,09 
+  0,10 
+  0,32 
+  0,12 
+  27,97 
0,20 
0,30 
0,39 
0,39 
0,35 
-12,83 
+  0,49 
+    0,49 


-f  0,83 

•f  0,14 

+  0,17 
+  27,97 

+  0,22 

+  0,22 

-f  0,43 

-4-  0,20 


Correction 

of 

Clock. 


-  3,70 

-  3,69 

-  3,69 

-  3,68 

-  3,68 

-  3,68 

-  3,66 

-  3,65 

-  3,65 

-  3,54 

-  3,53 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,51 

-  3,51 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,49 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,52 

-  3,53 

-  3,53 

-  3,54 

-  3,54 

-  3,54 

-  3,56 

-  3,56 

-  3,56 

-  3,69 

-  3,72 

-  3,73 

-  3,73 

-  3,74 

-  3,74 

-  3,75 

-  3,76 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


57, 

53. 

16. 
2, 
2. 

26. 


6.25, 
6.51. 
6.51  . 

17.30. 

18.25. 

18.53. 
18.55. 
19".  38 . 
19.42. 
21.57. 
22.21 . 

22 .  39  . 

23.  8. 
23.  10. 
23 .  59 . 

4. 

0. 
15. 

2. 

2. 
25. 


0. 

1. 

3. 

4, 

4. 

6. 

6.49 

6.49 


52,49 
39,37 
6,45 
44,28 
47,66 
27,49 
1.5,91 
14,34 
15,54 
26,66 
14,90 

4,35 
26,43 
22,69 
41,69 
16,52 
52,52 
53,10 
15,99 
21,17 
51,02 
43,49 
48,08 
55,39 
24,65 
28,40 
11,38 
28,73 
30,35 


17.28.14,54 


22 .  56  , 

23 .  53 
23 . 56 . 

0.    4. 
0.  13, 


0. 
53. 
15. 
1  . 
1  . 
26. 
25. 
6.45. 
6.46. 


31,38 
28,35 
52,06 
43,48 
57,04 
41,34 
39,29 
39,24 
48,52 
51,90 
27,55 
13,81 
59,98 
1,30 


20.35 
0.44 


46,16 
33,52 
58 .  27,36 
0 .  38,75 
21  .31,80 
32.50,12 
57  .  52,44 
53 ,  39,32 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Jan.    9 


Jan.  10 


Jan.  12 


.Jan.  13 


Jan.  14 


Object  Observed. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa'  Minoris 

a  Arietis 

X  Ccti 

a.  Ceti 

Moon  1  Limb 

A  Tauri 

37  Tauri 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

/3  Orionis 

^  Tauri 

3  UrsiE  Minor.  S.P.- 

Alars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Wire. 


«  Cygni ■ 

7  Pegasi 

Moon  1  Limb 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

h  Ursae  Minor.  S. P.-- 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Moon  1  Limb 

/i  Geminorum 

%  Geminorum 

a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Cygni 

a  Andromedae  •• 
Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Tauri 


a  Ceti 

V^esta 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 

a  Tauri 

/3  Orionis 

jSTauri 

a.  Orionis 

Mars  1  Limb — 
Mars  2  Limb — 


0,0 
21,3 

7,0 
28,3 
30,5 
17,8 
34,8 
10,4 
33,0 


24,3 

4,7 
15,0 
26,4 

6,0 
50,3 


13,9 
21,5 
19,7 
57,8 
16,0 
27,5 
7,0 


15,5 

34,8 
37,4 
25,0 
33,2 

39,2 


20,4 
50,2 


45,8 
16,0 


33,9 


8,1 

0,5 

29,4 

21,4 
32,0 


27,6 
8,9 
19,3 
30,8 
56,9 
9,8 


II. 


14,5 
35,5 
11,5 
42,5 
43,8 
31,0 
49,0 
23,7 
47,2 
35,3 


III. 


IV. 


18,6 
28,5 
41,5 
48,5 


6,3 

32,6 
35,3 
34,0 
17,0 
29,5 
42,4 
50,0 
29,2 


49,9 
51,7 
39,5 
47,0 


55,5 

34,2 

5,2 


59,9 
35,0 
43,4 


51,2 
22,0 
19,7 

44,8 

35,0 
45,6 
38,3 


22,5 
32,5 

45,8 
10,4 


25,6 


28,8 
49,9 
16,0 
57,0 
57,2 
44,2 

3,0 
37,3 

1.5 


52,7 
32,2 
42,0 
56,6 
31,0 
20,2 


51,2 
49,0 
48,2 
36,2 
43,0 
57,9 
33,5 


45,3 

4,9 

6,3 

54,2 

1,0 

10,8 


47,5 
20,3 


14,5 

53,8 

58,3 

2,2 


35,7 

38,8 
0,2 

48,2 
59,1 


55,6 
.36,3 
46,1 
0,8 
23,4 
40,0 


43,0 
4,5 
22,0 
11,5 
10,8 
57,3 
17,2 
51,0 
15,9 
3,8 


V. 


46,0 
55,3 
11,5 
13,5 


35,9 

9,8 
2,5 
3,0 
55,3 
56,4 
12,5 
16,0 
59,1 


19,9 

20,5 

9,0 

14,6 


27,0 

0,5 

35,2 

8,0 


12,3 
13,5 


19,6 
49,5 
57,6 
15,3 

1,4 

12,8 

6,5 


50,2 
59,3 
16,1 
37,0 


55,4 


57,2 
18,0 
30,0 
26,0 
24,2 
10,4 
31,3 
4,5 
30,2 


Ueduction 

to 
Wire  III. 


21,2 
0,0 
9,0 
27,0 
58,5 
50,0 


28,6 
16,3 
17,2 
14,4 
9,8 
28,0 
59,0 


15,1 

34,8 
35,0 
23,5 
28,5 
42,2 


14,2 
50,3 

22,5 


31,2 
30,3 


3,5 
16,9 
30,4 

15,0 
26,4 


23,9 
4,0 
12,8 
31,3 
50,5 
9,5 


19.28,70 
21  .  49,84 
0.17,30 
57 .  57,06 
50.57,30 
44,14 
3,06 
37,-38 
1,56 
49,55 
52,73 
32,30 
41,96 
56,60 
31,50 
20,17 
21,10 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

aock. 


53 

15 

51 

55 

0 

0 

26 

6 

15 

25 

39 

39 


35.51,22 

4 .  48,92 

4  .  48,42 

4 .  36,14 

6 .  42,94 

15.57,66 

25.33,10 

37.44,15 

37  .45,30 


54 
13 
33 
38 
24 
24 
30 
35 


.  4,86 
,  6,18 
,  54,24 
.  0,86 
,  10,73 
,  11,25 
,  47,36 
.  20,24 


36 .  53,78 
39.  14,38 
53,66 
58,40 
2,13 
5,40 
35,76 
38,70 
0,02 


35 

59 
0 
0 

26 
4 

16 


53  .  48,20 
15.59,18 
59 .  52,40 
59  .  55,70 
26  .  36,38 
6 .  46,00 
16.  0,96 
46  . 2.3,64 
31  .  39,77 
31  .  40,50 


-  0,06 

-  0,06 
+  27,97 

0,43 
0,25 
0,20 
0,34 
0,30 
0,42 
0,39 
0,39 
0,35 
0,08 
0,51 
12,83 
0,49 
0,49 


0,83 
0,32 
0,38 
0,85 
0,08 
0,51 
-  12,83 
+  0,49 
-t-    0,49 


0,45 
0,43 
0,47 
0,00 
0,57 
0,57 
0,23 
0,51 

0,06 
0,06 
0,83 
0,51 
0,39 
0,39 
0,35 
0,85 
0,51 

0,20 
0,31 
0,39 
0,39 
0,35 
0,08 
0,51 
0,24 
0,49 
0,49 


4,86 
4,86 
4,96 
4,98 
4,99 
4,99 
5,00 
5,01 
5,01 
5,01 
5,01 
5,03 
5,06 
5,06 
5,11 
5,12 
5,12 

5,70 
5,84 
5,99 
6,03 
6,03 
6,03 
6,07 
6,08 
6,08 

7,63 
7,64 
7,66 
7,66 

7,68 
7,68 
7,69 
7,69 

8,13 
8,13 
8,17 
8,30 
8,43 
8,43 
8,44 
8,46 
8,47 

9,10 
9,12 
9,14 
9,14 
9,15 
9,17 
9,17 
9,19 
9,21 
9,21 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


A.       m. 

19.  19 

19.21 . 

1.    0. 

1.57 

2.50 


53 
14 
51 
54 
0 


4.    0 


26 
6 
15 
25 
39 


6.39 
20.35 


4 
4 
4 
6 
15 
25 


6.37. 
6.37. 

5.53 

6.12. 

6.33, 

6.37 

7.24 

7.24 

7.30. 

7.35, 

19.36. 
1U.39 
20.35. 
23 .  59  . 

3. 

3. 

4. 

5. 

5. 


59 
59 
26 
4  , 
15 


.  23,78 
44,92 
40,31 
,52,51 
.  52,56 
.  39,35 
58,40 
.  32,67 
.  56,97 
.  44,93 
.48,11 
.  27,62 
.  36,98 
.  52,05 
,  13,56 
.15,54 
.  16,47 

.  46,35 
.  43,40 
.  42,81 
,  30,96 
.  36,99 
,52,14 
.  14,20 
.  38,56 
.39,71 

.57,68 
.58,97 
,  47,05 
.  53,20 
.  3,62 
.  4,14 
.  39,90 
.13,06 

.  45,59 
.  6,19 
.  46,32 
.  50,61 
.  54,09 
.  57,36 
27,67 
31,09 
.52  06 


2 .  53  .  39,30 

3.  15.50,37 
3 .  59  .  43,65 

59 .  46,95 
26 .  27,58 


6 .  36,91 
15 .  52,30 
46.  14,69 
31  .31,05 
31  .31,78 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Iteductiou 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


Jan.  14 


Jan.  1.5 
Jan.  17 


Jan.  19 
Jan.  20 


Jan.  21 


Jan.  22 


(«) 


u  Geminorum- 
/3  Geminorum 
Moon  1  Limb- 
Moon  2  Limb 

i  Cancri 

7  Cancri 


a  Ursae  Minoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Andromedae  •• 

7  Pegasi 

«  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 

a  Tauri 

/3  Tauri 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 


Sun  1  Limb- 


Sun  I  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Aquarii 

a  Ursae  Minoris 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb  — 

a  Tauri 

a  Auriga; 

/3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

J  Ursffi  Minor.  S.  P. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ceti 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  AurigiE 

jS  Orionis 

3  Tauri 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

3  Ursae  Minor.  S. P. 


a  Andromedae  ■ 

a*  Librae 

1^  Librae 

Moon  2  Limb- 


24,0 
51,5 


55,4 
52,0 
24,2 

5,0 

40,7 

0,3 

31,4 

26,8 

23,0 

7,5 

59,2 


10,5 
32,6 


3,6 

13,4 

28,2 
47,8 
2,3 
15,0 
57,0 


44,9 
12,2 

4,4 
34,1 

0,4 
20,7 


13,6 
9,0 

33,7 
30,5 
34,7 
17,7 
a  Coronae  borealis I    24,4 


13,0 


43,0 


25,2 
37,1 


12,6 

5,1 

22,5 

34,4 


38,9 
6,7 

48,0 

10,5 
6,0 

38,6 

9,5 

54,8 
14,5 
46,3 
40,5 
37,0 
21,3 


16,8 
24,5 
48,0 
17,3 


27,7 

42,5 
1,9 
15,6 
18,0 
10,5 
55,5 


26,0 
23,8 
49,3 
13,6 


36,6 


57,2 
16,2 
38,6 


54,3 
26,3 
24,2 
36,0 
49,5 
27,9 


48,8 
44,3 
48,2 
32,2 
39,3 


53,7 
21,8 
3,1 
25,6 
20,0 
52,9 

18,0 

9,1 
29,0 

1,5 
54,2 
50,2 
34,4 
27,5 


38,3 
3,2 


33,3 

41,9 

56,6 
16,3 
29,0 
2.3,5 
24,3 


13,0 
39,6 
43,0 
4,3 
27,1 
50,5 


30,2 

52,0 

5,2 


40,1 
43,2 

49,2 
4,7 


43,8 
36,0 

3,8 
58,0 

1,8 
46,5 
54,2 


8,9 
36,7 
18,0 
40,5 
34,1 

7,4 

25,0 

23,2 
43,2 
16,6 
8,0 
3,4 
48,3 


44,9 
52,2 
18,0 
47,0 


56,0 

11,1 
30,5 
42,2 
27,0 
38,1 
23,6 


53,8 

2,1 

19,4 

40,5 


6,8 
19,0 


5,3 


22,6 

53,8 

2,3 

3,2 

19,8 
57,5 


21,0 

18,9 

12,0 

15,6 

0,8 

■  9,2 


23,6 
51,9 
33,0 
55,5 
48,1 
21,3 

33,0 

37,6 
57,5 
31,5 
21,5 
16,9 
2,2 
55,5 


6,2 
33,1 


3,4 

10,2 

25,2 
44,5 
55,4 
34,0 
51,7 


41,2 
7,5 
21,0 
34,5 
53,8 
20,3 


4,5 


18,4 
33,5 


7,9 
21,3 
16,5 
35,0 


13,9 
4,5 

34,0 
25,9 
29,0 
15,0 
24,2 


25 

35 

53 

55 

22, 

33, 


53,82 
21,72 
3,08 
25,50 
20,04 
52,88 


0.  18,10 

54.  9,08 
56 .  28,90 
0.  1,46 
4 .  54,20 
53 .  50,22 
16 .  34,74 
59 .  27,40 
59  .  30,85 

26 .  38,34 
16.  2,98 
27.32,15 

27 .  33,43 

2.41,84 

6 .  56,72 

9.  16,20 
57  .  28,90 

0 .  23,50 
17.24,32 
59.  9,55 
59.13,03 
26 .  39,82 

4  .  42,86 
16.  4,32 
46 .  27,08 
23 .  50,50 
23.51,70 
25  .  37,24 


11 
13 
53 

59 
59 
26 


11,36 
30,28 
51,90 
5,27 
8,45 
40,14 
4  .  43,22 
6 .  49,48 
4,68 
42,70 
43,77 
36,86 


0.  3,84 
41  .58,14 
48.  1,86 
19.40,44 
27  .  54,26 


0,50 
0,51 
0,44 
0,44 
0,38 
0,42 

27,97 

■  0,05 
0,05 
0,51 
0,32 
0,20 
0,31 
0,39 
0,39 
0,35 
0,51 
0,50 
0,50 


-   0,05 

+  0,04 
+  0,04 
+  0,16 
+  20,04 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


0,26 
0,31 
0.31 
0,28 
0,63 
0,40 
0,22 
0,38 
0,38 
9,19 

0,04 
0,04 
0,19 
0,31 
0,31 
0,28 
0,63 
0,11 
0,40 
0,38 
0,38 
9,19 

0,39 
0,07 
0,10 
0,06 
0,38 


9,24 
9,24 
9,25 
9,25 
9,26 
9,27 

9,74 


7.25 

7.35, 

7.52, 

7.55. 
8.22. 


45,08 
12,99 
54,27 
16,69 
11,16 


-11,96 

-12,41 
-12,41 
-12,44 
-12,50 

-  12,54 
-12,55 

-  12,55 
-12,56 
-12,57 
-12,57 
-12,58 

-  12,58 
-12,58 
-12,58 

-  12,76 
- 12,76 

-12,84 
-12,85 
-12,85 
-12,86 

-  12,87 

-  12,87 
- 12,88 
- 12,90 
-12,90 
- 12,90 

13,-30 
13,64 
13,64 
13,05 
13,66 


8 .  33  .  44,03 
1.0.  36,33 


.  58,04 
.  17,86 
.  50,86 
.43,41 
.  39,23 
.  23,86 
.  16,58 
.  20,03 
.  27,47 
.  52,26 
.21,40 
.  22,68 


20.    2.29,83 


10,99 

19 

.53 

10,99 

19 

56 

11,11 

23 

59 

11,11 

0 

4 

11,19 

2 

53 

11,19 

3 

16 

11,21 

3 

59 

11,21 

3 

59 

11,22 

4. 

26 

11,23 

5. 

15 

11,25 

0. 

27 

11,25 

6. 

27 

20.    6 
20.    9. 
21.57. 

1.    0. 

3.  17. 

3.58. 

3.59. 


,26. 
.    4, 

15. 
,46. 

23. 

23. 

25. 


44,35 
3,83 
16,62 
31,04 
12,04 
57,31 
0,79 
27,54 
30,92 
52,15 
14,72 
38,30 
39,50 
15,47 


20.10 

20.13 

2.53 

3.58 

3.58 


26. 

4. 

6. 
15. 


6.22 
6.22 
0.25 


.  58,64 

.17,56 

.  39,25 

.  52,73 

.55,91 

.  27,56 

.  30,98 

.  36,72 

52,20 

30,18 

31,25 

14,77 


23 .  59  .  50,93 
14,41  .44,57 
14.47.48,32 
15.19.32,85 
15  .  27  .  40,98 


(«)  Not  fully  illuminated.   G',05  to  be  subtracted  from  Apparent  Right  Ascension  observed  for  defect  of  illuminated  disc. 


(E) 
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Observations  made  with  the  Tuansit  Instiiumext  in  the  Year  1835. 


Date. 


Object  Obsebved. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Jan.  22 
Jan.  23 


Jan.  24 


Jan.  27 


Jan.  28 


Jan.  29 


Jan.  30 


a  Serpentis- 


Sun  I  Limb--" 
Sun  2  Limb--- 

/3  Orionis 

j3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb-- 
Mars  2  Limb-- 

a  Serpentis 

6  Librae 

3  Scorpii 

Moon  2  Limb- 


54,0 

10,2 
28,9 
24,3 
35,5 
1,9 
7,5 


7,6 

24,4 
42,9 
37,5 
50,6 
15,0 


54,7 


23,8 
8,0 


20,9 

38,7 
57,1 
50,8 
5,8 
28,3 
37,2 


21,5 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris  - 
a  Ceti 


19,6 

7,8 

22,8 

41,2 

5,0 

27,0 


34,0 
22,0 

36,9 
5.%2 
11,5 
40,3 


a  Ursae  Minoris 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

d  Ursae  Minor.  S.P.--- 

a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 


5,0 


40,8 

42,8 
48,9 


18,4 
54,4 


5,0 
56,5 


Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

jS  Orionis 

8  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb ■ 

5  Ursa;  Minor.  S.P. 


30,5 

59,8 

18,0 
32,6 


5,5 
43,8 
15,0 

31,6 


17,5 
9,8 

28,0 

39,5 
5,8 

56,4 


50,0 
31,4 
29,0 
41,5 
54,5 
19,3 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa;  Minoris  • 

a  Ceti 

Jupiter  1  Limb-' 
Jupiter  2  Limb-- 

a  Tauri 

a  Aurigae 

13  Orionis 

/3  Tauri 


15,0 
31,8 


12,8 
7,0 

28,8 
45,8 


31,2 


38,9 
18,6 
11,0 
29,1 


44,5 
50,0 


32,3 
30,2 
42,4 


a  Ursae  Minoris  - 

a  Arietis 

Jupiter  1  Limb-- 
Jupiter  2  Limb-- 


2,0 
43,0 
39,8 


7,0 
57,4 


48,2 
36,5 

51,0 
9,5 


53,5 


31,7 


10,9 
44,5 
10,3 
20,5 


57,2 
30,0 

45,3 
1,0 


45,3 
47,9 
55,0 
9,6 
32,6 
26,5 


50,0 

42,8 

0,0 

13,0 

58,0 


7,1 
46,2 
49,0 
55,7 
10,7 


56,7 


11,8 
8,0 


34,3 

52,7 
11,3 
4,3 
20,9 
41,8 


53,9 
35,0 


2,7 

50,8 

5,3 
23,5 
23,0 

6,9 

22,5 
45,1 
24,3 


29,5 
24,5 


36,8 
10,4 
45,2 

59,0 


18,3 

59,1 

7,3 

8,5 
24,8 
46,1 


42,3 
32,5 

57,2 
14,0 
18,5 
11,2 
18,1 


0,0 

8,2 

9,4 

25,9 

17,5 
26,0 


47,6 

6,8 
25,4 
17,8 
36,0 
55,2 

7,0 


48,3 
7,0 

17,1 
5,4 

;i9,4 
37,8 
32,5 
20,3 

28,0 

58,5 

40,8 
13,0 
38,2 
52,0 


24,0 
0,6 

12,9 
29,0 


13,0 
26,3 
22,0 
40,0 
59,3 
56,2 


16,5 

11,0 

28,1 
25,0 
24,5 


25,4 


35,2 
13,8 
27,3 
22,6 
40,9 

24,0 
40,3 
36,0 


36 .  20,88 

19.38,56 
21  .57,12 
6 .  50,94 
16.  5,76 
46 .  28,44 
20 .  37,23 
20 .  38,85 
36 .  21,50 
44  .  39,34 
50.48,32 
18.36,50 

23.51,08 

26.    9,44 

0.18,00 

53  .  53,60 


0 
46 
17 
17 
25 
38 
24 


16,48 
31,74 
9,35 
10,83 
46,46 
10,46 
20,47 
24.21,15 
30.57,18 
35  .  30,12 

20 .  45,36 
59.  0,87 
59.  4,15 
26 .  45,26 
4.48,06 
6 .  55,00 
16.  9,68 
46 .  32,62 
16 .  26,37 
16.27,55 
25  .  49,96 

44 .  42,96 

46 .  59,94 

0.  12,66 

53  .  57,88 

.59.    4,05 

59.    7,07 

26.46,18 

4.49,14 

6 .  55,84 

16 .  10,73 

0.12,62 

58.  11,70 

59.  7,93 
59.11,05 


+    0,21 


0,04 
0,04 
0,11 
0,40 
0,22 
0,38 
0,38 
0,21 
0,06 
0,02 
0,03. 


+  0,04 
+  0,04 
+  20,04 
+    0,19 

+  26,32 
+  0,24 
+  0,47 
+  0,47 
-12,07 
+  0,01 
+  0,55 
0,55 
0,22 
0,49 


0,34 
0,42 
0,42 
0,36 
0,92 
0,07 
0,55 
0,25 
0,53 
0,53 
13,90 


-  0,04 

-  0,04 
•f  30,31 

0,21 
0,42 
0,42 
0,36 
0,92 
+  0,07 
+   0,55 

-f  30,31 
•*-  0,46 
+  0,42 
+    0,42 


-13,66 

- 13,79 
- 13,79 

-  14,02 

-  14,03 

-  14,04 

-  14,05 

-  14,05 

-  14,27 
- 14,27 
- 14,28 
-14,29 

-14,38 

-  14,38 

-  14,54 

-  14,60 

-17,13 
-17,31 
-17,32 
- 17,32 
-17,33 
-17,34 
-17,36 

-  17,36 
-17,37 
-17,37 

-18,09 
-18,12 
-18,12 
-18,13 
-18,16 
-18,16 
-18,16 
-18,18 

-  18,20 
-18,20 
-18,21 

-18,79 
-18,79 
-18,96 

-  19,04 
-19,09 

-  19,09 
-19,11 
-19,13 
- 19,13 
- 19,14 

- 19,94 
- 19,98 

-  20,06 
-20,06 


A.        ffl. 

15.36. 


20.19- 
20.21  , 


6 
15 
46 
20 


6.20 
15.36 
15.44 
15.50 
16.18 

20.23 

20.25 

1.    0 

2.53 

1.    0 

5.46 

6.16 

6.16 

6.25 

6.37 

7.24 

7.24 

7.30, 

7.35 


20 
58 
58 
26 

4, 

6 
15 
46, 
16 
16 


.    7,43 

.  24,81 
.  4.3,37 
.  37,03 
.52,13 
.  14,62 
,  23,56 
.2.%  18 
-  7,44 
.25,13 
,  34,06 
.  22,24 

.  36,74 
.55,10 
,  23,50 
.39,19 

25,67 

14,67 

,  52,50 

.  53,98 

,  17,06 

53,13 

3,66 

4,34 

40,03 

13,24 

27,61 
43,17 
46,45 
27,49 
30,82 
36,91 
52,07 
14,69 
8,70 
9,88 
17,85 


6.25.17; 

20.44.24,13 

20.46.41,11 

1.    0.24,01 

2  .  53  .  39,05 
3.58.45,38 

3  .  58  .  48,40 
26 .  27,43 

4  .  30,93 

6 .  36,78 

15.52,14 


1.    0.22,99 


58 .  48,29 
58.51,41 
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Date. 


Object  Obsekved. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Jan.  30 
Jan.  31 


Feb.    2 


Feb.    3 


Feb.   4 


Feb. 


Mars  1  Limb- 
Mars  2  Limb- 


Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

i  Ursae  Minor.  S.P. 
a  Canis  Majoris 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 
a  Aurigae  — 
i3Tauri 


a  Ursae  Minoris--- 

Moon  1  Limb 

a  't  auri 

a  Orionis 

S  Ursae  Min.  S.P. 
|8  Geminorum---  • 
Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

Mars  TLimb 

Mars  2  Limb 

a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

(3  Geminorum 


Sun  1  Limb 

38  Arietis 

Moon  1  Limb 

^  A  rietis 

5  Tauri 

a  Tauri 

a  AurigEB 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a,  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

S  Ursae  Minor.  S.P. 
Venus  2  Limb 


Feb.   6 


Sun  2  Limb- 


42,3 


47,8 
12,5 
31,1 
42,3 
9,0 
9,5 


26,5 
46,5 

42,2 

58,1 
14,6 
44,4 

6,0 

44,8 


31,0 

6,3 

47,2 

50,0 

6,0 

11,8 


24,0 
16,2 


38,5 
50,1 
56,4 


37,6 
7,0 

53,0 

56,3 

33,8 

21,6 

43,7 

25,0, 

17,2 

35,5 

46,5 

13,0 

23,2 


31,5 
55,1 

10,5 


56,0 


58,5 

31,8 
44,3 

57,4 
22,2 


25,4 

10,0 

0,4 

55,9 
12,1 
33,5 
59,3 

10,0 
58,5 
37,0 
25,2 


21,2 
1,0 

4,0 
19,9 


29,0 
37,9 
35,3 
52,3 


4,0 


12,6 
51,4 
22,0 

7,1 

9,4 
48,1 
35,7 
57,0 
38,5 
36,1 
48,6 

1,5 
26,2 


39,1 

14,0 

9,2 

24,6 


12,5 


16,0 
50,9 
57,7 
12,6 
35,4 
39,3 


53,5 

14,2 

9,7 
26,2 
52,7 
14,4 

15,0 
12,0 
50,9 
38,4 


36,1 
15,0 

18,1 
33,8 
40,0 


51,7 
54,4 


8,3 
17,9 
28,0 


4,5 
37,3 

20,9 
23,0 

1,8 
50,0 
11,0 
52,4 
55,2 

2,2 
16,8 
39,5 
53,1 


56,5 
23,3 

38,2 


26,0 


27,2 


10,0 
11,3 

27,7 
48,5 


5.5,4 
36,0 

28,2 

23,6 
40,1 
11,8 
29,3 

19,5 
25,7 
4,5 
51,5 
39,5 
51,3 
28,8 

32,1 

47,5 


57,0 

5,5 

13,3 

22,3 


31,5 


44,5 

18,0 
52,2 

34,7 
36,2 
16,0 

4,3 
24,3 

6,0 
14,4 
15,5 
32,0 
53,3 


9,3 
40,0 
37,5 

51,8 


42,4 


44,2 
29,2 
24,6 
42,9 
2,3 
9,5 


18,5 
42,0 

37,6 
53,9 
31,0 
44,4 

25,5 
39,5 


5,3 

22,0 

6,5 

42,8 

46,0 
1,7 
8,0 


19,3 
32,2 


37,8 
45,5 
59,3 


31,2 

7,4 

48,7 
50,1 
29,8 
18,3 
37,8 
20,1 
33,3 
29,0 
47,2 
6,6 
23,2 


23,5 
51,3 

5,9 


15.11,00 
15.12,40 


59 
59 
4 
6 
16 
46 
14 
14 


12,85 
16,00 
50,88 
57,80 
12,58 
35,48 
.39,43 
40,40 
25  .  52,90 
38  .  14,26 


1  .    9,80 

3 .  26,08 

4  .  52,72 

16.14,36 

0.  15,20 
24.  12,10 
26  .  50,80 
46.38,41 
25.56,51 
35  .  36,28 

7 .  14,96 


9 
11 
59 
59 
26 

4 
13 
13 
38 
24 


18,04 
33,78 
39,93 
43,00 
51,68 
54,28 
7,30 
8,20 
17,80 
27,90 
24  .  28,55 
31  .  4,54 
35.37,18 

13.20,88 

36 .  23,00 

55.    1,90 

5 .  49,98 

22 .  10,76 

26  .  52,40 

4 .  55,24 

7.    2,16 

16.16,80 

46 .  39,72 

12.53,17 

12.54,20 

25.57,10 

13  .  23,28 

19.38,20 


0,53 
0,53 


+  0,42 

+  0,42 

+  0,92 

+  0,07 

+  0,55 

+  0,25 

+  0,53 

+  0,53 
-13,89 

-  0,02 

-  0,03 

-  0,03 
+  0,92 
+  0,55 

+  30,31 
+  0,21 
+  0,36 
+    0,25 

-  13,89 
+    0,55 

-  0,05 

-  0,02 

-  0,02 
0,42 
0,42 
0,36 
0,92 
0,52 
0,52 
0,02 
0,61 
0,61 
0,23 
0,55 


0,02 
0,31 
0,33 
0,42 
0,32 
0,36 
0,92 
0,07 
0,55 
0,25 
0,52 
0,52 
13,89 
0,05 


-    0,02 


-20,15 
-20,15 

-21,00 

-  21,00 
-21,04 
-21,04 
-21,05 
-21,07 
-21,09 
-21,09 
-21,09 
-21,10 

-22,55 

-  22,55 

-  22,86 
-22,86 

-  23,62 

-  23,64 
-23,75 
-23,80 
-2.3,83 

-  23,86 
-24,23 

-24,33 
-24,33 

-  24,56 
-24,56 

-  24,58 

-  24,60 

-  24,64 

-  24,64 
-24,66 

-  24,68 

-  24,68 
-24,69 
-24,69 

-25,13 
-25,31 
-25,32 

-  25,33 

-  25,33 
-25,37 
-25,39 
-25,39 
-25,39 
-25,41 
-25,43 

-  25,43 
-25,44 
-25,86 

■25,97 


6.14.51,38 
6 .  14  .  52,78 


58.52,27 
58 .  55,42 


4 

6 

15 

46 

14 


6.14 
6.25 
6.37 


30,76 

.  36,83 

,  52,08 

,  14,66 

,  18,87 

19,84 

17,92 

53,14 


21.    0.47,22 

21.    3.    3,50 

5.    4.30,78 

5.15.52,05 

1  .  0.21,89 
1 .  23  .  48,67 
4.26.27,41 
5.46.14,86 
6.25.18,79 
7.35.12,97 
18.    6.50,68 


21.  8 
21  .  11 
3.59 
3.59 
4.26 
5.  4 
6.12 
6.12 
6.37 
7.24 
7.24 
7.30 
7.35 

21.12 
2.35 
2.54 


5 
21 
26 
4 
6 
15 
46 
12 
12 


6.25 
18.12 


.  53,69 
.  9,43 
.  15,79 
.  18,86 
.  27,46 
.  30,60 
.43,18 
.  44,08 
.53,12 
.  3,83 
.  4,48 
.  40,08 
.  13,04 

.  55,73 

.  58,00 

.  36,91 

.  25,07 

.  45,75 

.  27,39 

.  30,77 

36,84 

51,96 

.14,56 

28,26 

29,29 

17,77 

57,47 


21.  19.12,21 
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OnSKRVATIONS  MADE  WITH  THE  TRANSIT  INSTRUMENT  IN  THE  YeAB  1835. 


Itete. 


Feb.    6 


I-tb.   7 


Feb.   8 


Feb.'  9 


Feb.  10 


Fob.  1 1 


Object  Obsesveu. 


a  Ursae  Minoris  • 
Moon  1  Limb  •  •  ■ 
a  Tauri 


Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb' 

i'  Tauri 

a  Ta\iri 

Moon  1  Limb-- 


(  Tauri 

a  Auriga; 

/3  Orionis 

109  Tauri 

|8  Tauri 

Moon  1  Limb- 

a  Orionis 

1  Geminorum- 
»  Geminorum-- 
Venus  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa;  Minoris 

a  Ceti 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

x  Geminorum 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

Moon  1  Limb 

a  Canis  Majoris 

^  Geminorum 

d  Geminorum 

a  (leniinor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 


Sun  1  Limb 

a  Ursa;  Minoris  • 

a  Arietis 

a  Ceti 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

a  Canis  Majoris-  • 
f  Geminorum  •-•• 
0  CJeminorum  — 
Moon  1  Limb-- 
a  Canis  Minoris  ■ 
^  Geminorum — 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

o  Ursa;  Minoris  - 
a  Ceti 


43,0 

25,5 


43,r) 

24,1 

26,2 
44,9 

13,4 
19,5 
37,5 
20,9 
49,3 

2,7 
15,4 

4,4 
54,2 
39,6 

56,4 

10,8 

6,5 

40,8 


3,8 
54,5 


2,6 
25,7 
54,0 
19,4 
15,9 

0,G 


41,9 
11,2 

54,8 

9,5 

52,0 

41,2 

3,6 


54,6 
20,0 
16,2 
3,0 
42,3 
11,8 

52,5 
6,9 


Wire. 


II. 


10,0 
57,4 
39,3 

54,5 


37,9 
40,2 
59,8 

27,6 
39,0 
50,6 
35,2 

4,5 
17,8 
28,9 
18,8 

8,7 
53,7 

10,0 
24,5 
14,5 
54,0 
23,4 


21,0 

9,2 

16,2 


40,8 

7,8 

33,6 

30,1 


42,3 


17,4 
55,0 
26,1 

8,6 
17,5 

6,4 
54,6 


19,8 
8,3 
34,3 
30,7 
18,1 
55,4 
27,0 

6,8 
20,5 


III. 


11,7 
53,2 


IV. 


11,9 
52,0 
54,0 
14,6 

41,8 
57,6 

4,8 
49,5 
19,3 
32,5 
42,4 
33,2 
23,0 

7,8 

24,2 

38,2 

20,5 

7,4 


32,1 
23,2 


55,5 


32,2 
56,0 
21,8 
47,6 
44,4 
31,6 


8,4 
41,3 

22,2 
23,0 
21,1 
7,8 
33,4 


22,2 
48,3 
44,9 
33,2 
9,3 
41,9 

20,2 
33,9 


22,5 

26,0 
7,0 

23,0 


V. 


6,0 

7,9 

29,2 

56,1 
16,8 
17,9 
4,0 
34,3 
47,6 
55,9 
47,9 
37,2 
21,6 

37,5 
51,8 
25,5 
20,7 
50,5 


49,1 

37,8 
45,8 


11,0 

35,4 

1,8 

58,9 


8,6 


48,1 
21,9 
56,3 

35,9 
31,0 
35,4 
21,0 


49,4 
35,8 
2,5 
59,3 
48,0 
22,3 
57,0 

3.3,7 
47,4 
27,5 
22,0 


40,4 
21,1 


40,2 
19,8 
21,4 

43,8 

10,4 

35,9 

31,4 

18,3 

49,6 

2,3 

9,3 

2,2 

51,8 

35,8 

51,2 

6,2 

32,5 

33,8 


Reduction 

to 
Wire  III. 


0,2 
52,3 


2,3 
26,2 
49,0 
16,2 
13,2 

3,4 


35,1 
11,9 


34,5 

50,0 

34,5 

3,5 


49,2 
16,8 
13,7 
2,9 
35,6 
12,0 

47,0 

1,7 

34,0 

35,3 


0 .  16,36 
43.11,70 
26 .  53,22 

0.    8,75 

0.  11,87 

13.51,96 

26 .  53,94 

34 .  14,46 

53.41,86 

4 .  57,76 
7.  4,44 
9 .  49,58 

16.19,40 
28  .  32,58 
46 .  42,38 
54  .  33,30 

5 .  22,98 
23.    7,70 


Correetion 
of 
Instru- 
ment. 


CoiTcctiou 

of 

Clock. 


0 
.54 
28 

0 


12. 

25. 

38, 

54, 

10. 

24. 

24. 

31 

35 


29 .  23,86 

31  .  38,30 

19,90 

7,34 

36,95 

32,03 

0  .  35,05 

5  .  23,40 

12.31,00 

32,37 

55,94 

21,60 

47,72 

44,50 

31,87 

32,75 

8,46 

41,36 


33.22,25 
0.23,10 
58  .  20,98 
.54.  7,82 
12.33,50 
12.34,60 

38 .  22,02 
54  .  48,38 
10.44,96 
25 .  33,04 
31  .  8,98 
35.41,94 

37  .  20,04 

39 .  34,08 
0 .  22,24 

54.    8,74 


30,31 
•  0,38 
■    0,36 

0,42 
0,42 
0,38 
0,36 
0,43 

0,37 
0,74 
0,10 
0,37 
0,46 
0,39 
0,24 
0,39 
0,38 
0,02 


+  0,06 
+  0,06 
+  23,57 
0,20 
0,30 
0,35 
0,35 
0,38 
0,44 
0,44 
0,40 
0,04 
0,36 
0,37 
0,50 
0,50 
0,23 
0,46 


+    0,06 
+  23,57 


0,38 
0,20 
0,44 
0,44 
0,04 
0,36 
0,37 
0,40 
0,23 
0,46 


+  0,06 
+  0,06 
+  23,57 
+   0,20 


-26,10 
-26,20 
-26,22 

-26,95 
-26,95 
-26,95 
-26,96 
-26,96 

-27,87 

-  27,87 
-27,87 
-27,87 

-  27,88 

-  27,88 

-  27,89 
-27,90 
-27,91 
-28,29 

-28,40 
-28,40 
-28,49 

-  28,55 
-28,57 

-  28,59 
-28,59 
-28,65 

-  28,65 
-28,65 

-  28,66 
-28,66 
-28,67 
-28,68 
-28,68 

-  28,68 

-  28,68 

-  28,68 

-  28,98 
-29,06 

-  29,08 
-29,10 
-29,18 
-29,18 
-29,20 
-29,21 
-29,22 
-29,23 
-29,23 
-29,23 

-29,74 
-29,74 

-  29,86 
-29,93 


Ajjpurcnt 

Riglit  As(-en8ioD 

Observed. 


0  .  20,57 
42  .  45,88 


3  .  .59  .  42,22 
3  .  59  .  4.5,34 
4.13.25,39 

4 .  33  .  47,93 

4.53.14,36 

5.  4.30,63 
5.   6.. 36,67 

5.  9.22,08 
5.15.51,98 
5.28.  5,09 
5.46.14,73 
5.54.    5,79 

6.  4.. 55,4 5 
18.22.39,43 


21.28 
21.31 


0 
53 
28 
0 
0 
4 


6.12 
6.12 
6.25 
6.37 
6.54 
7.10 
7,24 
7.24 
7.30 
7.35 

21  .32 
1  .  0 
1.57 
2.53 
6.12 
6.12 
6.37 
6.54 
7.  10 
7.25 
7.30 
7.35 

21.36 

21.39 

1.    0 

2. '53 


55,52 

9,96 

14,98 

38,99 

8,68 

.3,79 

,   6,81 

55,13 

2,79 

,    4,16 

27,68 

52,98 

.19,41 

16,19 

3,69 

4,57 

.40,01 

,  13,14 

.53,33 
,  17,61 
.  52,28 
.  38,92 
,    4,76 

5,86 
,  52,86 
,  19,53 
,16,11 
,  4,21 
.  39,98 

13,17 

50,36 
.  4,40 
,  15,95 
.39,01 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Object  Obsebved. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

of 

Instni- 

ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Feb.  1 1 


Feb.  12 


a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

/3  Geminorum 

p  Geminorum 

Moon  1  Limb 

a  Cygni  S.  P. 

I  Cancri 

a  Hydrae 

X  Leonis 


1,9 


Feb.  13 
Feb.  14 

Feb.  16 
Feb.  17 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursce  Minoris 

a  Ceti — 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

d  Ursae  Minor.  S.P.--- 

a  Canis  Majoris-. 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

7  Cancri 

I  Cancri  •  

X  Leonis 

Moon  1  Limb 

(a)  Moon  2  Limb 

n  Leonis 

y  Leonis 


12,5 
23,6 
31,7 
39,4 
5.3,3 
32,7 
19,0 

49,3 

3,8 


43,1 


47,5 
30,0 
35,5 
56,0 
2,5 


Sim  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris  ■ 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa2  Minoris  • 

a  Ceti 

Vesta 


44,0 
13,4 
46,0 
54,0 
19,9 
25,0 
46,4 
2.3,1 
55,1 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa;  Minoris  — 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  A  urigae 

/3  Ononis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

8  Ursae  Minor.  S.  P. 


0,0 
9,0 

41,0 

55,1 

7,5 

44,6 

18,8 

31,4 
44,3 

24,9 

37,8 


9,1 


34,5 

27,2 
44,8 
56,4 
22,9 


55,4 
42,5 


18,0 
27,6 
38,5 
46,5 
58,3 
7,6 
46,0 
33,7 

3,4 
17,5 
17,5 
56,0 
58,6 


43,8 
18,0 
10,0 


19,1 
57,3 
28,3 

0,6 

8,4 
34,4 
39,6 

1,0 
37,0 

9,2 


13,5 
16,0 

55,3 

9,0 
14,0 
58,0 
32,3 

44,8 
58,0 

38,0 
51,2 
14,0 


26,2 
48,3 
46,2 
58,5 
11,7 
36,2 
9,7 


26,5 


33,5 


42,6 
53,6 
1,6 
17,0 
22,0 
59,4 
.47,9 

17,2 

31,2 

24,0 

9,5 


16,0 
57,6 
2,5 
23,6 
34,0 


10,7 
43,4 
14,9 
22,5 
48,8 
53,9 
15,8 
50,8 
23,3 

1.3,8 

20,5 

9,0 
22,5 
20,5 
11,3 
46,2 

58,5 
11,6 

52,4 

4,8 

20,0 

37,1 


2,1 

.5,0 
12,0 
26,9 
49,9 


25,5 
9,0 


49,3 

57,8 
8,5 
16,3 
3.5,5 
36,4 
12,7 
2,5 

30,9 
44,6 

28,5 
22,9 
27,0 


11,5 
45,0 
37,6 


50,5 

24,0 

58,8 

29,0 

37,1 

3,4 

8,8 

30,0 

4,5 

37,5 

27,2 


23,1 
36,3 
26,0 
24,6 
0,0 

12,3 
25,2 

5,8 
18,5 
25,5 


54,3 

16,1 
24,0 
25,0 
42,0 
3,0 
38,8 


5.3,0 


5,0 


12,9 
23,4 
31,3 
54,7 
50,7 
26,0 
17,0 

44,6 
58,4 
35,5 
36,1 


44,2 
25,3 
27,5 
51,5 
5,5 


37,3 
13,5 
43,4 
51,7 
18,0 
23,0 
44,3 
19,0 
51,5 

41,1 


35,0 

36,9 
50,2 
39,5 
37,9 
14,1 

25,9 
38,9 

19,3 

32,1 

33,0 

5,4 


30,0 
43,2 

38,8 
57,0 
16,4 


54,9 
35,0 


24  .  33,47 
24  .  33,65 
35  .  42,68 
43  .  53,52 
1,48 
.  16,98 
22,00 
59,36 
48,02 


26. 
36. 
0. 
19. 
22. 


41 
43 

0 
54 

1 

1 
26 
26 
38, 
24, 
24, 
31  , 
35. 
34. 

0. 
22. 
25. 
28. 
58. 


,  17,08 
31,10 
23,47 

9,52 
12,80 
15,90 
57,64 

1,70 
23,74 
34,00 
34,80 
10,66 
43,48 
14,78 
22,74 
48,90 
54,06 
15,50 
50,88 


1 1  .  23,32 

45  .  13,67 

47  .  27,29 

0.21,57 

49.  9,06 
51  .  22,62 
0.21,50 
54.  11,28 
32  .  46,28 


56. 
59. 

0. 

3. 

0. 

2. 

2. 
27. 

5. 

7. 
16. 
46. 
14. 
14. 
26. 


0,50 
0,50 
0,46 
0,44 
0,38 
0,71 
0,38 
0,10 
0,39 


+  0,05 
+  0,05 
-f  23,57 
+  0,20 
+  0,35 
+  0,35 
+  0,32 
-10,80 
0,04 
0,50 
0,50 
0,23 
0,46 
0,37 
0,38 
0,39 
0,35 
0,35 
0,33 
0,36 


-f  0,06 
+  0,06 
+  23,57 

+  0,06 
+  0,06 
+  23,57 
+  0,20 
+   0,31 


58,58     -f 
11,60     + 


52,08 

4,88 

20,27 

37,20 

40,25 

2,20 

5,12 

11,82 

26,80 

49,68 

24,25 

25,27 

9,20 


0,07 
0,07 


-30,10 
-30,10 
-30,10 
-.30,11 
-30,13 
-30,13 
-30,15 
-30,16 
-30,16 

-30,55 
-30,55 

-  30,65 

-  30,68 

-  30,74 

-  30,74 

-  30,76 
-30,82 

-  30,83 
-30,86 
-30,86 
-30,87 
-30,87 
-30,91 
-30,93 

-  30,94 

-  30,95 
-30,95 

-  30,97 
-30,98 

-31,44 
-31,44 
-31,57 

-32,41 
-32,41 
-32,54 

-  32,62 

-  32,64 

-34,22 

-  34,22 


+    0,08 

-35,11 

+    0,08 

-3.5,11 

+  23,57 

-  35,22 

+    0,35 

-  35,33 

+    0,35 

-  35,.33 

+    0,32 

-  35,34 

•f    0,74 

-35,37 

+    0,10 

-35,37 

+    0,46 

-  35,37 

+    0,24 

-  35,39 

+    0,43 

-.35,41 

+    0,43 

-35,41 

-10,80 

-  35,42 

7.24.  3,87 
7.24.  4,05 
7.35.13,04 
7  .  43  .  23,85 
8.25.31,73 
8.35.46,14 
8.59.  52,23 
9.19.29,30 
9.22.  18,25 


21.40 
21.43 


6.37. 
7.24. 
7  .  24 . 
7.30. 
7.35. 
8.33. 
8.59. 
9.22. 
9.25. 
9.27. 
9.58. 
10.10. 


.  46,58 
.  0,60 
.  16,39 
.  39,04 
.42,41 
.45,51 
.  27,20 
.  20,08 
.  52,95 
.  3,64 
.  4,44 
.  40,02 
.  13,07 
.  44,24 
.52,19 
.  18,35 
23,46 
44,90 
20,24 
52,70 


21.44.42,29 

21  .46.55,91 

1.0.  13,57 

21.48.36,71 

21.50.50,27 

1.0.  12,53 

3.32.13,95 


21 
21 

22 
22 
1 
4 
4 
4, 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 
6. 


,  56 .  24,43 
.  58 .  37,45 


0 

2 

0 

2 

2 

26 

4 

6 

15 

46 


17,05 
29,85 
8,62 
2,22 
5,27 
27,18 
30,49 
36,55 
51,89 
14,53 
13.49,27 
13.50,29 
25  .  22,98 


(a)  Not  fully  enlightened.     0',18  to  be  added  to  Apparent  Right  Ascension  observed  for  defect  of  illuminated  disc. 


(F) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835, 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


HI. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock, 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Feb.  18 


Feb.  19 


|Feb.  20 


[Feb.  21 


Sun  1  Limb 

Sun  2  I/imb 

Mercury  1  Limb-- 

a  Ursac  Minoris 

Vesta 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  AurigsE 

/3  Orionis 

13  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

a  Ursas  Minor.  S. P. 

a  Canis  Majoris 

Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Pcgasi 

Mercury  1  Limb- 
a  Andromeda;  — 

y  Pegasi 

a  UrssE  Minoris  •  - 


(«) 


■Microm.--- 


a  Ursa;  Minoris  •  -  -  - 
(i)  Microm.- ■ 


a  Ursa;  Minoris- -• 

(c)  Microm. 

Jupiter  1  Limb---' 
Jupiter  2  Limb---- 

a  Tauri 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

a  Scorpii 

0)  Ophiuchi 

Moon  2  Limb 


(c) 


a  Ursae  Minoris 

Microm.- 

a  Tauri 

a  Aurigac 

(STauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

i  Ursae  Minor.  S.  P. 
(c) Microm.-' 


17,4 
30,0 
58,6 
9,0 
24,2 


31,0 
43,9 
12,0 
16,5 
37,9 
41,8 


30,8 
27,8 
45,2 
57,5 
24,0 
22,6 


46,9 
59,5 
12,3 

37,4 


43,5 

1,9 

57,2 


22,3 
40,5 
52,4 
57,2 
52,1 
11,0 
17,0 
38,0 


38,5 
26,5 
16,0 
11,1 

23,6 
36,0 
54,0 

6,0 
12,3 

6,5 
18,7 
56,5 
18,0 


10,0 
31,5 


9,3 


37,6 
48,3 
59,9 
26,2 


28,5 
27,1 
32,0 
49,9 


38,9 
31,1 

1,0 
27,1 

3,8 


51,0 
12,0 

21,0 
25,0 


26,1 

51,8 
1,5 
15,0 
39,8 
42,5 


41,9 

46,1 

5,1 

23,0 
25,5 
52,4 
50,0 
16,0 
40,3 


19,8 
23,0 
15,0 


44,5 
57,4 
25,5 
22,0 
51,2 


59,4 
5,7 
12,7 
27,6 
50,4 
52,3 


58,2 
11,2 
38,6 
27,0 
■'>,2 
10,2 


12,0 
24,5 
51,8 
33,5 
19,0 


25,0 

26,0 

42,8 

4,2 


9,5 
29,5 
25,3 

37,5 
49,5 
7,9 
19,3 
27,3 
20,0 


8,3 
53,0 
42,7 
39,2 

50,9 
3,2 
21,4 
32,8 
42,2 
33,7 


27,8 
44,0 
39,6 
57,9 
17,5 
22,4 


36,5 
56,5 
5.3,2 

4,5 
16,8 
35,0 
43,3 
57,3 
47,4 


44,62 
57,40 
25,30 
21,60 
51,50 
56,00 
59,33 
5,88 
12,60 
27,62 
46 .  50,70 
14  .  52,43 
14.. 53,40 
26.  9,90 
38 .  29,32 
59 .  25,20 


4 
6 
9 
0 

36 
2 
2 
5 
7 

16 


+  0,08 
-f  0,08 
+  0,13 
+  23,57 


0,32 
0,35 
0,35 
0,74 
0,10 
0,46 
0,24 
0,43 
0,43 
-  10,80 
-f  0,04 
+    0,03 


8, 
10, 
57. 
14, 

0, 


37,44 
49,56 
7,76 
19,16 
27,26 
19,94 


36,0 
58,0 


17,0 
38,5 


57,0 


0  .  23,55 


0,08 
0,08 
0,29 
0,13 
0,45 
0,29 


+  23,57 


-  36,01 
-36,01 
-36,04 
-36,12 
-36,21 

-  36,23 

-  36,23 
-36.27 

-  36,27 

-  36,28 

-  36,30 

-  36,32 

-  36,32 

-  36,33 
-36,34 
-36,91 

-  37,05 
-37,05 

-  37,09 
-.37,10 
-37,13 
-37,14 

-37,18 


Instrument  Invebted. 


31,0 
53,0 

27,5 

37,5 


5,8 
15,0 
30,0 
53,0 


58,3 

56,7 

0,4 

20,0 

28,5 


6,5 

9,2 

31,5 

54,0 

33,8 


6,5 


32,0 
10,0 
33,0 

33,0 
29,0 


54,3 
19,5 
28,6 
45,1 
6,5 
12,2 


11,4 
14,6 
34,8 

34,5 
32,0 
20,3 

28,2 
46,5 

7,4 


49,7 
49,0 
57,5 


37,0 
52,0 


6,0 


33,2 

42,1 

0,3 

19,8 


27,6 
26,2 
29,0 
49,9 


34,1 
47,2 

1,5 
20,6 

3,4 


0 .  25,38 

+  15,46 

-37,09 

0.27,10 

+  15,45 

-  38,16 

3 .  37,60 

+    0,02 

-  38,30 

3 .  40,20 

+    0,02 

-38,30 

27.    5,58 

-   0,03 

-38,32 

7.15,10 

-   0,29 

-  38,35 

16 .  30,06 

+    0,11 

-38,36 

46 .  53,06 

-    0,12 

-38,38 

15.57,35 

+    0,09 

-38,40 

15.58,13 

+    0,09 

-  38,40 

19 .  56,66 

-   0,53 

-38,83 

23.    0,42 

-   0,45 

■-38,84 

1 .  19,94 

-   0,49 

-38,86 

0 ,  28,70 

+  15,45 

-  39,21 

27.    6,44 

-   0,03 

-  39,36 

5.    9,14 

+    0,35 

-  39,38 

16.31,30 

+    0,11 

-39,39 

46 .  53,88 

-   0,12 

-39,41 

16 .  33,67 

+    0,09 

-39,43 

16 .  34,75 

+    0,09 

-39,43 

26.    6,20 

-   7,08 

-39,44 

h. 

22, 
22, 
23, 
1, 
3, 
4, 
4, 
5, 
5. 
5. 
5. 
6. 


4 

6 

8 

0 

36 

2 

2 

4 

6 

15 

46 

14 


6.14 
6 .  25 , 
6.37 

18.68, 

28.  8, 
22.10. 

22 .  56 . 
23.13. 

23 .  59 
0.  4. 


.  8,69 

.21,47 

.  49,.39 

,  9,05 

.  15,61 

.20,12 

,  23,45 

.  30,35 

.  36,43 

,51,80 

14,64 

16,54 

17,51 

22,77 

53,02 

48,32 

0,47 
12,59 
30,96 
42,19 
50,58 
43,09 


1,0.    9,94  t 


1.0.    3,75  t 


1.0.    4,39 


4.   2. 

4.  3, 
4.26, 

5.  6. 
5.15. 
5.46. 
6.15. 
6.15, 

16.19. 
16.22. 
17.    0. 


59,32 
1,92 
27,23 
36,46 
51,81 
14,56 
19,04 
19,82 
17,30 
21,13 
40,59 


1.   0 


4,94 

27,05 
30,11 
52,02 
14,35 
15.54,33 
15.55,41 


.26 

4 

.15 

,46 


6.26.19,68 


(a)  Micrometer  10',5105, 10^,0105,9^,5 105, 9^,0105,  8',5105, 
8',0105,  7',5105,  7',0105,  6',5105  before  Wire  IIL 


(6)  Micrometer  6^,5105,  7^,0105,  7',5105,  8',0105,  8',5105, 

9',0105,  9^,5105,  10,'0105,  10',5105  after  Wire  III. 
(c)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  IIL 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


Feb.  21 
Feb.  23 


a  Canis  Majoris- 


Feb.  24 


Feb.  25 


Feb.  26 


Feb.  27 


(«) 


(.b) 


(«) 


(6) 


Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

|8  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

d  Ursae  Min.  S.  P.  • 
Mierom. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mercury  1  Limb  •  ■  •  ■ 

a  Ursae  Minoris 

Mierom.- 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

j8  Tauri 

a.  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

6  Ursae  Minor.  S. P.- 
Mierom.- 


Mercury  1  Limb  • 
Jupiter  1  Limb--- 
Jupiter  2  Limb-  -  • 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a.  Ursae  Minoris 

Mierom.- 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

^  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

S  Ursae  Minor.  S.P.- 
Mierom.- 


a  Tauri  •  •  - 
a  Aurigae  - 
/3  Orionis  • 


5,4 


18,7 
41,0 
33,3 
51,3 
2,8 
29,1 


25,6 


21,8 
33,0 
30,2 


39,6 


41,7 
34,1 
52,0 

3,8 
30,0 

9,3 


50,5 


6,9 
42,4 
35,0 
63,3 

,58,0 
9,4 


29,0 


43,9 
36,1 
54,5 
6,0 
32,2 


46,7 


44,9 
37,2 
55,3 


19,0 
30,2 


54,4 
52,3 
4,5 
18,0 
42,2 
39,8 


26,0 
19,0 

35,0 
46,5 
43,7 
25,0 
27,5 


56,3 
55,4 
53,2 
5,6 
18,9 
43,3 


24,9 
29,5 
21,0 

3,4 

17,9 


56,3 

54,2 

7,1 

11,8 
22,7 
25,0 
27,0 


46,3 

57,7 
55,3 

7,6 
21,0 
45,4 

1,2 


31,0 
24,0 

58,5 

56,2 

9,0 


32,8 


46,9 
8,7 
11,2 
18,0 
33,0 
55,5 


55,5 
10,5 


48,5 

0,2 

57,2 


7,8 


9,3 
12,1 
19,1 
34,0 
56,7 
39,1 


11,5 


17,2 


34,9 
10,0 
13,2 
20,3 

24,9 
36,2 
31,0 


57,3 


11,6 
14,5 
21,2 
36,1 
59,0 


16,4 
14,5 


12,3 
15,3 
22,0 


46,8 
58,3 


22,5 
30,3 
31,5 

48,1 
9,3 
9,6 


52,5 
1,5 

2,1 
13,8 
10,3 
33,5 


24,5 
23,1 
31,2 
32,6 
49,1 
10,3 


54,7 

55,0 

4,0 

30,0 
46,0 


24,1 
32,3 
33,7 

38,2 
49,7 
36,0 


14,7 
25,3 
33,8 
34,5 
51,3 
12,5 
30,5 


57,0 
6,0 

26,2 
34,4 
35,5 


0,8 


15,3 
36,3 
49,5 
44,9 
3,2 
22,7 


25,2 


15,6 
27,2 
23,5 


35,6 


37,0 
50,3 
45,8 

4,1 
23,6 

8,7 


43,5 


3,1 
38,0 
51,1 
47,2 

51,9 
3,1 


26,2 


39,2 
52,5 
47,8 
6,4 
25,9 


46,3 


40,2 
53,5 
49,0 


38 .  32,96 

4  .  44,25 
4 .  46,97 
27.  8,58 
11,32 
18,04 
33,02 
55,76 
54,70 


5 

7 

16 

46 

17 


17.55,43 
26.    9,90 


27 .  48,60 
30.  0,14 
32 .  56,98 

0 .  29,56 


5 
5 

27 
5 

7 


7,67 
10,40 
9,30 
12  18 
19,02 
16.33,98 
46 .  56,78 
18 .  39,03 
18.39,80 

26.  12,20 


35  .  16,92 
5.31,95 
5  .  34,97 

27.  10,16 
5.13,16 
7 .  20,32 

35  .  24,96 
37 .  36,22 

0 .  30,41 

5 .  57,50 

6.  0,50 
27.  11,54 

5  .  14,44 
7.21,12 
16.36,16 
46 .  59,00 
20.  15,85 
20.16,47 

26 .  14,50 


27.12,42 
5.15,32 
7.22,16 


-    0,38 


0,02 
0,02 
0,03 
0,35 
0,29 
0,11 
0,12 
0,09 
0,09 

7,08 


-  0,31 

-  0,31 

-  0,21 

-f  15,45 


0,02 
0,02 
0,03 
0,35 
0,29 
0,11 
0,12 
0,09 
0,09 


-   7,08 


0,20 
0,02 
0,02 
0,03 
0,35 
0,29 


-  0,29 

-  0,29 

-f  15,45 


0,02 
0,02 
0,03 
0,35 
0,29 
0,11 
0,12 
0,09 
0,09 

7,08 


-  0,03 
+    0,35 

-  0,29 


-  39,45 

-41,29 
-41,29 
-41,30 
-41,33 
-41,33 
-41,33 
-41,35 
-41,37 
-41,37 

-41,38 


-42,00 
-42,00 
-42,04 

-42,10 

-42,22 
-42,22 
-42,23 

-  42,26 

-  42,26 
-42,26 
-42,29 
-42,31 
-42,31 

-42,32 


-43,06 

-  43,26 

-  43,26 
-43,27 
-43,.30 

-  43,30 

-44,16 
-44,16 

-44,28 

-44,44 
-44,44 
-44,46 

-  44,49 
-44,49 
-44,49 
-44,51 

44,54 
-44,54 

-  44,54 


-45,44 
-45,47 
■45,47 


6.37.53,13 


4. 

4, 
26, 

4, 

6. 
15, 
46. 


6.17 
6.17 

6.25 


29,8 
5,70 
27,25 
30,34 
36,42 
51,80 
14,29 
13,42 
14,15 

21,44 


22'.  27.  6,29 
22.29.17,83 
23.32.  14,73 

1.0.    2,91 


4. 

4, 
26. 

4. 

6. 
15. 


25,47 

28,20 

27,04 

30,27 

36,47 

51,83 

46.  14,37 

17.56,81 

17.57,58 

6 .  25  .  22,80 


23 .  34  .  33,66 

4.    4.48,71 

4.51,73 

26 .  26,86 

4 .  30,21 

6 .  36,73 


22.34.40,51 
22.36.51,77 

1.    0.    1,58 

5  .  13,08 
5  .  16,08 
26 .  27,05 
4  .  30,26 
6 .  36,34 
15.51,78 
5.46.  14,37 
6.19.31,40 
6.19.32,02 

6 .  25  .  22,88 


4 .  26  .  26,95 

5.  4.30,20 
5.    6.36,40 


(a)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  IIL 


(b)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 
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OnSEIlVATIONS  MADE  WITH  THE  TUANSIT  INSTRUMENT  IN  THE  YeAR  1835. 


Date. 


Feb.  27 


Feb.  28 


Mar.    2 


Mar.    3 


Mar.    4 


Mar.    5 


Object  Obsebved. 


iS  Tauri 

a  Orionis 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

i?UrsaeMinor.  S.P. 
(rt)  Microm. 


(«) 


Sun  1  Limb 

a  Ursse  Minoris 

Microm. 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

j8  Orionis 

/3  Tauri 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


(«) 


(*) 


a  Ursae  Minoris  ■■-- 

Microm. 

Moon  1  Limb 

a  Arietis 

a'  Ceti 

I^Ceti 

a  Tauri 

/3  Tauri 

a  Orionis 

y  Draconis  S.P. 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

b  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm. 

a  Canis  Majoris 


(6) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Lirab 

a  Arietis 

Jupiter  1  Limb' 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

^  Tauri 

y  Draconis  S.P. 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

J  Ursae  Minor.  S. P.- 
Microm. 


a.  Ursae  Minoris 

Microm.- 

i  Ursa:  Minor.  S.P.- 

Microm.- 

Mars  1  Limb 

Mars  2  Limb 

a  Canis  Minoris 


6,9 
3.3,1 
38,2 


32,5 


24,0 
45,6 
37,9 
56,3 
8,0 

3,4 
14,3 


31,8 
11,4 
36,2 
44,0 
47,6 
10,0 
36,2 
52,0 


28,8 


14,4 

32,9 
42,9 
12,2 
12,9 


48,8 
41,0 
10,5 
52,5 
31,6 


54,0 


36,7 
4,1 


Wire. 


II. 


22,1 
46,7 


53,8 
34,0 
26,0 

45,8 
24,0 
28,0 
35,6 

59,4 

57,1 

9,9 

23,1 

16,8 

27,7 

27,5 
32,0 
45,5 
25,8 
49,6 
57,7 
1,8 
25,0 
49,8 
13,1 
43,2 


33,5 
28,3 
4.5,8 


26,6 


29,9 
2,5 
59,9 
25,9 
14,2 


47,2 
36,5 


37,5 

28,5 


17,3 


III. 


37,0 
0,0 
7,6 


16,5 


59,0 
30,5 


52,7 
13,2 
16,0 
23,0 
38,2 

30,1 
40,8 

33,0 


59,2 
40,0 

2,9 
11,1 
15,5 
40,1 

3,4 
34,6 


58,8 
15,0 


41,5 


59,4 


41,0 
41,3 


16,2 
19,1 
40,9 
35,4 
1,6 


32,5 


6,8 
30,4 


IV. 


52,3 
13,5 


23,4 

59,5 
7,5 

12,6 


31,5 
3,9 


27,0 
35,2 
36,5 
53,4 

43,5 
54,3 

38,5 
3.5,0 
12,9 
54,5 
16,2 
24,3 
29,4 
55,2 
16,5 
55,9 
12,9 


59,5 

9,5 

55,7 

12,7 


55,3 


58,2 
30,1 
38,0 
56,0 
56,7 


16,9 

3,0 

11,0 

36,5 
34,5 


22,5 
43,7 


7,3 
26,9 
37,5 


25,9 


20,6 
40,9 
54,4 
50,0 
8,3 

56,9 
8,3 


26,5 
8,9 
29,8 
37,9 
4.3,2 
10,5 
30,0 
17,5 


28,6 


9,9 

26,3 

36,5 

9,8 

10,0 


44,0 
57,1 
11,3 
18,1 
31,2 


44,5; 


36,3 


57,2 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction  Correction 


16. 
47. 
21, 
21  . 

26, 


37,12 
0,04 

7,77 
8,60 

16,70 


42 .  59,16 

0 .  30,59 

6 .  49,75 
6 .  52,43 

27.  13,22 
5.  16,12 
7.23,14 

16.38,20 

50.30,14 
52.41,08 

0 .  33,20 


50 

58 

5 

20 

27 


59,18 
40,12 
2,94 
11,00 
15,50 
16.40,16 
47.  3,18 
53 .  34,62 
24  .  58,05 
24  .  58,73 

26.  16,54 

38.41,96 


57 

0 

58 

8 

8 

27 

5 

16 

53 

26 

26 


.  59,42 
.  9,70 
.  40,98 
.41,40 
.  44,05 
.  16,32 
.  19,02 
.  40,92 
,  35,38 
.  1,47 
2,05 


26 .  19,72 


0 .  32,31 

26.  19,92 

27.  6,60 
27.  7,69 
31  .30,54 


of 
Instru- 
ment. 


0,11 
0,12 
0,09 
0,09 

7,08 


-  0,29 

•f  16,55 

+  0,03 

+  0,03 

-  0,02 
+  0,38 

-  0,29 
+  0,12 

-  0,28 

-  0,28 


-f  16,55 

-  0,13 
+  0,06 

-  0,11 

-  0,11 

-  0,02 
-f  0,12 

-  0,11 

-  0,50 
-f  0,10 
+  0,10 


-  7,58 

-  0,39 


0,28 
0,28 
0,06 
0,03 
0,03 
0,02 
0,38 
0,12 
0,50 
0,10 
0,10 


-   7,58 


-f  16,54 

-  7,58 

+   0,10 
+    0,10 

-  0,14 


of 
Clock. 


-45,47 
-45,49 
-45,52 
-  45,52 

-45,52 


-46,15 

-46,24 

-46,36 
-46,36 
-46,37 
-46,39 
-46,39 
-46,40 

-47,71 
-47,71 

-48,53 

-48,56 
-48,56 

-  48,56 
-48,57 
-48,63 
-48,66 

-  48,68 
-48,68 
-48,70 
-48,70 

-48,70 

-48,70 

-49,19 
-49,19 
-49,28 
-49,34 
-49,34 
-49,35 
-49,37 
-49,38 
-49,41 
-49,42 

-  49,42 

-49,42 


-50,14 

-  50,35 

-50,35 

-  50,35 
-50,39 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


h.  m. 
5.15. 
5.46, 
6.20. 
6.20, 


51,76 
14,43 
22,34 
23,17 


6.25.24,10 
22.42.12,72 

1.  0.  0,91 

4.    6. 

4.  6. 
4.26. 

5.  4. 
5.  6. 
5.15. 


3,42 
6,10 
26,83 
30,11 
36,46 
51,92 


22.49.42,15 
22.51  .53,09 

1.    0.    1,22 

50 .  10,49 

57.51,62 

4.14,27 

19.22,32 

26 .  26,85 

15.51,62 

14,39 

45,44 

9,45 

10,13 


1. 
1. 
2. 
2. 
4. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 


6.25.20,26 
6.37.52,87 


22.57.    9,95 

22  .  59  .  20,23 

57.51,76 

7  .  52,09 

7  .  54,74 

26 .  26,95 

4  .  30,03 

15.51,66 

52.45,47 

25  .  12,15 

25.12,73 


1. 
4. 
4. 
4. 
5. 
5. 
5. 
6. 
6. 


6 .  25 .  22,72 


0.59.58,71 

6.25.21,99 

6.26.  16,35 
6.26.  17,44 


{a)  Micrometer  3^008  before  and  after  Wire  IH. 
(b)  Micrometer  3',008  after  Wire  III. 


(c)  Micrometer  3^,008  before  Wire  IIL 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Mar.    G  k  Tauri  ■ 

37  Tauri 

Moon  1  Limb 

a  Tauri 

r  Tauri 

1  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

S  UrsaeMin.  S.P- 

(a)  Microm.' 

Mars  1  Limb- 
Mars  2  Limb- 


Mar.    7 
Mar.    8 


Mar.    9 
Mar.  10 


Mar.  11 


Moon  1  Limb 
/3  Tauri 


^  Tauri 

132  Tauri 

a  Orionis 

y  Draconis  S.  ?.■ 
Moon  1  Limb---- 

»  Geminorum 

I  Geminorum  — 
a  Canis  Majoris-- 
Venus  2  Limb--- 
a  Cygni 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 

a  Tauri 

fi  Orionis 

/3  Tauri 

a,  Orionis 

7  Draconis  S.P. 

Mars  1  Limb 

a  Canis  Majoris- 
V  Geminorum  -- 
/3  Geminorum--- 
Moon  1  Limb--- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Jupiter  1  Limb-- 
Jupiter  2  Limb- 

a,  Tauri 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a.  Orionis 

y  Draconis  S.  P. 


56,0 
18,0 
24,3 
50,1 
42,6 
36,2 
42,1 
0,5 
12,4 
39,1 


45,3 

36,3 
13,0 

10,6 
16,9 
40,3 
56,0 
45,7 
33,9 
10,2 
18,5 
48,0 
2,4 

8,5 
18,1 

50,4 
59,9 


23,1 
53,4 

3,8 
15,3 
42,0 
57,6 
34,1 
19,9 

9,3 
37,2 
40,5 

31,6 
41,2 
54,0 


54,1 
4,8 
16,2 
43,0 
59,0 


9,3 
32,2 
38,8 

4,0 
56,8 
50,4 

1,6 
14,1 
27,3 
52,2 
38,0 
30,0 
59,5 


51,0 

28,1 

25,3 
31,6 
53,5 

17,4 
0,5 
48,2 
24,9 
32,1 
2,0 
21,1 

21,8 
31,7 

3,7 
13,2 
34,7 


7,2 
17,2 
30,4 
55,3 
19,0 
49,2 
33,6 
24,4 
52,2 
55,6 

45,2 
54,8 


10,8 
8,0 
18,0 
31,2 
56,2 
20,1 


23,0 
47,0 
53,1 
17,8 
11,3 

4,8 
20,5 
27,3 
42,8 

5,5 


15,2 

5,8 
43,3 

39,5 
46,2 

7,3 
39,0 
15,7 

2,6 
39,7 
46,0 
15,8 
39,6 

35,3 
44,6 

17,0 
26,6 


51,6 
21,1 

30,6 
45,5 

9,0 
40,4 

3,9 
47,5 
39,6 

7,3 
10,2 

58,7 

8,2 

22,4 


21,8 
31,8 
46,4 
9,5 
41,6 


36,7 
1,6 

7,7 
31,5 
25,8 
18,9 
39,6 
40,8 
57,8 
19,1 

4,0 


29,3 


20,6 

58,4 

52,8 

0,8 

20,6 

0,5 

30,4 

16,9 

54,1 

0,2 

30,0 

58,3 

48,8 
58,3 

30,4 

39,9 

3,2 


35,0 
44,1 

0,6 
22,2 

1,7 
18,8 

1,8 
54,4 
22,4 
25,3 

12,1 
21,6 


38,9 
35,6 
44,9 

1,6 
23,1 

3,0 


50,2 
16,0 
22,3 
45,5 
40,0 
33,2 
58,8 
54,3 
13,0 
32,3 
45 


'] 


44,8 

35,7 
13,6 

7,2 
15,4 
33,9 
21,9 
45,4 
31,2 

9,0 
13,6 
43,9 
17,0 

2,3 

11,8 

43,6 
53,3 


19,9 

48,5 
57,5 
15,8 
35,6 
23,0 
33,6 
15,2 
9,3 
37,8 
40,1 

24,8 
34,9 
50,8 


49,4 
58,4 
16,8 
36,3 
24,4 


52  .  23,04 
55 .  46,96 
12  .  53,24 
17,78 
11,30 
4,70 
20,52 
27,40 
42,66 
5,64 


27 
33 
54 
5 
7 
16 
47 


26 .  20,84 

28.  14,40 
28.15,10 


5.    5,88 
16.43,28 


28, 
39. 
47. 
53. 
0. 
20. 
34. 
38. 
14. 
36. 


39,08 
46,18 

7,12 
38,96 
15,54 

2,56 
39,58 
46,08 
15,94 
39,68 


16.35,34 

18.44,90 


20 
22 
11 
11 
27 


17,02 

26,58 

48,95 

51,53 

21,04 

7 .  30,64 

16.45,52 

47.    8,82 

40,34 

3,92 

47,60 

39,40 

7,38 

10,34 


53 
33 

38 
26 
36 
57 


23 .  58,48 
26.  8,14 
12.22,40 
]  2  .  24,85 
27.21,78 
7.31,58 
16 .  46,44 
47.  9,62 
53.41,62 


0,06 
0,04 
0,03 
0,02 
0,06 
0,04 
0,38 
0,29 
0,12 
0,11 

7,58 

0,10 
0,10 

0,07 
0,12 

0,04 
0,08 
0,11 
0,50 
0,08 
0,03 
0,09 
0,39 
0,42 
0,36 


-  0,25 

-  0,25 


0,24 
0,24 
0,04 
0,04 
0,02 
0,29 
0,12 
0,11 
0,50 
0,10 
0,39 
0,11 
0,12 
0,08 


0,24 
0,24 
0,04 
0,04 
0,02 
0,29 
0,12 
0,11 
0,50 


(a)  Micrometer  3',008  before  Wire  IIL 


-  50,96 
-50,97 

-  50,97 
-50,98 

-  50,98 

-  50,99 
-51,00 
-51,00 
-51,00 
-51,02 

-51,05 

-51,05 
-51,05 

-51,85 
-51,86 

-  52,84 

-  52,84 
-52,85 

-  52,85 
-52,86 

-  52,87 
-52,88 
-52,88 

-  53,34 

-  53,35 

-  53,44 

-  53,44 

-54,17 
-54,17 
-54,32 
-54,32 

-  54,33 
-54,35 
-54,.35 
-54,37 
-54,37 
-54,39 

-  54,39 
-54,42 
-54,42 

-  54,43 

-  54,89 
-54,89 

55,03 
-55,03 
-55,04 
-55,06 

-  55,06 

-  55,08 

-  55,08 


3.51  , 
3.54. 
4.12, 
4.26. 
4 .  32 . 


53 

4 

6 

15 


5.46 


32,02 

56,03 

2,30 

26,78 
20,38 
13,75 
29,90 
36,11 
51,78 
14,51 


6.25.22,21 

6 .  27  .  23,45 
6.27.24,15 

5.    4.14,10 


5.27 


,38 
,46 
,52 
,59 
,19 
33 
37 


20.13 
20.35 

23.15 
23.17 

23.19 
23.21 

4, 

4, 

4, 

5. 

5. 

5. 


10 
10 
26 
6 
15 
46 
5.52 
6.32 
6.37 
7.25 
7.35 
7.56 


.  46,28 
.53,42 
.  14,16 
.  45,61 
.  22,76 
.  9,72 
.  46,79 
.52,81 
.22,18 
.  46,69 

.41,65 
,51,21 

,  22,61 

,32,17 

.  54,67 

,  57,25 

,  26,69 

36,00 

51,29 

14,34 

45,47 

9,63 

52,82 

45,09 

13,08 

15,99 


23.23.    3,35 

23.25.  13,01 

4.11  .27,41 

4.11.  29,86 


,  26 .  26,72 

,   6.36,23 

15.51,50 

46.  14,43 

52 .  46,04 


(G) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Dbfe. 


Mar.  11 


Mar.  12 


Mar.  13 


Mar.  14 


Mar.  15 
Mar.  16 


Object  Obsehved. 


(«) 


d  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm,' 

Mars  1  Limb 

a  Canis  Majoris 

7  Cancri^ 

3  Cancri 

Moon  1  Limb 

X  Leonis 


(«> 


(a) 


Sun  I  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursse  Minoris 

Microm.' 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

|3  Orionis 

8  Tauri 

a  Orionis 

7  Draconis  S.P. 

d  Ursse  Minor.  S.P.- 

Microm.' 

Mars  1  Limb 

a  Canis  Majoris 

7  Cancri 

X  Leonis 

Moon  1  Limb 

7  Leonis 

f  Leonis 

Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb' 


(a) 


(*) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

7  Draconis  S.P. 

d  Ursse  Min.  S.P. 

Microm  .■■■ 

Mars  1  Limb 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

«  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

I'  Virginis 

Moon  1  Limb 

Moon  2  Limb 

D  Virginis 

7  Virginis 


Venus  2  Limb- 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Wire. 


51,2 
20,3 
10,9 


17,2 

44,7 

1.3,0 
22,5 


30,6 
54,9 
5,5 
16,9 
43,6 
59,0 


9,8 
21,2 
11,6 
45,5 
12,6 
20,9 
37,2 
18,1 

53,8 
3,1 

34,0 
43,8 
56,3 
48,5 
6,9 
1,3 


52,7 
29,3 


10,7 
39,6 
18,3 
22,1 
39,7 
0,1 
50,2 

31,7 

54,2 
3,6 


II. 


45,0 
38,0 
6,0 
34,2 
25,0 


31,9 
59,0 

26,2 
35,8 
32,5 
35,0 
42,0 


8,7 
18,8 
32,0 
57,0 
20,^ 
48,0 
40,0 
24,8 
34,9 
25,8 

0,0 
26,5 
34,7 
50,6 
31,9 

7,2 
16,5 

47,3 
57,0 
10,2 

7,6 
20,5 
22,8 
49,0 
42,0 

7,4 


45,6 
23,9 
55,0 
31,7 
35,6 
53,4 
13,4 
3,7 

45,6 

7,7 
16,9 


III. 


30,0 


20,6 
48,0 
39,4 
1.3,6 
46,8 
13,9 

39,5 
49,1 
37,0 


58,8 
22,6 
32,1 
47,0 
10,1 
41,8 
34,5 


39,7 

48,8 
40,2 
14,5 
40,8 
49,0 
3,9 
46,1 

20,5 
29,5 

0,8 


23,9 
26,8 
3.3,8 
44,0 
32,5 


22,3 

0,8 


37,3 
10,1 
45,2 
49,5 
6,9 
26,6 
16,8 

59,5 

20,9 
30,2 


IV. 


12,0 
21,5 
35,5 

1,4 
53,9 
27,9 

1,4 
28,2 

52,8 
2,7 


39,0 
10,3 


36,4 
45,5 

2,2 
23,3 

3,4 
10,5 
22,0 
54,4 

2,8 
54,6 
28,9 
55,0 

.3,2 
17,4 

0,1 

33,9 
43,3 

14,2 


37,6 
45,9 
47,0 
5,5 
14,0 
2.3,0 
37,0 


16,9 
50,5 
25,2 
58,8 
3,0 
21,0 
40,0 
30,0 

13,3 

34,4 
43,5 


50,8 
15,6 
8,0 
41,8 
16,0 
42,8 

6,3 
16,0 


27,0 
50,2 
59,0 
17,3 
36,6 
24,3 


9,4 
16,6 

8,9 
43,5 

9,8 
17,4 
31,0 
14,0 

47,1 
56,5 

27,4 


51,5 
5,0 
0,9 

26,8 


51,6 
31,8 


4,0 
40,3 
12,1 
16,9 
34,6 
53,2 
43,3 

27,4 

47,6 
56,8 


Reduction 

Correction 

to 

of 

Wire  III. 

Instru- 

ment. 

m. 

s. 

«. 

26 

29,30 

-   7,58 

34 

.  20,82 

+    0,10 

38 

.  47,90 

-   0,39 

34 

.39,44 

+    0,06 

36 

.13,75 

f    0,02 

56 

.46,66 

+    0,04 

23 

.13,72 

+    0,07 

27 

.  39,56 

-   0,24 

29 

.  49,22 

-   0,24 

0 

.  37,02 

-1- 16,54 

12 

.56,15 

-1-   0,04 

12 

.  58,80 

+    0,04 

27 

.  22,56 

-   0,02 

7 

.32,18 

-   0,29 

16 

.  47,08 

+    0,12 

47 

.10,12 

-   0,11 

53 

.41,88 

-   0,50 

26 

.31,00 

-   7,58 

35 

.  39,62 

-1-    0,10 

38 

.  48,86 

-   0,39 

34 

.  40,22 

+   0,06 

23 

.14,48 

+   0,07 

55 

40,94 

-   0,01 

11 

49,04 

-t-   0,03 

25 

4,02 

-   0,08 

31 

46,04 

-   0,40 

31 

20,-50 

-   0,23 

33 

.  29,78 

-   0,23 

35 

0,74 

-   0,23 

37 

10,39 

-   0,23 

27 

23,90 

-   0,02 

5 

26,76 

4-    0,38 

7. 

33,82 

-   0,29 

53 

44,08 

-   0,50 

26 

32,10 

-   7,58 

38 

22,20 

+   0,10 

25. 

0,63 

+   0,17 

25. 

1,25 

+   0,17 

ai . 

37,28 

-   0,14 

36. 

10.04 

4-    0,12 

37. 

45,22 

-   0,10 

49. 

49,42 

-   0,15 

52. 

7,12 

-   0,15 

12. 

26,66 

-   0,20 

34. 

16,80 

-   0,20 

44. 

59,50 

-   0,40 

42. 

20,96 

-   0,21 

44. 

30,20 

-   0,21 

Correction 

of 

Clock, 


-55,10 

-55,10 
-55,11 
-55,16 

-  55,16 
-55,17 
-55,19 

-55,61 
-55,61 

-55,66 

-  55,75 
-55,75 
-55,76 

-  55,78 
-55,78 

-  55,80 
-55,80 

-  55,82 

-55,82 
-55,83 
-55,89 
-55,91 
-55,93 
-55,94 
-55,94 
-56,26 

-56,.36 
-56,36 

-57,11 
-57,11 
-57,27 

-  57,29 
-57,29 
-57,31 

-  57,33 

-57,33 
-57,35 
-57,35 
-57,36 

-  57,36 
-57,47 
-57,48 
-57,48 

-  .57,49 
-57,50 

-58,41 

-58,49 

-  58,49 


Apparent 

Right  Asceusion 

Obser\cd. 


6 .  25  .  26,62 

6  .  33 .  25,82 
6 .  37  .  52,40 
8 .  33  .  44,34 
8.35.18,51 
8.55.51,53 
9.22.18,60 

23.26.43,71 
23 .  28  .  53,37 

0.59.57,90 


,12 

.12 

,26, 

,   6, 

.15 

,46. 

,52, 


0,44 
3,09 
26,7a 
36,11 
51,42 
14,21 
45,58 


6.25.27,60 


6.34, 

6.37 

8.33 

9.22, 

9.54 

10.10, 

10.24. 

20 .  30 , 

23 .  30 , 
23 . 32 . 

23 . 34 . 
23 .  36 . 


26 
4 
6 


5.52, 

6.25 

6.37 

7.24 

7.24. 

7.30. 

7.35. 

1 1 .  36  . 

11.48. 

11.51 . 

12.11, 

12.33. 


43,90 
,  52,64 

44,39 

18,64 
.45,00 

53,13 
8,00 

49,38 

23,91 
33,19 

3,40 
13,05 
26,61 
29,85 
36,24 
46,27 

27,19 

24,97 

3,45 

4,07 

39,78 

12,80 

47,65 

51,79 

9,49 

28,97 

19,10 


20.44.  0,69 

23.41  .22,26 
23.43.31,50 


(a)  Micrometer  3^,008  before  and  after  Wire  IIL 

(h)  Not  fully  enlightened.   O^ll  to  be  subtracted  from  Apparent  Right  Ascension  observed  for  defect  of  illuminated  disc. 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Mar.  16 


Object  Obseeved. 


Mar.  18 


a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.- 

a,  Tauri 

a  Auriga: 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

7  Draconis  S.P. 

&  Ursae  Minor.  S.P.-- 
(i)  Microm.-- 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Limb 


Wire. 


Mar.  19 


Mar.  20 


Sun  1  Limb 

(c)  Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris 

(a) Microm. 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

a  Orionis 

7  Draconis  S.P. 

8  Ursae  Minor.  S.P. - 
(a)  Microm.  ■ 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Linib 

aCygni  S.P. 

a  Hydrae 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Mar.  22 


(A) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm. — 

a  Canis  Minoris 

j3  Geminorum 


Mar.  23 


/3  Tauri 

a.  Orionis 

y  Draconis  S.P. 

a  Ursae  Minor,  S.  P. 

(a)  Microm.- 

a  Canis  Majoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Tauri 

7  Draconis  S.P.' 


57,8 
50,0 
8,2 
19,8 
45,9 
.3,0 


IL 


24,0 
42,0 

13,4 

22,8 


33,5 
36,5 
11,6 
9,1 
21,7 
34,7 
59,4 
24,5 


1,5 


57,4 
49,6 

7,7 
45,8 

2,9 


37,6 
56,8 

27,0 
33,9 
30,0 
33,0 


HI. 


37,3 


25,4 
28,0 
33,2 
49,9 
12,9 
45,7 


23,6 

35,6 

8,4 

1,5 

51,4 
59,3 

30,6 
39,6 


13,3 

42,5 

22,3 

48,7 

6,0 

17,5 


18,2 
11,0 
8,6 
21,0 
59,0 
24,1 
53,0 
46,5 
37,3 
50,2 
27,2 
14,8 

4,6 
12,9 

43,7 
53,0 


51,4 
11,6 

40,3 
49,3 
35,5 


30,0 


24,8 
27,7 
34,6 
12,5 
45,6 
36,0 


26,5 

27,6 
36,6 


19,1 

1,3 

53,3 

23,2 

7,0 


26,6 
57,6 

37,4 
2,1 

27,4 

0,3 

52,0 

40,4 

41,2 
49,9 
30,2 


51,0 

3,0 

46,0 

28,2 

18,1 
26,5 

56,9 

6,3 

40,0 


40,0 

12,8 

52,5 
15,5 
49,0 
43,5 


15,0 
12,1 
38,3 

28,6 


54,3 

54,5 
3,3 


47,6 
28,7 
31,3 
53,3 
49,8 


IV. 


42,0 
39,0 
39,3 
47,0 
48,3 

4,9 
26.4 

7,3 
18,0 
26,5 

5,4 
26,5 

53,5 

2,8 
41,0 
37,0 


46,6 
38,8 
46,6 
48,0 
23,8 

7,0 
18,5 
29,0 

3,3 
19,6 

4,8 
41,5 

31,0 
40,0 

10,4 
19,5 
22,5 
31,5 
53,4 
28,0 

7,4 
29,0 
10,3 
26,0 
34,5 

8,2 

7,8 
16,6 
58,8 


42,3 

50,2 

8,5 

11,1 


Reduction 

to 
Wire  III. 


53,2 
6,1 
1,9 
20,1 
39,8 
28,5 
59,5 


19,5 
41,3 

7,0 
16,2 


58,3 


52,6 

5,8 

1,5 

39,3 

28,3 


18,8 
34,8 
23,4 
55,0 

44,5 
53,4 

23,9 
32,6 
6,0) 


6,8 
43,0 

22,6 

42,4 

31,5 

9, 


)>0) 

22,0 

21,2 
29,9 


16,1 
56,5 
9,4 
23,6 
32,5 


0 .  37,70 

27 .  25,46 
5 .  28,04 
7  .  35,06 
16.49,88 
47 .  12,88 
53  .  45,80 

26 .  .34,86 

38.51,58 
41  .11,64 

49 .  40,28 
51  .49,40 

59 .  35,30 

15.29,93 
15  .  32,40 
26 .  24,92 
4  .  27,66 
6 .  34,56 
46.  12,48 
52 .  45,58 

25  .  36,60 

37.51,20 
43.  5,04 
35  .  45,96 
19 .  28,20 

52.17,92 
34 .  26,42 

55.57,10 
58.    6,20 

25.40,14 

30  .  40,02 
35.12,78 

15.52,44 
46 .  15,34 
52  .  48,84 

23  .  43,29 

37 .  34,28 

6 .  54,46 
9.  3,26 
18.44,50 
18.47,60 
26 .  28,76 
4.31,26 
13  .  53,38 
52 .  49,80 


Correction 

of 

Iiistru 

nient. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


+  16,54 

-  0,02 
+  0,38 

-  0.29 
+  0,12 

-  0,11 

-  0,50 

-  7,58 

-  0,39 
+   0,10 

-  0,21 

-  0,21 

+  16,53 

+  0,04 

+  0,04 

-  0,02 
+  0,38 

-  0,29 

-  0,11 

-  0,50 

-  7,58 

-  0,39 
+  0,10 

-  0,36 

-  0,28 


-58,53 

-58,63 

-  58,65 

-  58,65 
-58,65 
-58,67 

-58,67 

-  58,69 

-58,69 
-58,69 


0.59.55,71 
4.26.26,81 


4 .  29,77 

6.36,12 

15.51,35 

46.  14,10 

5  .  52  .  46,63 

6.25.28,59 

6 .  37 .  52,50 
6.40.13,05 


1,82 

1,71 
1,71 
1,70 
1,68 
1,68 
1,65 
1,65 


+  1,63 

+  1,62 

+  1,62 

+  1,35 

-f  1,53 


-  0,20     +    1,00    23.52.18,72 

-  0,20     +    1,00     23.54.27,22 


-  0,20 

-  0,20 

-  7,58 

-  0,14 
+    0,12 

+    0,12 

-  0,11 

-  0,50 

-  7,58 

-  0,39 


0,19 
0,19 
0,04 
0,04 
0,02 
0,38 
0,12 
0,50 


0.59.53,65 

15.31,68 
15.34,15 
26 .  26,60 
4  .  29,72 
6 .  35,95 
46.  14,02 
52 .  46,73 

6 .  25  .  30,65 

6.37.52,43 
6.43.  6,76 
8.35.47,15 
9.19.29,45 


+    0,13 
+   0,13 

-  0,10 

-  0,14 

-  0,14 

-  1,40 

-  1,42 

-  1,42 

-  1,43 

-  1,44 

-  2,01 

-  2,01 

-  2,14 

-  2,14 

-  2,14 

-  2,16 

-  2,16 

-  2,18 


23 .  55  .  57,03 
23.58.    6,13 

6 .  25  .  32,46 

7 .  30  .  39,74 
7.35.12,76 

5.15.51,l6t 

3  .  46  .  14,01  f 
5.52.46,921 

6 .  25  .  34,28 1 

6.  37. 52,45  t 

0.  6.52,26 
0.    9.    1,06 

4.  18.42,40 
4.18.45,50 

4  .  26  .  26,60 

5.  4.29,48 
5.  15.51,34 
5.52.47,12 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 

(b)  Micrometer  3"',008  after  Wire  IIL 


(c)  After  the  Sun's  transit,  the  clock  was  put  back  one 
minute,  when  it  stopped  for  several  seconds. 
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OnsKnvATioxs  jiade  with  the  Tuansit  Insthument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Mar.  23 


Mar.  24 


Mar.  25 


Mar.  26 


Object  Obsehved. 


Wire. 


^UrsaeMinor.  S.P. 

(a)  Microm. 

a,  Canis  Majoris 


(*) 


(a) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

/3  Tauri 

a  Orionis 

7  Draconis  S.  P. 

3  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Microm.-- 

Mars  1  Limb 

a  Cygni  S.P. 

«  Hydrac 

a  Leonis 

/3  Leonis 

a  Ursae  Minor.  S. P.-- 

Microm. -- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  King- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.-- 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Limb 

a  Cygni  S.  P. 

a,  Hydrae 

a,  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Microm.-- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm. 


a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Tauri 

a  Orionis 

3  Ursae  Minor.  S.P.- 

(a)  Microm.- 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Limb 

a  Cygni  S.  P. 

a  Hydra; 


27,3 


15,3 

23,8 

50,2 

7,9 


56,1 
1.3,1 

5,7 
11,2 

14,8 


34,2 


45,2 
53,7 


37,8 


2,4 
54,5 
24,3 
50,8 
28,3 
34,0 
13,7 

6,3 


21,9 

23,7 
32,4 


2,8 
54,9 
24,8 
51,2 


28,9 

13,0 

14,6 

6,7 


II. 


1,0 
52,0 
41,2 


28,5 
38,9 

3,5 
29,0 

2,0 
53,5 
10,7 
31,9 
19,3 
24,9 
28,5 

12,5 


50,8 

58,5 

7,2 

35,5 

38,5 


54,5 
16,0 
13,7 
39,4 

4,1 
42,2 
48,6 
32,4 
19,7 

5,5 
12,0 
32,0 


36,9 
46,0 
36,5 
38,5 


in. 


43,5 


55,0 

33,3 
41,6 
53,9 
16,9 
50,3 
44,5 


25,3 
50,5 
32,6 
38,4 
42,4 
16,0 


0,9 


,12,0 
20,6 
39,0 


6,3 


30,0 
32,7 
54,6 
17,4 
56,0 
3,3 
51,0 
33,1 
16,0 


48,6 

50,0 
59,3 
41,5 


IV. 


26,5 
35,5 

8,9 

46,6 


9,2 
30,3 
11,8 


40,2 
9,2 
46,0 
51,8 
56,3 
25,0 
20,0 

17,3 

25,1 
33,8 
45,0 
41,5 


22,9 
43,8 
51,8 

9,7 
30,9 
10,0 
17,9 

9,8 
46,6 
22,0 
20,5 
58,6 


3,4 
12,6 
49,0 
45,0 


Reduction 

to 
Wire  III. 


22,8 

59,8 
8,3 
24,3 
43,7 
33,0 


55,0 
27,6 
59,4 
5,8 
10,0 


i 


27,6 


38,4 
47,3 


34,8 


57,5 
10,9 
24,6 
44,2 
23,8 
32,8 
28,5 
59,8 


15,4 

16,8 
25,9 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


25 .  43,70 
37 .  55,04 

10 .  33,29 

12.41,74 
15.54,02 
46.16,92 
52  .  50,40 

25  .  44,66 

52  .  25,46 
35  .  50,46 
19.32,60 
59 .  38,42 
40 .  42,40 

0.17,29 

22,  0,90 
22.    4,05 

14.11,84 
16.20,52 

59 .  39,90 

20.  6,30 
20.    8,70 

26 .  29,94 
4  .  32,72 

15  .  54,52 
46.  17,48 
37  .  56,06 
54.  3,32 
35.51,08 
19.33,10 

0 .  15,20 

21  .45,30 
21  .  48,63 

17.50,16 
19-59,24 

59.42,10 


Correction 

of 

Clock. 


16,7 

30,5 

44,3 

58,2 

13,8 

33,0 

52,1 

11,2 

39,9 

55,0 

10,2 

25,3 

4,6 

17,8 

31,3 

44,8 

4,5 

47,0 

29,0 

24,5 

56,0 
42,9 

35,0 
10,6 

56,8 

27,8 

42,5 

57,1 

12,0 

33,2 

52,0 

10,6 

29,5 

20,0 

33,4 

46,8 

0,3 

26, 
4. 

15. 
46. 

25. 

37. 
55. 
35. 

19. 


30,50 
33,00 
55,04 
17,94 

46,30 

56,74 
42,48 
51,98 
33,44 


-  7,58 

-  0,39 

-  0,19 

-  0,19 
+  0,12 

-  0,11 

-  0,50 

-  7,58 

-f  0,09 

-  0,36 

-  0,28' 

-  0,06 

-  0,02 

- 16,53 

-  0,26 

-  0,26 

-  0,19 

-  0,19 

+  16,53 

+  0,04 

+  0,04 

-  0,02 
+  0,38 
+  0,12 

-  0,11 

-  0,39 
+  0,09 

-  0,36 

-  0,28 

- 16,53 

-  0,26 

-  0,26 

-  0,17 

-  0,17 

+  16,53 


Instrument  Inverted. 


+  0,32 

+  0,74 

+  0,46 

■f  0,23 

- 10,88 


0,03 
0,42 
0,72 
0,10 


-  2,20 

-  2,21 

-  2,73 

-  2,73 

-  2,88 

-  2,90 

-  2,90 

-  2,92 

-  2,93 

-  2,98 

-  3,00 

-  3,01 

-  3,05 

-  3,08 

-  3,08 

-  3,08 

-  3,32 

-  3,32 

-  3,33 

-  3,41 

-  3,41 

-  3,41 

-  3,42 

-  3,42 

-  3,44 

-  3,45 

-  3,46 

-  3,50 

-  3,52 

-  3,61 

-  3,62 

-  3,62 

-  3,88 

-  3,88 

-  3,90 


-  4,21 

-  4,23 

-  4,23 

-  4,24 

-  4,26 

-  4,27 

-  4,27 

-  4,32 

-  4,34 


Apimreiit 

Iliglit  AKcensioii 

Observed. 


A.      m.        #. 
6 .  25  .  33,92 
6 .  37  .  52,44 


10. 
12. 
15. 
46. 


5 .  52 

6.25 

6.52 
8.35 
9.19 
9.59 
1 1 .  40 

12.59 

13.21 
13 .  22 


.  30,37 

.  38,82 
,51,26 
,  13,91 
,  47,00 

,34,16 

,  22,62 
.47,12 
.  29,32 
,35,35 
,  39,33 

,  57,68 

,  57,56 
.   0,71 


0.14.    8,33 
0.  16.17,01 

0.59.53,10 


20 

20. 
26. 
4, 
15. 
46. 


6.37 
6.53 
8.35 
9.19 


2,93 
5,33 
26,51 
29,68 
51,22 
13,93 
52,22 
59,95 
47,22 
29,30 


12.59.55,06 

13.21  .41,42 
13.21  .44,75 

0.  17.46,11 
0.19.55,19 

0 .  59  .  54,73 


4 .  26 .  26,61 

5.  4.29,51 
5.15.51,27 
5.46.13,93 

6.25.31,16 

6 .  37 .  52,50 
6.55.38,63 
8.35.46.94 
9.19.29,20 


(a;   Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 


(A)  Micrometer  3',008  before  AVire  IIL 


Obsehvations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


21) 


Date. 


Mar.  27 


Mar.  28 


Mar.  30 


April    1 


April   6 


April    7 


April    8 


Object  Observed. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm. 

7  Draconis  S.P. 

?  Ursffi  Minor.  S.  P. 
(«)  Microm. 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Limb 

a  Canis  Minoris 

/3  Gcminorum 

a  Cygni  S.P. 

a  Hydrae 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm. 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


(«) 


Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

/3  Tauri 

a  Orionis 

3  Ursa;  Minor.  S.  P.- - 

Microm.- ■ 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Limb 

a  Cygni  S.  P. 

a  Hydra; 

a  CassiopcsE  S.  P.  — 
Saturn  I  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Rins- 


a.  UrsaeMinor.jS.P.-- 

(ffl)  Microm.-- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 


(*) 


Sun  1  Limb--  

Sun  2  Limb 

Mars  1  Limb - 

a  Canis  Minoris 

fi  Geminorum 

p  Geminorum ■ 

6  Caneri ■ 

Moon  1  Limb 

I  Caneri 

a  Hydrae 

a  Leonis 

a  Ursae  Minoris 

Microm. 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Wire. 


2,4 
11,2 


9,8 


29,6 
53,3 

17,8 

46,8 

15,8 

7,4 

41,0 
49,9 


58,6 
7,2 


40,0 

28,4 
54,8 


32,6 
32,6 

18,6 
10,3 
29,5 
28,5 


9,2 

10,8 
19,9 
28,6 
23,5 
53,0 
4,2 
3,0 
28,2 
34,0 
13,4 
19,0 


50,3 

59,5 


II. 


15,7 
24,5 
34,0 
36,5 
31,1 

5,5 
56,5 
43,4 

8,1 
31,0 

2,0 
34,5 
20,6 

54,3 

3,2 

33,5 

37,5 

11,8 
20,5 

51,8 


43,5 
8,2 
11,5 
2,0 
46,8 
47,0 
37,4 
23,8 
53,5 


44,8 

25,0 
28,0 
19,6 


23,9 
32,9 
43,3 
37,0 
8,2 
19,0 
18,0 
43,3 
48,3 
26,8 
32,5 
38,0 
40,5 

3,8 
12,9 


III. 


29,0 
37,8 
38,5 


52,5 
47,5 


.57,3 
22,8 
44,2 
17,1 
53,2 
34,0 

7,6 
16,4 
38,0 


24,9 
33,8 


8,3 
58,8 
21,6 
54,0 


0,6 
1,8 
56,0 
37,2 
17,6 
55,0 


31, 


36,1 

37,3 

46,5 
57,8 
50,4 
23,3 
33,9 
33,0 
58,0 
2,8 
40,2 
46,2 
42,5 


17,2 
26,3 


IV. 


42,3 
51,2 
44,0 
41,0 
13,8 
31,0 
39,0 
11,0 
37,4 
57,6 
32,2 
11,8 
47,3 

20,8 
29,8 
44,0 
40,0 

38,3 
47,0 

20,2 


14,0 
35,0 
35,5 
43,0 
14,2 
16,6 
14,8 
50,6 
41,0 


11,6 

36,5 
32,5 
46,2 


50,5 
59,7 
12,5 

3,9 
38,5 
49,0 
48,2 
12,9 
17,2 
53,7 

0,0 


30,6 
39,9 


V. 


55,7 
4,5 


35,2 


24,8 
52,2 
11,0 
47,3 
30,6 
0,8 

34,3 
43,2 


51,6 
0,4 


36,8 
28,9 

48,5 


28,2 
31,2 
33,3 
4,0 
4,6 
21,5 


2,8 

4,3 
1.3,5 
27,2 
17,2 
53,5 

3,8 

3,4 
27,8 
31,7 

7,1 
13,4 


3.3,9 
53,2 


Reduction 

to 
Wire  III. 


21  .29,02 
23 .  37,84 

59 .  38,80 

53  .  52,48 

25  .  47,90 

37.57,22 

57  .  22,76 
30 .  44,. 32 
35.  17,08 
35.53,18 
19.34,02 

25.  7,60 
27  .  16,50 

59 .  38,60 

32  .  25,04 
34  .  33,78 


25 
25 
15 
46 


6,00 

8,37 

58,72 

,  21,62 


25  . 5.3,20 


38, 
6, 
35. 
19. 
31  . 
19. 
19. 


0,48 
1,84 
56,02 
37,18 
17,24 
55,00 
58,20 


0 .  30,70 

18.32,90 
18.36,03 


1 
3 
16 
30 
35 
43 
53 
28 
0 
19 
59 


,  37,36 
.  46,50 
.  57,88 
.  50,40 
,  23,30 
.  33,98 
.33,12 
,  58,04 
.  2,80 
,  40,24 
,  46,22 


59 .  42,38 

5.17,16 
7 .  26,36 


Correction 

of 

Instru 

meat. 


+    0,19 
+    0,19 

+  23,71 

-  0,89 

-10,88 

+  0,03 

+  0,41 

+  0,22 

+  0,46 

-  0,72 
+  0,10 

+    0,19 
+    0,19 

+  23,71 


+ 


0,20 
0,20 


+  0,37 

+  0,37 

+  0,46 

+  0,23 

-  10,88 


0,03 
0,41 
0,72 
0,10 
1,00 
0,12 
0,12 


-2.3,70 

+    0,12 
+    0,12 


0,23 
0,23 
0,44 
0,23 
0,50 
0,48 
0,49 
0,41 
0,41 
0,09 
0,30 

+  26,24 


0,24 
0,24 


Correction 

of 

Clock. 


-  4,75 

-  4,75 

-  4,77 

-  4,90 

-  4,92 

-  4,92 

-  4,93 

-  4,95 

-  4,95 

-  4,98 

-  5,00 

-  5,40 

-  5,40 

-  5,41 

-  6,67 

-  6,67 

-  8,03 

-  8,03 

-  8,05 

-  8,07 

-  8,08 

-  8,09 

-  8,10 

-  8,13 

-  8,15 

-  8,22 

-  8,24 

-  8,24 


-  10,84 

-  10,85 
- 10,85 

-11,10 
-11,10 
-11,24 
-11,25 
-11,25 
-11,25 
-11,25 
-11,27 
-11,28 
-11,30 
-11,31 

-11,80 


11,80 
11,80 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


h.      m. 

0.21 
0.23 

0.59 

5.52, 

6.25. 

6.37, 
6.57, 
7.30, 
7.35, 
8.35, 
9.19, 


24,46 
33,28 

57,74 

46,69 

32,10 

52,33 

18,24 
39,59 
12,59 

47,48 
29,12 


0.25.    2,39 
0.27.  11,29 

0.59.56,90 


0.32.18,57 
0.34.27,31 


4.24. 
4.25. 
5.15. 
5.46. 


58,34 

0,71 

51,13 

13,78 


6.25.34,24 


6.37. 

7.   5. 

8.35, 

9.19. 
12.31 , 
13.19, 
13.19. 


52,42 
54,15 
47,17 
29,13 
8,02 
46,88 
50,08 


12.59.56,16 

13.18.22,17 
13.  18.25,30 


1  .  1 
1.  3 
7.16 
7.30 
7.35 
7.43 
7.53 
8.28 
8.59 
9.19 
9.59 


.  26,49 
.35,63 
.  47,08 
.  39,38 
.  12,55 
.  23,21 
.  22,36 
.47,18 
.  51,93 
.  29,04 
.  35,20 


0.59.56,82 


5.    5,60 
7  .  14,80 


(«)  Micrometer  3^008  before  and  after  Wire  HL 


{b)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 


(.H) 


30 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


T 


Date. 


Object  Obsehved. 


"Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Ulisurved. 


April   8 


a  Tauri 

a  Cygni  S.  P.- 

I  Cancri 

a  Hydrae 

Moon  1  Limb- 

n  Leonis 

y  Leonis 


April   9 


April  10 


April  1 1 


(«) 


(o) 


(«) 


P  Geminorum 

a  Hydrae 

D  Leonis 

7  Leonis 

Moon  1  Limb 

}i  Leonis 

73  Leonis 

13  Leonis 

/3Corvi 

a  CassiopesE  S.  P.  •  •  ■  • 
a  UrssB  Minoris  S.  P- 

Microm.-- 

Saturn  1  Limb  King- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Ursse  Minoris 

Microm.- ■ 


Mars  1  Limb 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

a  Hydrae 

a  Leonis 

X,  Leonis 

73  Leonis 

Moon  1  Limb 

/3  Virginis 

T  Virginis 

/3Corvi 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Ursae  Minoris 

Microm.- ■ 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 

a  Tauri 

a  Aurigje  — 

/3  Tauri 

a  Ononis---- 


/3  Virginis 

^  Virginis 

Moon  1  Limb 

/3Corvi 

y  Virginis 

8  Virginis 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-- 

(o)  Microm.-  - 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 


10,2 
23,4 
34,G 
14,2 
15,2 
2,7 
36,0 


14,7 
3,8 
36,3 
12,9 
16,4 
59,3 
24,0 
29,0 
35,1 


17,0 


8,8 
25,8 
55,0 
15,2 
21,3 
17,1 

0,2 
21,2 
53,4 
12,2 
29,5 


3,6 


50,8 

0,8 
12,2 

4,0 
34,0 

0,4 
54,0 
12,8 

8,9 
30,0 

6,4 
.5,8 


47,0 


24,0 
41,7 
49,0 
27,6 
29,4 
17,2 
50,2 

9,3 
28,2 
18,0 
50,6 
27,2 
29,8 
13,1 
37,8 
43,2 
58,9 
31,0 
34,0 


33,4 
39,5 
42,5 

23,5 
39,1 
10,2 
28,7 
34,6 
30,6 
13,8 
35,2 
6,7 
25,4 
44,0 
13,8 


38,5 
43,0 

4,4 
14,0 
26,0 
23,0 
49,3 
14,0 

7,2 
26,1 
22,6 
44,3 
19,5 
19,1 
31,5 
35,0 
57,4 


37,9 

0,6 

3,4 

40,9 

44,0 

31,5 

4,3 

24,6 
41,6 
31,8 
5,0 
41,5 
43,3 
26,8 
51,5 
57,6 
22,5 
34,5 


43,6 
44,5 


38,0 
52,5 
25,2 
42,3 
48,2 
43,8 
27,3 
48,9 
20,0 
39,0 
58,3 


30,3 
45,5 


17,8 
27,4 
39,9 
42,1 
4,3 
27,4 
20,4 
39,4 
36,2 
58,8 
32,7 
32,2 
37,5 


13,7 


51,8 
19,3 
17,8 
54,4 
58,3 
45,7 
18,5 

39,7 
55,0 
46,0 
19,3 
55,6 
56,6 
40,4 
5,4 
12,2 
46.0 
41,5 
37,0 


0,2 
50,0 
46,0 

52,5 

5,7 

40,2 

55,9 

2,0 

57,3 

41,1 

2,9 

33,3 

52,5 

12,6 

40,4 


50,0 
47,5 

31,5 
40,9 
53,7 
1,3 
19,5 
40,7 
33,6 
52,9 
49,9 
13,2 
46,2 
45,3 
44,0 
40,5 
24,0 


5,6 
38,2 
32,3 

8,0 
13,0 

0,0 
32,7 

54,6 

8,3 

0,3 

33,5 

9,8 

10,1 

54,3 

19,2 

26,8 

9,5 


10,5 


7,2 
19,2 
55.4 

9,2 
15,4 
10,8 
54,8 
16,8 
46,6 

5,8 
27,2 


57,0 


45,0 

54,3 

7,6 

20,5 

34,5 

54,2 

47,2 

6,3 

3,4 

27,6 

59,3 

.58,1 


40,3 


26. 
36. 
0. 
19. 
26. 
58, 
11  . 


37,90 

0,64 

3,42 

41,02 

43,98 

31,42 

4,34 


35 .  24,50 
19.41,56 
58.31,98 
.  4,94 
.41,40 
.  43,24 
.  26,78 
,51,58 
.  57,76 
,  22,40 


11  , 
23, 
56, 
7. 
40. 
25. 
31. 


0 .  35,60 

17.43,70 
17.46,80 

59.44,50 


22 .  38,00 
30 .  52,46 
35  .  25,20 
19.42,26 
59 .  48,30 
43,92 
27,44 
49,00 
20,00 
38,98 
58,32 
17.27,10 
17.30,30 


56 
7 
19 
42 
52 
25 


59 .  44,90 


16, 
18, 
26, 
4, 
16, 
46, 
42, 
52, 
15, 
25, 
33, 
47, 


17,90 
27,48 
39,88 
42,18 
4,32 
27,34 
20,48 
39,50 
36,20 
58,78 
32,82 
32,10 


0 .  37,70 


17, 
17, 


10,70 
13,67 


0,34 
0,79 
0,41 
0,09 
0,37 
0,36 
0,39 

0,50 
0,09 
0,.36 
0,39 
0,32 
0,25 
0,31 
0,33 

-  0,04 

-  1,11 
-26,24 

4-    0,12 
-(-    0,12 

+  26,24 


0,43 
0,23 
0,50 
0,09 
0,30 
0,25 
0,31 
0,27 
0,19 
0,24 
0,04 
0,12 
0,12 

-f  26,24 


0,25 
0,25 
0,34 
0,82 
0,50 
0,24 
0,19 
0,24 
0,20 

-  0,04 
+  0,16 
+    0,21 

-  26,24 

-I-  0,12 
+    0,12 


-11,91 
- 12,04 
- 12,05 
-12,05 
-12,06 
-12,07 

■  12,07 

-12,58 
■12,63 

■  12,64 
•12,65 
-12,66 
-12,67 
-12,68 
•12,69 

12,72 
12,72 

12,73 

12,74 
12,74 

13,09 


-13,28 
-13,29 
-13,29 
-13,34 
-13,36 
-13,38 
-13,38 
-13,39 
-13,40 
-13,41 
- 13,42 
-13,44 
- 13,44 

-13,74 


■13,75 

•13,75 

13,83 

•13,85 

13,85 

•13,86 

13,95 

13,95 

13,96 

13,96 

•  13,97 

■13,97 

13,97 

13.98 
13,98 


4.26, 
8.35. 

8 .  59 . 
9.19. 

9 .  26 . 
9.58. 

10.10. 

7.35. 

9.19. 

9.58. 
10.10. 
10.23. 
10.56. 
11.  7. 
11.40. 
12.25. 
12.31 . 


26,33 
47,81 
51,78 
29,06 
32,29 
19,71 
52,66 

12,42 
29,02 
19,70 
52,68 
29,06 
30,82 
14,41 
39,22 
45,00 
8,57 


12.59.56,63 


13.17, 
13.17, 


31,08 
34,18 


0.59.57,65 


7.22 

7.30 

7.35 

9.19 

9.59 

10.56 

11.   7 

11.19 

11.42 

11.52 

12.25 

13.17 

13.17 


.25,15 

.  39,40 
.  12,41 
.  29,01 
.  35,24 
.  30,79 
.  14,37 
.35,88 
.  6,79 
.  25,81 
.  44,86 
.  1.3,78 
.  16,98 


;  0.59. 57,40 


1.16, 
1.18, 
4.26, 
5.  4, 
5.15, 
5.46, 

11.42, 

1 1 .  52  . 

12.15. 

12.25. 

12.. 33. 

12.47. 


4,40 
13,98 
26,39 
29,15 
50,97 
13,72 

6,72 
25,79 
22,44 
44,78 
19,01 
18,34 


12.69.57,49 

13.16.56,84 
13.16.59,81 


(a)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  IIL 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


31 


Date. 


April  12 


Object  Observed. 


y  Virginis 

h  Virginis 

Moon  1  Limb 

(a)  Moon  2  Limb 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

82  Virginis 

K  Virginis 

ofi  Librae 

a  Coronae  borealis-  •  •  • 


Wire. 


II. 


6,9 

6,4 

24,3 

43,5 

27,2 


April  13 


April  14 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Leonis 

82  Virginis 

X,  Virginis 

Moon  2  Limb 

a?  Librae 

1^  Libra; 

a  Coronae  borealis- 


46,1 
54,6 
33,6 

27,2 

12,8 
22,3 
22,6 
46,7 
55,1 
28,0 


20,0 
19,7 
38,3 
57,2 


April  15 


(*) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mars  1  Limb 

/3  Geminorum 

a  Ursae  Minoris  ■  •  • 
Microm. 


^  Geminorum 

a  Cygni  S.  P. 

a  Hydrae 

a  Leonis 

/3  Leonis 

^Corvi 

a  Ursae  Minoris  S.  P. 

(c)  Microm.  ■  ■ 

Saturn  1  Limb  Ring-- 
Saturn  2  Limb  Ring-  ■ 


28,0 

54,0 
3,7 
52,5 
57,1 
41,0 


43,6 
59,6 
8,3 
47,5 
42,3 

26,1 
35,5 
36,2 


8,5 
41,6 
47,5 


57,8 
27,4 
18,2 
24,0 
27,3 
32,2 


April  16 


April  17 
April  21 


(c) 


a  Canis  Majoris 

a  Canis  Minoris 

Mars  1  Limb 

/3  Geminorum 

a  Hydrae 

a  Ursae  Minor.  S. P.- - 

Microm.- ■ 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 
a  Virginis -- 


a  Hydrae- 


40,9 

40,9 
28,9 

46,2 


18,7 
21,2 


19,3 


a  Orionis 5,4 

a  Canis  Minoris-. 31,2 

/3  Geminorum 0,8 

Mars  1  Limb 48,4 

a  Cassiopeae  S.P. i  41,6 


43,0 

7,6 
17,2 

7,1 
12,4 
46,0 
48,5 

13,0 
46,0 
31,5 
37,3 
41,2 
46,4 
36,0 
37,5 
50,8 


54,7 
42,1 
2,8 
13,5 
32,0 
32,5 
36,0 


37,6 


32,4 

19,0 

44,5 

15,8 

2,9 

5,5 


III. 


33,4 
32,9 
52,1 
11,0 
54,0 

13,0 

21,5 

1,2 

57,2 

39,4 
48,9 
49,8 
13,4 
22,0 
55,6 
1,5 
5,4 
58,0 

20,9 
30,8 
21,8 
27,3 
51,0 


IV. 


46,6 

46,0 

5,8 

24,6 


28,1 
4,9 
44,9 
50,9 
55,0 
1,1 
38,5 


10,2 
26,3 
35,0 
15,0 
12,2 

53,0 

2,1 

3,4 

27,0 

35,5 

9,6 

15,4 

19,0 

13,0 

34,3 

44,2 
36,3 
42,4 


7,8 

8,5 
55,6 
17,3 
28,4 
45,4 
38,0 


43,1 
23,5 
58,3 
4,5 
9,0 
15,4 
44,0 
42,0 
17,6 


47,8 


48,0 
46,0 

32,3 

58,0 
30,8 
17,3 
29,0 


22,3 

8,9 
31,8 
43,6 
59,0 
44,0 
41,0 


4,4 
1,3 

59,3 

45,6 
11,3 
45,7 
31,8 
52,5 


V. 


59,9 
59,3 
19,5 
38,3 
20,5 


39,8 

48,6 
28,6 
27,1 

6,2 


16,9 
40,2 
49,0 
23,4 
29,2 


28,0 

47,7 
57,6 
50,8 
57,6 


58,2 
42,2 
11,7 
!18,2 
22,6 
29,5 


34,5 

36,2 

22,2 
46,4 
58,8 
12,2 


14,4 


14,9 
12,8 

59,1 
24,6 

1,1 
46,2 
16,2 


Reduction 

to 
Wire  III. 


33 

47 
11 
14 
16 
16 
33 
4 
42 
27 


,  33,36 

.  32,86 
,  52,00 
10,92 
53,90 
56,90 
12,96 
21,60 
1,18 
57,20 


23. 
25. 
59- 
33. 

4. 


39,50 
48,94 
49,78 
13,48 
22,02 
11  .55,64 
42.  1,52 
48.  5,44 
27 .  58,00 

27  .  20,90 
29 .  30,70 
30.21,70 
35  .  27,36 

59 .  50,42 


35 

36 

19, 

59. 

40. 

26. 

0. 

16. 
16. 

38. 
30. 
34, 
35. 
19. 


15 
15 
16 


28,04 
4,80 
44,92 
50,98 
55,02 
0,92 

39,60 

4,20 
7,73 

8,52 

55,54 

.  17,30 

.  28,53 

,  45,46 

,  38,30 

,  47,80 

,  51,00 

47,90 


19 .  45,96 

46 .  32,28 
30 .  57,92 
35  .  30,84 
44.  17,32 
31  .  28,96 


Correction 
of 
Instru 
meiit. 


0,16 
0,21 
0,14 
0,14 
0,12 
0,12 
0,09 
0,08 
0,03 
0,48 

0,25 
0,25 
0,29 
0,10 
0,09 
0,12 
0,04 
0,08 
0,45 


-f  0,26 

+  0,26 

+  0,40 

+  0,47 

+  24,05 


(-  0,47 

-  0,73 

-  0,10 

-  0,29 

-  0,31 

-  0,02 

24,05 

0,12 
0,12 

0,05 
0,22 
0,37 
-f  0,43 
+    0,11 

-21,87 

+  0,13 
4-  0,13 
+    0,09 

+    0,11 


0,23 
0,22 
0,43 
0,37 
0,93 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


-  14,34 

-  14,34 

-  14,35 

-  14,35 

-  14,35 
-14,35 
-14,36 
-14,36 
- 14,37 
- 14,39 

■14,65 
■14,65 

■  14,87 

■  14,87 
14,89 
14,89 

-14,91 

-  14,91 
-14,93 

-15,37 
-15,37 
-15,56 

-  15,56 

-15,95 

-16,10 
-16,12 
-16,14 
-16,15 
-16,18 
-16,19 

-16,20 

-16,21 

-  16,21 

-16,51 

-  L6,53 
-16,53 
- 16,53 
-16,56 

- 16,65 

- 16,66 
- 16;66 
- 16,66 

-17,15 

-18,88 
-18,91 
-18,91 
-18,92 
-19,06 


12.33.19,18 
12.47.  18,73 
13.11.37,79 
13.  13.56,71 
16.39,67 
16 .  42,67 
32  .  58,67 
4.  7,32 
41  .46,84 
27 .  43,29 


1.23.25,10 
1  .  25  .  34,54 

13.32.58,71t 
14.  4.  7,22t 
14.11  .40,87t 
14.41  .46,65t 
14.47.50,63t 
15.27.43,52t 

1.27.  5,79 
1.29.15,59 
7.30.    6,54 


0 .  59  .  58,52 


7.35. 
8.35, 
9.19. 
9.59, 
1 1 .  40  , 


12,41 
47,95 
28,88 
35,12 
39,15 


12.25.44,71 

12.59.59,35 

13.  15.48,11 
13.  15.51,64 


37  .  52,06 
30 .  39,23 
34.  1,14 
35.12,43 
19.29,01 


12.59.59,78 


13. 
13. 
13. 


15.31,27 
15  .  34,47 
16.31,33 


5.46 
7.30, 
7.35, 
7.43 
12.31 , 


13,63 
39,23 
12,36 

58,77 
8,97 


(a)  Not  fully  enlightened.     0»,06  to  be  added  to  Apparent 
Right  Ascension  observed  for  defect  of  illuminated  disc. 


(A)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 

(c)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III, 
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Obseevations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Object  Obsehved. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
"Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Asceuition 

ObBerved. 


April  21 


April  22 


April  23 


(«) 


a  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Microm.  •  ■ 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  King- 
a  Virginis 


April  24 


Sun  2  Limb 

a,  Leonis 

/3  Leonis 

a,  Ursae  Minoris 

(«)  Microm. 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

jS  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris 

Mars  1  Limb 

a  Cygni  S.  P. 

a  Hydrse 

a  Cassiopeae  S.P. 

a  Ursa;  Minor.  S.P.-- 

Microm.-- 

Saturn  1  Limb  Hing- 
Saturn  2  Limb  King- 
a  Virginis 


Aoril  25 


|S  Geminorum 

Mars  1  Limb 

a  Hydrac 

a  Leonis 

/3  Corvi 

a  CassiopeiE  S.  P. 

a  Ursa;  Minor.  S.P.  - 

(a)  Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Virginis 

Venus  2  Limb 


April  26 
April  27 


Sun  1  Limb 

Sim  2  Limb 

a  Canis  Majoris 

/3  Leonis 

l8  Corvi 

a  Cassiopea;  S.  P.  — 
a  Ursae  Minor.  S.P.-- 

(«)  Microm.  - 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Sat\irn  2  Limb  Ring- 
a  Virginis 


(6)  'a  Ursae  Minoris 

(c)  Microm. 

Mercury  2  Limb  ■  ■  • 


3,3 
23,7 

48,2 
27,2 
31,3 


22,5 
33,2 
40,3 
6,8 
44,6 
52,6 
31,5 
22,2 
43,5 


27,8 
24,7 

2,6 
55,8 
23,0 
28,3 
37,3 
44,0 


15,4 
25,5 

44,8 

54,5 
5,1 


33,0 
38,2 
44,9 


56,9 
26,3 


Sun  1  Limb- 


15,8 


34,0 
37,0 
13,2 


37,2 

1,9 
40,9 
44,8 
53,5 
56,0 

36,2 
46,7 
55,4 
20,3 
58,5 

6,9 
50,0 
35,7 

7,0 
36,0 
40,0 


44,2 
38,2 

17,8 
10,3 
36,5 
42,1 
51,7 
7,5 
37,5 
39,5 
25,5 


39,1 
58,2 

7,9 

18,8 


46,8 
52,2 
8,3 
37,5 
40,5 


13,3 

39,8 

44,0 
45,5 
28,9 


39,5 


29,8 
50,6 

15,3 
54,5 

58,8 
57,5 


49,8 
0,8 
10,7 
33,5 
12,3 
21,5 
9,0 
49,1 
30,4 
41,5 


54,7 


51,9 

32,8 
24,8 
49,9 
55,8 
6,1 
31,1 
42,0 


42,1 
52,3 
11,5 

21,4 
32,3 
13,7 
0,6 
6,9 
31,8 
44,0 


23,3 
53,3 
48,0 


42,5 


44,5 
42,0 
39,6 


4,1 

28,9 
8,2 

12,6 
1,5 

59,0 

3,4 
14,3 
25,6 
46,9 
26,2 
36,0 
27,7 

2,6 
54,0 
45,5 
43,5 


11,2 
5,3 

47,8 
39,2 
3,3 
9,2 
20,5 
54,5 
47,0 
43,5 
52,1 


5,8 
24,8 

35,0 
45,9 
27,3 
14,2 
21,2 
55,3 
48,5 
45,5 


39,8 
6,9 

53,5 


55,8 


56,5 
17,6 

42,5 
21,8 
26,3 


17,2 
27,9 
40,9 
0,2 
40,0 
50,6 
46,5 
16,0 
17,2 


21,3 


0 .  39,40 

14 ,  26,40 
14 .  29,87 
16.50,64 

59 .  15,36 
59 .  54,52 
40 .  58,76 

59 .  57,50 


18,9 

2,9 
53,8 
16,7 
23,1 
35,0 
18,1 


19,4 

38,2 

48,6 
59,8 
41.2 
28,0 
35,3 
19,0 


0. 
3. 

16. 
46. 
38. 
48. 
36. 
19. 
31  . 

0  . 

13. 
13. 
16. 

35. 
50. 
19. 
59. 
26, 
31  . 


50,0 


20,3 

57,5 

9,1  ■ 

8,5 


49,82 
0,58 
10,58 
33,54 
12,32 
21,52 
8,94 
49,12 
30,42 

41,30 

54,60 
57,70 
51,80 

32,78 
.  24,78 
,  49,88 
.  55,70 
.  6,12 
,31,04 


0.41,90 

13.38,80 
13.42,10 
16.52,42 
40.11,50 


10 
38 
41 
26 
31 


21,48 

32,38 

13,55 

0,.52 

6,76 

.31,86 


0.43,10 

13.23,40 
13.26,55 
16.53,32 


59  .  48,43 
3  .  42,42 

15.41,09 


-21,86 

+  0,13 
+  0,13 
+   0,09 

+  0,27 
+  0,27 
+   0,29 

+  21,86 


0,27. 
0,27 
0,43 
0,23 
0,05 
0,36 

-  0,67 
+   0,11 

-  0,93 

-21,86 

+  0,13 
+  0,13 
+   0,09 


0,43 
0,36 
0,11 
0,27 
0,01 
-   0,93 

-21,86 

-f  0,13 

+  0,13 

+  0,09 

+  0,14 


+  0,28 

+  0,28 

+  0,05 

+  0,29 

-f  0.01 

-  0,93 

-21,86 

+  0,13 

+  0,13 

+  0,09 

■4-21,85 

+  0,20 

+  0,28 


-  19,07 

-19,08 
-19,08 
-19,08 

-19,48 
- 19,73 
-19,78 

-20,10 


-20,12 
-20,12 

-  20,20 
-20,21 
-20,23 
-20,26 

-  20,28 

-  20,.30 
-20,39 

-20,41 

-20,41 
-20,41 
-20,41 

-  20,93 
-20,94 
-20.98 
-21,00 
-21,07 
-21,07 

-21,09 

-21,09 
-21,09 
-21,09 
-21,40 

-21,47 
-21,47 
-21,61 
-21,75 
-21,78 
-21,78 

-21,79 

-21,80 
-21,80 
-21,80 


-  9,00 

-  9,00 

-  9,04 


12.59.58,47 

13.14.  7,45 
13.14.10,92 
13.  16.31,65 

1.58.66,15 

9 .  59  .  35,06 

11.40.39,27 

0.59.59,26 


2.  0.29,97 
2.  2.40,73 
5.  15.50,81 
5.46.  13,56 
6.37.52,14 
7.48.  1,62 
8 .  35  .  47,99 
9.19.28,93 
12.31  .    9,10 

12.59.59,03 

13.13.34,32 
13.  13.. 37,42 
13.  16.31,48 


7.35. 

7.50. 

9.  19- 

9.59. 
12.25, 
12.31. 


12,28 
4,20 
29,01 
34,97 
4.'),06 
9,04 


12 .  59  .  58,95 


13.  13. 
13.13, 
13.16, 
23 .  39 , 


17,84 
21,14 
31,42 
50,24 


8.    0,29 

10.11,19 

.37.51,99 

,  40 .  39,06 

,  25 .  44,99 

,31.    9,15 


12.59.59,45 


13. 
13. 
13. 


13.    1,73 

13.   4,88 
16.31,61 


1.0.    1,28 

1.  3.33,62 

2.  15.32,33 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 

(b)  On  winding  up  the  clock  it  lost  14  seconds. 


(<■)  Micrometer  3',008  before  Wire  IIL 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

Correction 

of 

of 

Instru- 

Clock. 

ment. 

«. 

« 

+    0,28 

-   9.04 

+    0,43 

-   9,11 

+    0,23 

-   9,13 

-  10,05 

-   9,14 

+    0,22 

-   9,17 

+    0,43 

-  9,17 

-21,85 

-  9,31 

+    0,09 

-   9,32 

+    0,28 

-   9,66 

+    0,28 

-   9,66 

+    0,43 

-  9,79 

+  21,85 

-10,12 

+    0,28 

-10,14 

+    0,28 

-10,14 

+    0,23 

-10,22 

-   0,67 

- 10,26 

+    0,11 

- 10,27 

-21,85 

-10,34 

+    0,13 

-  10,34 

+    0,13 

- 10,34 

+    0,09 

-  10,34 

+    0,28 

- 10,59 

+    0,28 

- 10,59 

+    0,38 

+    5,12 

+    0,37 

+    4,97 

+    0,55 

+    4,95 

+    0,52 

+    4,95 

+    0,45 

+    4,84 

+    0,27 

+    4,80 

+    0,34 

+    4,47 

+    0,46 

+    4,40 

+   0,46 

+    4,40 

+    0,46 

+    3,69 

+    0,46 

+    3,69 

+    0,21 

+    3,58 

+    0,47 

+    3,33 

+    0,47 

+    3,33 

+    0,37 

+    3,27 

+    0,60 

+    3,27 

+    0,52 

+    3,26 

+    0,51 

+    3,24 

+    0,41 

+    3,23 

+    0,43 

+    3,21 

+    0,42 

+    3,20 

+    0,40 

+    3,19 

+    0,45 

+    3,19 

Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


April  27 


(a) 


(*) 


Sun  2  Limb 

/3Tauri 

a  Orionis 

d  Ursac  Minor.  S.  P. 

Microm.' 

a.  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

a  UrsaeMin.  S.  P.-. 

Microm.- 

a,  Virginis 


April  28 


April  29 


(o) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

^  Geminorum---- 
a  Urs£E  Minoris- - 
Microm. 


(a) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Orionis 

a  Cygni  S.P. 

a  Hydra: 

a.  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 
a  Virginis — 


April  30 


Mav    4 


Sun  1  Limb- 
(d)  Sun  2  Limb- 


a  Orionis 

a  Canis  Minoris - 
Moon  1  Limb  — 

Mars  1  Limb 

/3  Leonis 

a  Virginis 

Venus  2  Limb-- 


May    5 
May    6 

May    7 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Canis  Majoris- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Canis  Minoris- 
/3  Geminorum- -- 
Mars  1  Limb  — 

7  Leonis 

g  Leonis 

Moon  1  Limb-- 

J  Leonis 

I'  Virginis 

^  Leonis 


24,9 
29,3 
55,6 


21,3 

50,8 


13,8 

1,1 

12,4 
51,0 


38,6 
44,2 

9,0 
18,5 
11,5 
34,8 

5,9 
30,5 
32,0 
27,2 

14,8 

26,1 

6,4 


48,6 
0,4 
56,5 
22,1 
12,2 


44,8 
14,8 

37,2 

48,6 

41,2 

7,4 
43,3 
17,6 

6,3 
59,6 
40,1 

28,8 
41,2 

20,0 
32,6 
20,0 

11,9 
25,1 

8,9 
37,9 
40,8 
20,2 
37,1 
24,5 
49,2 
16,4 

7,3 


2,5 
14,1 
10,0 
40,5 
25,8 
25,0 
28,5 
55,1 


28,2 

50,9 

2,7 

54,5 
20,5 
58,2 
32,1 
20,0 
13,2 
53,2 

42,6 
55,0 

33,9 
46,8 
33,8 

25,9 
39,1 
22,1 
52,9 
55,3 
34,2 
50,5 
38,5 
2,8 
30,0 
21,5 


52,3 

59,4 

22,4 

2,0 


48,2 
20,9 
34,5 


40,8 

28,5 
39,8 
21,4 
45,5 


16,2 
27,9 
23,4 
59,2 
39,0 
31,0 


11,5 
41,9 

4,8 
16,3 

8,0 
33,8 
13,2 
46,3 


26,5 
6,8 

56,3 


48,2 


47,8 

40,3 

52,8 

35,5 

8,2 

9,6 

48,5 

4,0 

52,7 

16,4 

43,4 

35,2 


6,0 
14,5 
35,8 
44,0 
52,5 

1,6 
36,0 
37,0 


54,2 

42,1 
53,5 
36,6 
52,5 
50,5 

29,7 
41,5 
36,9 
18,0 
52,6 
35,8 
34,5 
21,8 


55,2 

18,5 
29,9 

21,3 
47,0 

28,0 
0,8 


40,1 
20,2 


22,9 

1,8 

14,5 

1,9 

54,1 

6,9 

48,8 

23,3 

23,9 

2,9 

17,4 

6,3 

29,9 

56,8 

49,0 


19,6 
29,6 
49,2 


14,9 
51,1 


7,9 

55,8 

7,3 

51,6 


43,7 
55,3 
50,3 
36,5 
6,2 


37,8 


31,9 
43,9 

34,6 

0,4 

43,1 

15,2 


53,7 
33,6 


36,8 

15,9 
28,5 
15,7 

8,0 
20,8 

2,2 
38,5 
38,3 
16,8 
31,0 
20,2 
43,5 
10,2 

2,8 


17. 
15, 
46, 

26 

30 
35, 

0 

16 


52,28 
59,40 
22,40 

1,70 

48,16 
20,94 

33,96 

40,78 


19.28,46 
21  .  39,82 
35.21,40 

59  .  47,78 


23 
25 
46 
35 
19 

0 


,  16,14 
.  27,84 
23,42 
.  59,26 
.  39,16 

,  30,96 


12.  8,45 
12.11,37 
16.41,78 

27.  4,66 
29 .  16,28 


46, 
30, 
7, 
10, 
40, 
16. 
23. 


7,92 
3.3,82 
13,16 
46,40 
33,80 
26,62 

6,78 


45 .  56,43 

48.  8,94 

49 .  47,96 
52.  0,60 
37  .  47,84 


40,04 
52,94 
35,50 
8,16 
9,58 
48,52 
4,00 
52,44 
16,36 
36 .  43,36 
40.35,16 


2.17.43,52 
5.15.50,72 
5.46.13,50 

6 .  25  .  42,51 

7  .  30  .  39,21 
7.35.12,20 

13.    0.    2,80 

13.  16.31,55 

2.19.19,08 
2.21  .30,44 

0.59.59,51 

2.23.  6,28 
2.25.  17,98 
5.46.13,43 
8.35.48,33 
9.  19.29,00 

12.59.58,77 

13.  11  .53,24 
13.12.  1,16 
13.  16.31,53 

2 .  26  .  54,35 
2.29.    5,97 


•t 


7.30.39,16 

8.    7.18,66 

8.10.51,87 

1 1 .  40 .  39,09 

13.  16.31,69 

0.23.11,59 

2.46.    1,29 
2.48.  13,80 

2.49.52,11 
2.52.    4,75 


2.53 
2.55 


30 
35 

17 


10.10 
10.24 
10.53 
11.  15 
11.36 
1]  .40 


.  43,84 
.  56,74 
.39,14 
.  12,03 
.13,36 
.  52,27 
.  7,64 
.  55,98 
.  19,98 
.  46,95 
.  38,80 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 

(b)  Micrometer  3^008  before  Wire  III. 

(c)  Micrometer  3S008  after  Wire  IIL 


(<f)  After  the  observation  of  the  Sun  a  new  going  spring 
was  applied  to  the  clock,  to  prevent  its  stopping  when 
winding  up. 


(0 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


OsjECT  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Redaction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Cl.K-k. 


Apparent 

Right  Asc'ension 

Observed. 


May    7 


May    8 


iSCorvi 

a.  Ursae  Minor.  S.P.' 

(a) Microm.- 

a,  Virginis 

Mercury  2  Limb---' 


(a) 


May    9 


May  10 


(«) 


(«) 


(V) 


May  11 


May  12 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

i?Geminorum 

Mars  1  Limb 

a  Leonis 

Moon  1  Limb 

a  UrsBE  Minor.  S.P.' 

Microm.- 

Mercury  2  Limb  -  -  -  • 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Leonis 

/3  Leonis 

»i  Virginis 

iSCorvi 

Moon  1  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P. 
Microm.- 


a,  Ursae  Minor  S.P.-- 

Microm.-- 

t  Virginis 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Virginis 

Moon  1  Limb 

K  Virginis 

a  Bootis 

X  Virginis 

a'  Librae 

Venus  2  Limb 

a  Ursae  Minoris 

Microm.-- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Moon  1  Limb 

o'  Librae 

»'  Librae 

a  Persei  S.  P 

y  Librae 

a  Coronae  borealis- 
a  Serpentis 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Canis  Majoris-- 
a  Canis  Minoris  - 
/3Geminorum---- 
Mars  1  Limb 


13,0 


1,2 
45,3 

4,6 
17,8 
38,2 
49,3 

4,8 
31,8 


24,2 

58,4 

11,6 

5,4 

8,6 

59,9 

14,0 

2,0 


57,8 
.50,3 


3,4 

58,1 
39,1 
39,7 
44,4 
18,3 
50,3 


46,0 
0,0 
26,4 
19,0 
22,4 
52,6 


42,5 

41,8 
55,2 


12,1 
41,1 
26,2 


27,5 
22,0 
24,0 
14,8 

58,8 

18,8 
31,8 
53,4 
3,6 
18,4 


24,0 
26,5 
37,7 

12,2 
25,5 
19,0 


13,2 
28,5 
15,8 
27,0 
29,0 

26,5 
29,0 
11,2 


6,7 
16,8 
12,2 
52,8 
53,9 
57,9 
32,0 

3,8 


0,6 
13,6 
40,9 
32,5 
36,4 
13,0 

5,0 


55,9 

55,6 
9,3 
37,5 
25,5 
56,3 
40,3 


41,7 
27,0 


28,5 
12,4 

32,9 
4.5,5 
8,7 
17,9 
32,0 


56,2 
33,0 

29,5 
41,8 
26,0 

46,4 
59,8 
23,9 
32,3 

45,7 


28,0 

51,4 

26,0 
39,4 
32,7 


30,0 
5,2 

40,3 
53,1 
46,3 


26,6 
42,9 


39,9 
57,9 


33,0 


36,0 
30,0 


24,4 
16,9 


31,5 
37,8 


30,3 
26,0 
6,3 
8,0 
11,6 
45,8 
17,2 
36,5 


14,2 
28,0 
54,9 
46,5 
50,5 
33,3 
19,2 
42,6 
9,2 

9,4 
23,1 


38,8 
11,4 
54,5 


33,2 
33,8 
39,8 
19,6 
22,1 
25,2 
59,7 
30,6 
42,0 
39,5 

28,3 

41,9 

9,2 

0,3 

4,8 

53,6 

32,8 

57,5 

22,6 

23,3 

37,0 

5,6 

52,0 

26,4 

8,7 


10,6 


55,3 
39,5 

0,6 
13,9 
38,9 
46,6 
59,2 


18,3 

53,8 

7,2 
59,9 

4,0 
53,2 
11,6 
56,3 


51,2 
43,6 


57,3 


33,1 
36,4 

38,8 
13,4 
44,2 
46,0) 


42,2 
55,9 
23,3 
14,1 
18,7 
13,8 
46,4 


36,0 

37,6 

51,0 
19,5 
5,4 
41,7 
22,9 


25. 

0. 

16. 
18. 

57. 
59. 
35. 
19. 
59. 
47. 

0. 

25. 

1  . 
3. 

59. 
40. 
11  . 
25. 

42. 


41,80 

27,10 

28,32 
12,40 

32,66 

45,76 

8,62 

17,94 

,  32,02 

,  59,24 

.  27,93 

,  51,36 

.26,14 
39,36 

,  32,66 
36,30 
26,56 

.  42,98 

,  29,25 


0.31,00 


0 .  30,07 


1  , 

9 

9. 
16. 
38. 

4, 

8. 
10. 
41  . 
49 


24,48 
16,93 
19,95 
30,32 
25,92 
6,18 
8,02 
11,58 
45,84 
17,22 


59 .  37,88 

9 .  14,26 
1 1  .  27,88 
36 .  54,94 
41  .46,48 
2 .  50,56 
.  33,26 
.  19,00 
.  42,58 
.    9,24 


12. 
26. 
27. 
36, 


13.  9,54 
15.23,12 
37 .  51,63 
30 .  38,76 
35.11,38 
27  .  54,52 


•f    0,19 

-  26,93 

•4-    0,27 
+    0,43 

■+-  0,47 

+  0,47 

+  0,60 

+  0,52 

+  0,44 

+  0,39 

-26,93 

■f    0,43 


0,47 
0,47 
0,44 
0,45 
0,33 
0,19 
0,33 

-  26,93 


-  26,93 

+  0,29 
+  0,29 
0,29 
0,27 
0,29 
0,27 
0,50 
0,25 
0,23 
+    0,35 

+  26,93 


0,47 
0,47 
0,25 
0,23 
0,21 
0,98 
0,24 
0,58 
0,39 

0,40 
0,40 
0,28 
0,35 
0,47 
0,42 


3,17 

3,15 

3,14 
2,75 

2,73 
2,73 
2,60 
2,57 
2,54 
2,50 


+    2,48 
-f    2,22 


2,21 
2,21 
2,08 
2,03 
2,01 
2,00 
1,99 


+    1,98 


+    1,12 


1,12 
1,11 
1,11 
1,11 
1,09 
1,08 
1,08 
1,08 
1,06 
0,83 


+    0,83 


0,78 
0,78 
0,51 
0,51 
0,50 
0,50 
0,49 
0,49 
0,49 

0,01 
0,01 
0,13 
0,15 
0,15 
0,17 


12.25.45,16 

13.    0.    3,32 

13.16.31,73 
2.  18.  15,58 

2.57. 35,86 

2 .  59  .  48,96 
7.35.  11,82 
8.19.21,03 
9.59.35,00 

11.48.    2,13 

13.    0.    3,48 
2  .  25  .  54,01 

3.  1.28,82 
3.  3.42,04 
9.59.35,18 

1 1  .  40  .  38,78 


12. 
12, 
12. 


11  . 
25, 
42, 


13.    0 


28,90 
45,17 
31,57 

6,05 


13.    0.    4,26 

13.  1.25,89 
13.    9.18,33 

13.  9.21,35 
13.16.31,70 
13.38.27,30 

14.  4.  7,53 
14.  8.  9,60 
14.10.  12,91 
14.41  .47,13 

0.49.18,40 

1.0.    5,64 


3. 

3. 
14. 
14. 
15, 


9. 
11  , 
36, 
41  , 

2, 


15.12 
15.26 
15.27 
15.36 


15.51 
29,13 
55,70 
47,22 
51,27 
32,78 
19,73 
43,65 
10,12 


3.13.  9,95 
3.  15.23,53 
6.37.51,78 
7 .  30  .  38,96 
7.35.11,70 
8.27.54,77 


(o)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 


{b)  Micrometer  3',008  after  Wire  IIL 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Object  Observed. 


May  13 


May  14 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

aCanis  Minoris 

^  Geminorum 

Mars  1  Limb 

13  Leonis 

iSCorvi 

a  Cassiopeae  S.P.--- 
a  Ursae  Min.  S.P.- 
Microm. 


Wire. 


a  Ursae  Min.  S.  P-  •  • 

(b)  Microm.- 

a  Ursae  Minoris 

(c)  Microm.- 


May  15 


May  16 


May  21 


(rf) 


id) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Canis  Majoris 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

Mars  1  Limb 

a  Cassiopeae  S.  P. 

a  Ursae  Minor.  S.P.--- 

Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring 
Saturn  2  Limb  Ring 

a  Virginis 

a  Ursae  Minoris 

Microm.- 

Venus  2  Limb 


37,0 
50,9 
12,5 
41,8 
35,5 
11,8 
15,9 
24,0 
18,0 
40,5 


II. 


•51,1 
^  4,9 
25,8 
56,7 
49,8 
25,4 
30,3 
47,4 
23,0 
1,0 


46,0 


33,3 

47,1 
25,1 
13,0 
42,2 

45,8 
24,4 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 
/3  Leonis 


/3  Geminorum - 
Mars  I  Limb-- 
a.  Leonis 


(rf) 


a  Aurigae 

a.  Orionis 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

^Corvi 

a  Cassiopea;  S.P. 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-  - • 

Microm.  -  -  - 

Saturn  1  Limb  Ring-- 
Saturn  2  Limb  Ring-- 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Coronae  borealis 


1,5 


6,0 
46,0 
47,5 

47,2 
1,2 
39,0 
26,4 
57,4 
59,8 
47,8 

22,0 


6,0 


23,6 

29,7 
44,0 
12,8 


6,1 
9,5 

55,0 


17,0 
46,0 
21,5 

28,4 


48,8 


25,0 
18,9 


17,8 
19,4 
46,5 
49,0 
36,8 


57,9 
26,6 


20,3 
23,0 

14,0 

4,5 

51,1 


30,2 
1,2 
35,7 
52,0 
29,0 
32,0 
59,1 


0,2 
38,8 
33,8 


III. 


5,2 
19,0 
39,1 
11,9 

4,3 
39,4 
44,8 
11,2 


22,0 


IV. 


19,1 
33,1 
52,5 
26,9 
18,6 
53,0 
59,0 
34,7 


42,0 


33,0 
47,0 

5,7 
42,3 
32,7 

6,8 
1.3,2 
58,0 


;3,0 


Reduction 

to 
Wire  III. 


17. 
19. 
30, 
35, 
30, 
40, 
25, 
31  , 


5,08 
18,98 
39,12 
11,92 

4,18 
39,28 
44,64 
11,06 


0 .  25,40 


Instrument  Inverted. 


27,0 


1,2 
15,2 
52,8 
39,9 
12,7 
14,4 
11,4 
24,5 


27,0 
48,0 


15,1 

29,4 

6,5 

53,2 

27,8 
I  28,2 


28,3 


32,8 
50,5 


50,4 
57,9 


40,5 

13,4 
34,5 
36,6 

33,2 

18,0 


7,2 
43,5 
16,3 
50,1 
15,4 
34,5 


15,2 
14,4 
52,4 

48,8 


25,5 


44,5 
46,2 
55,0 
53,0 
3,8 


32,0 
7,0 


29,1 
43,4 

20,8 

6,7 

42,8 

42,6 


54,8 


26,0 
54,2 

28,5 
48,6 
50,4 

52,2 
31,4 
22,4 


57,0 
31,4 
4,5 
39,2 
37,0 
36,0 
25,4 


28,7 
6,4 
3,7 


17,2 


40,2 
8,0 

43,8 

2,8 
4,0 

11,2 
44,6 


0 .  23,53 

59 .  49,04 


21  , 

23 

37, 

30, 

35, 

32, 

31  . 


1,18 
15,26 
52,84 
39,84 
12,58 
14,16 
11,39 


38,5 
10,3 
46,4 
19,0 
2,8 


41,9 
4.3,0 
20,0 
18,6 


0 .  24,00 

8  .  28,20 

8.31,15 

16.32,85 

59 .  50,80 

6 .  50,36 

24  .  57,86 
27.  12,02 
40  .  40,42 

35  .  13,47 

36  .  34,46 
59 .  36,70 

4.33,12 
46 .  17,93 
24.    6,75 
7,15 
43,60 
16,26 
50,16 
15,56 


24 
30 
35 
25 
31 


0 .  33,70 


7, 

7, 

8, 

41  , 

27, 


12,25 
15,30 
14,50 
52,52 

48,76 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


0,41 
0,41 
0,35 
0,47 
0,42 
0,39 
0,28 
-   0,85 

-18,56 


- 17,47 
+  17,47 

-  0,10 

-  0,10 

-  0,61 

-  0,28 
+  0,05 

-  0,07 

-  0,59 

-17,47 

-  0,42 

-  0,42 

-  0,52 

+  17,47 

-  0,28 


Correction 

of 

Clock, 




0,09 

- 

0,09 

— 

0,14 

+ 

0,05 

- 

0,07 

- 

0,18 

+ 

0,35 

- 

0,25 

+ 

0,10 

+ 

0,10 

- 

0,28 

+ 

0,05 

- 

0,74 

- 

0,59 

- 

17,46 

— 

0,42 

- 

0,42 

— 

0,07 

- 

0,60 

+ 

0,04 

0,45 
0,45 
0,52 
0,53 
0,53 
0,.59 
0,60 
0,60 

0,61 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


3, 
3, 

7. 

7. 

8. 
11  . 
12. 
12. 


17, 
19, 
30, 
35. 
30, 
40. 
25. 
31  , 


13.    0 


5,04 
18,94 
38,95 
11,86 

4,07 
39,08 
44,32 

9,61 

6,23  t 


0,33 

13 

0 

.    5,73  t 

0,55 

1 

.    0 

.    5,96 

0,59 

3 

.21 

0,49 

0,59 

3 

.23 

.  14,57 

0,65 

6 

.37 

.51,58 

0,67 

7 

.30 

.  38,89 

0,67 

7 

35 

.11,96 

0,69 

8 

32 

.  13,40 

0,77 

12 

31 

10,03 

0,78 

13 

0 

.    5,75 

0,78 

13 

8 

27,00 

0,78 

13 

8 

.  29,95 

0,78 

13 

16 

31,55 

1,03 

1 

0 

.    7,24 

1,03 

1 

6 

49,05 

1,08 

3 

24 

56,69 

1,08 
1,25 

3 

27 

10,85 

1,69 

7. 

35 

11,83 

1,72 

8. 

36. 

32,67 

1,75 

9 

59 

34,77 

4,41 

5. 

4. 

29,06 1 

4,43 

5. 

46. 

13,25 

4,47 

7. 

24. 

2,38 

4,47 

7. 

24. 

2,78- 

4,47 

7. 

30. 

38,85 
11,84  ■ 

4,47 

35. 

4,77 

12. 

25. 

44,65 

4,77 

12. 

31. 

10,20 

4,78 

13. 

0. 

11,46 

4,79 

13. 

7 

7,04 

4,79 

13. 

7 

10,09 

4,81 

14. 

8. 

9,62 

4,82 

14. 

41 

47,10 

4,84 

15. 

27. 

4.3,96 

(a)  Micrometer  ll'-,0075,   10',0075,  9',0075,  8',0075, 

7',0075  before  Wire  III. 
(6)   Micrometer    7%0075,    8',0075,   9',0075,    10',0075 

1U,0075  after  Wire  IIL 


(c)  Micrometer  3',0075  before  Wire  III. 

(<f)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  III. 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1 835. 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Cloclt. 


Apparent 

Right  Ascension 

Obser\'ed. 


May  21 


May  22 


a,  Serpentis 

a  Scorpii 

a  Aurigac  S.  P.' 
Pallas 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

j3  Leonis 

iSCorvi 

a  Cassiopeae  S.  P.  •  •  • 
a  Ursae  Minor.  S.P.- 

Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring' 
Saturn  2  Limb  Ring' 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Persei  S.P. 

a.  Scorpii 

a  Aurigac  S.P. 

Pallas 

Ceres 


May  23 


May  26 


May  27 


S  Leonis 

jSCorvi 

a  Cassiopeae  S.  P.  — 
a  UrsaeMinor.  S.P.-- 

(a)  Microm.  ■  ■ 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Persei  S.P. 

a,  Scorpii 

a  Aurigae  S.P. 

Pallas 


(«) 


a  Cassiopeae  S.P. 

a  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Microm.- • 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a.  Virginis 

a  Bootis 

a  Persei  S.P. 

a  Coronae  borealis-  -  -  - 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mars  1  Limb 

/3  Leonis 

a  Cassiopeae  S.  P.  -  -  -  - 
a  Ursas  Minor.  S.  P.  •  - 

(a)  Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 


48,4 
55,6 
56,3 
56,2 

22,7 
37,9 
17,0 
21,9 

28,9 


36,0 


10,7 
47,1 
25,5 
58,0 
56,6 
56,2 
10,5 
36,9 

17,7 
22,5 
29,5 


29,8 
11,1 
47,7 
26,5 
58,5 
57,0 
57,3 


32,4 


4,1 
13,4 
50,1 

1,3 
22,6 

34,8 
50,9 
12,3 
20,3 
32,8 


53,0 


2,0 
10,3 
15,5 
10,6 

36,8 
51,9 
30,4 
36,4 
52,5 
30,5 
32,5 


52,4 

24,1 

1,2 

39,3 

18,0 
11,6 
15,5 
24,8 
51,2 

31,3 
36,8 
53,4 
26,0 
31,5 
39,5 


24,5 
2,0 
39,9 
18,7 
11,8 
16,3 


56,0 
37,5 
39,5 
14,5 


26,8 

4,3 

21,3 

37,8 

49,2 
5,2 
26,2 
34,1 
56,2 
37,5 
39,5 


9,1 


15,4 
25,3 
34,5 
25,3 

51,0 
6,3 
44,3 
50,8 
16,0 
34,0 


2,8 


37,5 
15,3 
53,2 
38,5 
26,2 
34,6 
39,4 
5,3 

45,2 
51,3 
17,0 
33,0 


56,3 
38,0 
16,0 
53,9 
38,9 
26,9 
35,4 


19,3 
40,5 


30,8 
40,3 
18,4 
41,6 
52,3 

3,5 
19,6 
40,4 
47,9 
19,8 
40,5 


19,5 


28,7 
40,1 
53,5 
39,5 

5,2 
20,6 
58,2 

5,2 
39,6 
37,5 
35,5 


18,9 
51,2 
29,3 
6,9 
58,8 
41,0 
53,5 
54,2 
19,8 

58,9 
5,7 
40,3 
37,5 
34,0 
6,4 


51,6 
30,0 

7,7 
59,4 
41,5 
54,5 

8,8 

42,8 
44,0 
42,5 
41,2 


53,8 

32,4 

2,0 

7,6 

17,8 
33,8 
54,4 
1,8 
43,4 
43.0 
41,5 


35,9 


42,0 

54,8 
12,7 
54,0 

19,4 
34,6 
12,0 
19,5 
3,2 


i 


29,4' 


4,8 
43,5 
20,9 
19,0 
55,6 
12,5 

8,7 
34,0 

12,8 

20,0 

3,8 


22,8 
5,3 
44,0 
21,4 
19,8 
56,1 
13,6 
23,4 

6,3 


57,4 
7,3 
46,3 
22,8 
22,5 

32,0 

48,2 
8,6 

15,6 
6,9 


46,3 


36.  15,30 

19.25,26 

4  .  34,50 

19.25,12 

52.51,02 
55  .  6,26 
40  .  44,38 
25  .  50,76 
31  .  16,04 

0  .  34,00 

7.    2,73 

7.  5,65 
16 .  37,66 

8.15,28 
41 .  53,16 
12.38,46 
19 .  26,20 

4 .  34,46 
18.39,52 
31  .    5,44 

40.4.5,18 
25.51,26 
31  .  16,80 

0  .  32,40 


6 

6 

16 

8 

41 

12 


52,95 
56,30 
.38,10 
15,94 
53,88 
39,06 

19 .  26,66 
4 .  35,42 

17.54,17 

31  .  19,36 

0 .  40,80 

6 .  27,85 

6 .  30,77 

16.40,32 

8.  18,30 

12.41,80 

27 .  52,56 

13.  3,46 
15  .  19,54 
0 .  40,38 
40  .  47,94 
31  .  19,82 

0 .  40,40 

6  .  19,60 
6 .  22,50 


-  0,27 

-  0,81 

-  0,35 

-  0,01 

-  0,07 

-  0,07 

-  0,14 

-  0,74 

-  0,59 

-17,46 

-  0,42 

-  0,42 

-  0,52 

-  0,07 

-  0,60 

-  0,42 

-  0,81 

-  0,35 

-  0,01 

-  0,72 

-  0,14 

-  0,74 

-  0,59 

- 17,46 

-  0,42 

-  0,42 

-  0,52 

-  0,07 

-  0,60 

-  0,42 

-  0,81 

-  0,35 

-  0,01 

-  0,59 
-17,46 

-  0,42 

-  0,42 

-  0,52 

-  0,07 

-  0,42 
+  0,04 

-  0,06 

-  0,06 

-  0,10 

-  0,14 

-  0,59 

-17,46 

-  0,42 

-  0,42 


4,85 
4,87 
4,89 
4,89 

5,17 
5,17 
5,37 
5,39 
5,40 

5,41 

5,41 
5,41 
5,41 
5,44 
5,45 
5,47 
5,50 
5,52 
5,52 
5,53 

6,03 
6,05 
6,06 

6,07 

6,07 
6,07 
6,07 
6,11 
6,12 
6,14 
6,18 
6,20 
6,21 

8,43 
8,45 

8,45 

8,45 
8,46 
8,48 
8,51 
8,52 

8,80 
8,80 
8,90 
8,96 
8,98 

8,99 

8,99 
8,99 


h.       m.  $. 

15.36.  10,18 
16.19.19,58 
17.  4.29,26 
17.  19.20,22 


3.52. 

3.55' 
1 1  . 40  . 
12.25, 
12.31 , 


45,78 
1,02 
38,87 
44,63 
10,05 


13.    0.  11,13 


13.    6, 

13.  6. 
13. 16, 

14.  8, 
14.41 , 
15.12, 
16.19. 
17.  4. 
17.  18, 
17.30, 


56,90 
59,82 
31,73 
9,77 
47,11 
.32,57 
19,89 
28,59 
33,99 
59,19 


11.  40.. 39,01 
12.25.44,47 
12.31  .10,15 


13.    0' 

13.    6 
13.    6. 
13. 16' 


14, 
14. 
15, 
16, 
17, 
17' 


8 
41 
12 
19 

4 
17 


8,87 

46,46 
49,81 
31,51 
9,76 
47,16 
32,50 
19,67 
28,87 
47,95 


12.31  .  10,34 
13.    0.14,89 


13.    6.18,98 
13.    6.21,90 

13.  16.31,34 

14.  8.    9,75 

15.  12.32,87 
15.27.44,08 

4.  12.54,60 

4.15.  10,68 

9.    0.31,38 

1 1  .  40  .  38,84 

12.31.  10,25 

13.    0.13,95 

13.    6.10,19 
13.   6.  13,09 


(o)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock 


Apparent 

Ri^lit  Ascension 

Observed. 


May 


May  28 


May  29 


(«) 


May  30 


June   4 


a  Virginis 

a  Bootis 

aP'  Librae 

aPersei  S.  P.-- 
a  Aurigae  S.  P. 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mercury  1  Limb  •  • 

/3  Geminorum 

a  CoronsE  borealis  ■ 

a  Serpentis 

Pallas 

Ceres 


a.  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

Mars  1  Limb 

a  Cassiopeac  S.  P. — 
a  Ursae  Minor.  S.P. •■ 

Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Virginis 

a^  Librae 

a  Persei  S.  P. 

a  Aurigse  S.  P. 

Pallas 

Ceres 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Mercury  1  Limb 

a  Canis  Minoris 

Mars  1  Limb 

a  Leonis 

X  Leonis 

1  Leonis 

Moon  1  Limb 

^  Virginis 

«  Virginis 

iSCorvi-- 

a  Cassiopeac  S.  P. 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-- 

(J>)  Microm.- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a'  Librae 

a  Persei  S.P. 

a  Corona;  borealis — 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.P. 

Pallas 

Ceres 


13,8 

50,8 

29,4 

1,6 

0,2 

38,7 
54,9 


51,0 
2.3,9 
53,8 
24,9 
36,6 

22,3 
51,5 
37,2 
34,1 


40,8 
15,1 
30,6 
2,8 
1,3 
35,7 
43,8 

48,0 
4,3 

12,7 
26,0 
54,5 
21,4 
17,5 
6,4 
42,3 
54,1 
36,0 
31,1 
38,0 


0,8 


34,4 
6,8 

28,3 
5,3 
5,2 

33,7 


27,4 
4,8 
43,0 
21,9 
19,0 

53,2 
9,2 


5,9 
38,8 

7,0 
39,8 
51,0 

35,5 
6,8 
51,2 
57,8 
38,0 
40,0 
51,4 


28,8 
44,4 
23,3 
20,1 
50,2 
58,0 

2,3 

18,8 

27,4 
39,3 

8,4 
35,0 
31,0 
20,2 
56,0 

7,6 
49,4 
44,4 

1,8 
49,0 
52,0 


16,9 
48,1 
27,3 
43,2 
20,1 
24,0 
48,4 


40,9 
19,0 
56,8 
42,1 
38,5 

7,5 
23,5 

0,9 
21,2 
53,9 
20,3 
54,2 

5,5 

49,0 
21,9 
5,2 
21,2 
43,0 


7,4 
42,0 
58,2 
43,5 
39,5 

4,8 
12,3 

16,5 
32,9 

41,9 
52,7 
22,4 
48,6 
44,3 
33,5 

9,8 
20,3 

2,8 
58,8 
25,3 
53,0 


27,5 


1,8 
47,6 
58,2 
35,0 
43,2 

3,1 


54,4 
33,2 

10,6 

2,6 

57,4 

21,8 
37,8 
1.5,5 
36,2 

8,8 
33,7 

9,0 
19,8 

2,4 
36,8 
19,1 
44,8 
45,5 
43,5 
17,9 


55,5 
11,8 
4,0 
58,5 
19,6 
26,6 

30,8 
47,3 

56,8 
6,0 
36,3 
2,4 
57,6 
47,2 
23,5 
33,0 
16,3 
13,0 
49,1 
58,5 


June   5 


Sun  1  Limb- 


25,5 


39,8 


54,2 


43,3 

15,8 
8,1 
13,0 
49,8 
2,4 
17,8 
54,4 

8,7 


8,0 
47,2 
24,5 
23,1 
16,2 

36,2 
52,2 
30,3 
51,4 
24,0 
47,2 
23,8 
.34,1 

15,8 
52,0 
33,2 

8,2 


34,3 

9,2 
25,9 
24,2 
17,5 
34,0 
41,0 

45,4 
1,8 

11,8 
19,4 
50,2 
16,0 
11,2 
0,8 
37,4 
47,0 
29,7 
27,7 
12,4 


53,9 


29,5 
28,2 
27,9 
4,5 
21,7 
32,3 


16 .  40,90 

8.19,00 

41.56,86 

12.42,26 

4  .  38,26 


17 
19 
12 
35 
27 
36 
13 
26 


.  7,48 
.  2.3,52 
.  0,84 
.21,14 
.  53,88 
,  20,40 
.54,34 
.    5,40 


30 .  49.00 
35  .21,80 

5.  .5,18 
31  .21,22 

0 .  42,00 

6.  4,65 
6.    7,50 

16.42,12 
41  .  58,18 

12 .  43,56 
4  .  39,38 

13.  4,86 
25.  12,34 

25  .  16,60 
27  .  33,02 


9 
30 
18 
59 
56 
15 
27 
42 
57 
25 
31 


5 

5 

42 

12 

27 

19 

4 

8 

19 


,42,12 
,  52,68 
,  22,36 
.  48,68 
,  44,32 
.  .33,62 
.  9,80 
.  20,40 
,  2,84 
,  59,00 
,  25,32 

.53,45 

.  27,40 
,30,10 
,  1,92 
,  47,60 
,58,12 
,  34,94 
.  43,30 
.  3,06 
.  40,06 


23,1 


49 .  54,26 


0,52 
0,07 
0,60 
0,42 
0,35 

0,06 
0,06 
0,01 
0,05 
0,04 
0,27 
0,00 
0,73 

0,28 
0,05 
0,10 
0,59 

17,46 

0,42 
0,42 
0,52 
0,60 
0,42 
0,35 
0,01 
0,73 


-  0,05 

-  0,05 

+  0,03 

-  0,.30 

-  0,11 

-  0,19 

-  0,26 

-  0,21 

-  0,27 

-  0,36 

-  0,24 

-  0,84 
+  0,73 

-21,10 

-  0,47 

-  0,47 

-  0,68 

-  0,53 
+  0,06 

-  0,92 

-  0,43 
+  0,03 

-  0,84 

-  0,03 


-  9,00 

-  9,03 

-  9,04 

-  9,06 

-  9,12 

-  9,50 

-  9,50 

-  9,  .53 

-  9,61 

-  9,82 

-  9,83 

-  9,85 

-  9,85 

-  10,04 
-10,04 
-10,06 
-10,13 

-10,14 

-10,14 
-10,14 
-10,15 
-10,18 

-  10,20 
-10,25 
-10,25 
- 1 0,26 

-10,55 
-10,55 

-13,79 
-13,83 
-13,87 
-13,89 
-13,92 
-13,92 
-13,93 
-13,94 

-  13,95 
-13,95 
-13,95 

-  13,96 

-13,96 

-  13,96 
-13,99 
- 14.00 
-14,01 

-  14,02 
-14,04 
-14,04 
-14,04 

-  14,25 


13.  16. 

14.  8. 
14.41 , 

15.  12. 
17.    4. 


16, 

19. 
11  . 
35 

27. 
36. 
13. 
25. 


31,38 
9,90 
47,22 
32,78 
28,79 

57,92 
13,96 
51,30 
11, .58 
44,10 
10,30 
44,49 
54,82 


7  .  30  .  38,68 

7.35.11,81 

9.    4.55,02 

12.31  .10,50 

13.    0.14,40 


13. 
13. 
13. 
14. 
15. 
17. 
17. 
17. 

4 
4 


5  .  54,09 

5 .  56,94 

16.31,45 

41  .47,40 

32,94 

28,78 

54,62 

1,.35 


25  .    6,00 
27  .  22,42 


6.    9 
7.30. 
9.18, 
9.59, 

10.56. 

11.  15. 


28,36 
38,55 
8,38 
34,60 
30,14 
19,49 
55,60 
6,10 
56  .  48,65 
25  .  44,21 
31  .  10,64 


26 
42 


13.  5.12,97 
13.  5.  15,67 
14.41.  47,35 
15.  12.33,07 


15. 
16. 
17. 
17. 
17. 


,44,17 
,  20,00 
.  28,83 
.  49,05 
.25,18 


4 .  49 .  39,98 


(a)  Micrometer  .3',008  before  and  after  Wire  IIL 


(6)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


June 


June    G 


June    7 


June    8 


June    9 


June  10 


Object  Observed. 


Sun  2  Limb- 
a  Leonis 


Mercury  1  Limb  • 
a  Leonis 


a  Urssc  Minor.  S. P.-  ■ 

(o)  Microm.-  ■ 

Saturn  1  Limb  King- 
Saturn  2  Limb  Ring- 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mercury  1  Limb 

/3  Leonis 

a  Cassiopeac  S.  P. 

a  Ursffi  Minor.  S.P.-- 

Microm.-- 

Saturn  1  Limb  Ring- 
Saturn  2  Limb  Ring- 

a  Virginia 

a  Bootis 

a^  Librae 

|2  Librae 

Moon  1  Limb 

a  Coronac  borealis — 

D  Librae 

6  Libra 

Pallas 

Ceres 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mercury  1  Limb  •  • 

a  Virginia 

a  Bootis 

a''  Librae 

a  Persei  S.  P. 

a  Coronae  borealis - 

n  Librae 

6  Librae 

Moon  1  Limb 

a  Scorpii 

<t)  Ophiuclii 

II  Ophiuchi 

Pallas 

Ceres 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Leonis 

a  Bootis 

a  Coronx  borealis  ■ 

a  Serpentis 

II  Ophiuchi 

Moon  2  Limb 

i<i'  Sagittarii 


Wire. 


42,4 
21,9 

59,5 
22,4 


49,3 

48,6 

6,0 

54,8 

27,8 
40,9 


42,6 


21,3 

57,6 
36,4 
41,0 
27,6 
30,8 
39,4 
17,8 
10,6 
22,0 

57,2 
14,8 
32,9 
22,6 
59,0 
37,8 
10,6 
31,9 
40,6 
19,0 
9,0 
9,0 
13,9 
48,2 
20,8 


7,6 
24,9 
27,3 

1,8 
34,8 

4,7 
51,0 

2,6 
49,1 


n. 


56,9 
35,4 

14,2 
36,0 

54,0 
56,5 
59,8 


3,0 
20,4 

9,6 
41,6 

4,3 
56,5 
58,5 


58,6 
34,8 
12,0 
50,4 
54,5 
41,8 
45,6 
53,1 
31,4 
25,4 
36,2 

11,5 
29,1 
47,5 
36,0 
12,7 
51,2 
31,0 
46,8 
54,4 
32,9 
23,8 
23,9 
27,8 
2,1 
35,5 
39,6 

21,9 
39,4 
41,0 
15,8 
49,9 
17,9 

4,9 
17,8 

3,1 


IIL 


11,4 
49,1 

29,0 
49,6 

58,0 


16,0 

17,5 
34,9 
24,5 
55,4 
27,9 
1,0 


9,3 


48,3 

26,2 

4,3 

7,8 

55,8 

0,8 

6,8 

45,2 

40,0 

50,5 

26,3 
43,5 

2,3 
49,5 
26,8 

5,0 
51,3 

1,9 

8,3 
46,6 
38,4 
38,8 
42,4 
15,6 
50,2 
53,9 

36,5 
53,8 
54,6 
29,9 
4,8 
31,3 
18,6 
32,9 
17,4 


IV. 


25,8 

2,8 

43,7 
3,2 

1,5 

26,4 


31,9 
49,4 
39,4 

9,1 
51,6 

3,5 


25,3 
1,8 
40,2 
18,0 
21,6 
10,1 
15,7 
20,5 
59,0 
54,6 
5,0 

40,4 
57,8 
17,0 

3,0 
41,2 
18,8 
11,4 
17,0 
22,0 

0,6 
53,4 
53,6 
56,7 
29,5 

5,0 

8,2 

50,8 
8,3 
8,2 
44,0 
19,7 
44,5 
32,3 
48,0 
31,6 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
iiieut. 


40,2 
16,4 

58,8 
16,8 


42,3 

46,4 
3,9 
54,0 
22,9 
15,0 


35,8 


15,2 
54,2 
31,8 
35,2 
24,1 
30,7 
34,4 
12,8 
9,2 
19,4 

55,2 
12,2 
31,6 
16,5 
55,2 
32,5 
31,8 
31,8 
3.5,8 
14,4 
7,8 
8,5 
11,0 
43,4 
19,8 
22,8 

5,3 
22,8 
21,8 
58,2 
34,6 
58,0 
46,0 

3,2 
46,0 


52.11,34 
59.49,12 

24  .  29,04 
59 .  49,60 

0 .  57,82 

5. 
5. 


2, 

4, 

38. 

40, 

31. 


13,10 
15,87 

17,48 
34,92 
24,46 
55,36 
27,94 


1  .    0,20 


5. 

5, 

16. 

8, 
42, 
48. 

6. 
28. 
35. 
44. 

4. 
15. 


9,23 
11,95 

48,28 

26,04 

4,18 

8,02 

55,88 

0,72 

6,84 

45,24 

39,96 

50,62 


6.26,12 

8 .  43,48 

45.    2,26 

16 .  49,52 

8 .  26,98 


42 
12 
28 
35 
44 
9 


5,06 

51,22 

1,88 

8,22 

46,70 

38,48 

19 .  38,76 

22 .  42,36 

1  .  15,76 

3 .  50,26 

14  .  53,94 

10 .  36,42 

12.53,84 

59 .  54,58 

8 .  29,94 


28, 
36. 

1  . 
18. 

4. 


4,76 
31,28 
18,56 
32,90 
17,44 


Correction 

of 

Clock. 


-  0,03 

-  0,19 

+  0,02 

-  0,19 

-21,10 

-  0,47 

-  0,47 

-  0,02 

-  0,02 
+  0,02 

-  0,14 

-  0,73 

-21,10 

-  0,47 

-  0,47 

-  0,59 

-  0,07 

-  0,68 

-  0,60 

-  0,72 
+  0,06 

-  0,68 

-  0,69 
+  0,03 

-  0,84 

-  0,02 

-  0,02 
+  0,02 

-  0,59 

-  0,07 

-  0,68 

-  0,53 
+  0,06 

-  0,68 

-  0,69 

-  0,84 

-  0,92 

-  0,82 

-  0,68 
+  0,03 

-  0,84 

-  0,02 

-  0,02 

-  0,19 

-  0,07 
-f  0,06 

-  0,29 

-  0,68 

-  0,92 

-  0,82 


- 14,25 
- 14,35 

-  14,77 
- 14,84 

-15,67 

-15,67 
- 15,67 

-16,16 
-16,16 
-16,21 
- 16,36 
- 16,39 

-16,41 

-16,41 
-16,41 
-16,41 
- 16,44 
- 16,47 
- 16,47 
- 16,49 
-16,50 
-16,.50 

-  16,51 

-  16,57 

-  16,58 

-17,09 
-17,09 
-17,16 
- 17,44 
-17,48 
-17,52 
- 17,.56 
-17,59 
-17,60 
-17,61 
- 17,64 
-17,66 
-17,67 
-17,72 
-17,73 
-17,74 

- 19,36 
-19,36 
- 19,96 
-20,49 

-  20,68 

-  20,69 
-20,88 

-  20,93 
-21,04 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


4.51  .57,06 


6.24.14,29 


13. 
13. 


4 .  56,96 
4  .  59,73 


5.    2. 

5.    4. 

6.38. 
11.40, 
12.31 . 


1,30 
18,74 

8,27 
38,86 
10,82 


13.    4. 

13.  4. 
13.16, 

14.  8. 
14.41  , 
14.47, 

15.  6. 
15.27, 
15.34. 
15.44, 
17.  4. 
17.  15, 


6, 

8, 
44 


13.16 

14.  8 
14.41 

15.  12 
15.27 
15.34 
15.44 

16.  9 
16.19 
16.22 


17. 
17. 


17.  14 

5.  10, 

5.  12. 

9.59 

11.    8, 

15.27. 

15  .  36 . 

17.  0. 
17.18. 

18.  3. 


52,35 
55,07 
31,28 
9,53 
47,03 
50,95 
38,67 
44,28 
49,66 
28,04 
23,42 
33,20 

9,01 
26,37 
45,12 
31,49 

9,43 
46,86 
33,13 
44,35 
49,94 
28,40 
20,00 
20,18 
23,87 
57,36 
32,56 
35,36 

17,04 
34,46 
34,43 
9,38 
44,14 
10,30 
57,00 
11,05 
55,58 


(a)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


HI. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascen.sion 

Observed. 


June  1 1 


June  12 


June  13 


(«) 


Sun  1  Limb 

Mars  1  Limb 

a.  Leonis 

a  Ursae  Minor.  S.  P. 

Microm. 

a  Virginis 


a  Cassiopea:  S.  P.  •  • 
a  Ursae  Minor.  S.P. 

{b)  Microm.- 

a  Virginis 

a  Bootis 


June  15 


(b) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mercury  1  Limb 

a  Leonis 

/3  Leonis 

a  Ursse  MinorisS.P- 

Microm.- ■ 

a  Bootis 

a^  Librae 

aPerseiS.P. 

a  Scorpii 

Pallas 

Ctres 


C'^) 


(d) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

yS  Geminorum 

a  Ursae  Minor.  S.P. 
Microm. 


June  17 


June  18 


a  Ursae  Minor.  S.P.' 

Microm.- 

a^  Librae 

a,  Persei  S.  P. 

a  Coronae  borealis--- 

a  Serpentis 

Pallas 


(e)  a  Ursae  Minor.  S.  P.- 
(a)  Microm- 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

Pallas 


a,  Cassiopeae  S.  P.  •  • 
a  Ursae  Minor.  S.  P. 

(a)  Microm. 

a  Bootis 

a  Coronae  borealis  •  • 
a  Serpentis 


19,5 

32,8 
30,8 


28,9 
51,4 


31,7 

8,0 

41,4 
59,3 
53,3 
35,8 
39,9 
6,5 


10,1 
48,8 
22,0 
20,2 
9,1 
42,7 

3,8 
21,7 
1.3,5 
13,0 
57,0 


33,7 

46,6 
44,3 
8,0 
10,0 
42,2 

15,0 
12,0 
14,0 
45,1 
22,0 

5,9 
13,8 

8,0 
49,4 
53,4 
11,5 
13,0 
24,1 

2,8 


35,0 

23,8 
56,9 

18,3 
36,1 

28,8 
15,0 
16,0 


46,5 
52,6 
26,7 
46,1 
16,2 


49,0 


5,3 

41,9 
20,3 
22,8 

24,5 


40,8 
13,2 
42,4 


6,0 

6,3 

47,0 

1,3 

29,7 

47,9 

53,0 
55,5 
18,8 
55,9 
34,0 
37,6 

48,1 
53,0 
54,0 

54,8 
28,2 
55,8 


47,9 

0,4 

58,0 

12,5 


2,3 
14,2 
11,7 
16,5 


16,8 
28,1 
25,3 


55,8 

38,3 
16,5 


58,6 
36,2 

10,6 
28,2 
22,8 
3,0 
7,4 
15,5 


38,2 
16,5 


50,0 

38,5 
11,4 

32,5 

50,5 
43,8 


37,0 


1,8 
20,5 
18,0 
12,0 
50,4 

24,9 
42,8 
37,2 
16,6 
21,3 
18,5 
16,0 
52,5 
30,1 


25,4 


4,5 
53,4 

25,8 

47,3 
5,3 

58,9 


57,0 


25,6 
4,6 

39,5 
57,3 
51,5 
30,3 
35,1 
22, 5  ( 

i 

6,7 
43,8 
43,5 
19,3 
8,2 
40,2 

1,6 
19,6 
14,2 


14  .  48,04 
34.  0,42 
59 .  58,02 

1  .  12,08 

16.55,80 

31  .38,38 

1  .  16,20 

16.58,60 
8  .  36,24 


23, 
25. 

9. 

0. 
41  . 


10,46 

28,28 

22,56 

3,02 

7,42 


1  .  14,79 

8 .  38,32 
42.16,40 
13.  2,75 
19.49,80 

0  .  38,60 
11.11,40 

31  .  32,70 
33  .  50,64 
35 .  43,84 

1  .  19,22 


Instrument  Inverted. 


20,2 

7,5 

16,2 

43,0 

2,6 

57,5 


28,0 


32,3 
10,0 
47,9 
52,3 

11,9 
56,5 


9,1 
43,1 


34,0 

27,8 
31,1 
56,2 
17,4 

0,0 


47,8 
48,2 
46,0 
9,8 
32,0 


45,8 

23,9 

1,9 

7,0 

35,5 
2,0 


23,0 

57,8 


59,4 
38,1 
15,8 
21,8 

59,3 


37,0 
13,2 


1  .  24,40 


42 
13 

28 


20,18 
7,44 

16,J4 
36  .  42,98 
59.    2,62 


0 .  56,66 

16 .  32,32 

8.  9,96 
41  .47,98 
56 .  52,30 

31  .  11,86 

0 .  56,70 

8.  8,94 
27.43,10 
36.    9,16 


-  0,02 

-  0,02 

-  0,19 

-21,10 

-  0,59 

-  0,73 
-21,10 

-  0,59 

-  0,07 

-  0,02 

-  0,02 
0,00 

-  0,19 

-  0,14 

-21,10 

-  0,07 

-  0,68 

-  0,53 

-  0,92 
+    0,03 

-  0,85 

-  0,02 

-  0,02 
+    0,08 

-21,10 


■26,19 

0,25 
■  0,96 
0,58 
0,39 
0,57 


-26,19 

+  0,28 

+  0,49 

+  0,25 

+  0,57 

-    1,17 

-26,19 

+  0,49 
+  0,58 
+    0,39 


-22,59 
-23,19 
-  23,26 

■23,64 

■23,67 

-  26,40 

-  26,46 

-26,49 
-26,57 

-27,91 
-27,91 

-  28,06 
-28,31 

-  28,45 

-28,57 

-  28,67 
-28,72 
-28,76 

-  28,86 

-  28,92 
-28,93 

-  32,06 

-  32,06 

-  32,24 

-  32,70 


-  32,84 

-  32,98 

-  33,03 
-33,05 

-  33,06 
-33,18 


1,08 

1,07 
1,03 
1,00 
0,90 


+  0,01 

+  0,04 

+  0,09 

+  0,16 

-I-  0,16 


A.       ffl.  t. 

5.  14.25,43 
9.33.37,21 
9.59.34,57 


13.16.31,54 
12.31  .  11,25 


16, 


31,52 
9,60 


5  .  22  .  42,  .53 
5.25.  0,35 
7.8.  54,50 
9  .  59  .  34,52 
11.40.38,83 


14, 
14, 
15. 
16, 
17. 
17. 


8.  9,58 
41  .47,00 
12.33,46 
19.20,02 

0.  9,71 
10.41,62 


5.31.    0,62 
5.33.18,56 


t 


14.41  .47,45 
15.  12.33,45 
15.27.43,67 
15.36.10,31 
16.58.30,01 


,  16.31,53 

8.    9,42 

41.47,23 

56.51,97 


12,31  .10,70 


14.  8.  9,52 
15.27.43,84 
15.36.    9,71 


(a)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 

(6)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  III. 

(c)  Micrometer  lO^OOl,  9',001, 8',001, 7'',001  before  Wire  III. 


{d)  Micrometer  7',001,  S^OOl  after  Wire  III. 
(e)  The  clock  appearing  to  be  over  compensated,  a  quan- 
tity of  mercury  was  taken  out  of  the  jar. 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


June  19 


June  20 


June  22 


June  23 


Object  Observed. 


Wire. 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


aUrste  Minor.  S.P.- 
(a)  Microm.-  ■ 

a  Virginis 

a  Bootis 

a*  Librae 

(h)  a  Corona;  borealis--- 


(«) 


^  Leonis 

a  Ursae  Minor.  S.P.--- 

Microm. 

a.  Virginis 

a  Bootis 

a'  Librae 

a  Persei  S.P. 

a  Scorpii 

Pallas 


June  24 


June  25 


June  26 


June  27 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

/3  Leonis 

a  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm. 

a  Virginis 

a  Bootis 

a'  Librae 

a  Persei  S.P. 

a  Scorpii 

Pallas 

Ceres 

a,  Aurigae  S.P. 


Sun  1  Limb- 

(b)  Sun  2  Limb- 

a  Bootis 


a.  Bootis 

ofl  Librae 

a  Persei  S.P. 

a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

Pallas 

Ceres 

a,  Aurigae  S.  P.  ---• 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 
a  Bootis 


a  Bootis 

a'  Libra; 

a  Persei  S.P. 

a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

a  Aurigae  S.P. 


8,1 
25,8 


1,8 
.38,0 
16,6 
10,5 

6,7 


0,3 
36,7 
15,5 
49,8 
45,8 
23,3 

42,4 
0,2 
5,6 


58,9 
35,3 
14,1 
48,6 
44,5 
37,2 
44,0 
46,6 

50,8 

8,3 

34,2 

33,7 
12,4 
46,8 

6,4 
36,2 

8,4 
57,9 
45,2 

8,7 
26,2 
33,3 

32,3 
11,9 
46,0 
5,6 
35,3 
44,5 


II. 


22,5 
40,2 

49,0 
51,0 
15,2 
52,0 
30,5 
25,6 

20,3 
52,5 
54,0 
13,9 
50,9 
29,2 
10,3 
0,3 
38,0 

,  56,8 
14,8 
19,3 
52,0 
53,5 
12,6 
49,4 
27,8 

8,8 
59,6 
52,0 
58,5 

5,8 

5,3 

22,8 
48,2 

47,8 
26,1 

7,3 
21,2 
49,5 
23,0 
12,4 

4,3 

23,1 
40,8 
47,3 

47,2 
25,4 

6,6 
20,5 
48,9 

3,8 


III. 


37,0 
54,7 

53,5 


28,6 

6,2 

44,3 

40,6 

34,2 
56,5 


27,2 
5,0 
43,0 
30,5 
15,1 
52,5 

11,3 

29,2 
33,0 
55,0 


26,0 
3,7 
41,8 
29,6 
14,2 
6,8 
12,9 
25,0 

19,7 

37,3 

2,3 

2,0 
40,1 
27,5 
36,2 

3,0 
37,8 
26,8 
23,1 

37,8 

55,2 

1,6 

1,3 
39,2 

26,8 

35,5 

2,0 

22,9 


IV. 


51,2 
9,3 

57,0 
55,5 
42,2 
20,4 
58,1 
55,5 

48,0 
0,5 
58,0 
40,9 
18,9 
56,8 
51,0 
30,1 
7,6 

25,8 
43,8 
46,8 
58,5 
57,5 
39,5 
17,9 
55,3 
49,6 
29,0 
21,3 
27,5 
44,0 

34,2 
52,0 
16,5 

16,2 
53,8 
47,9 
51,3 
16,5 
52,8 
41,3 
42,0 

52,1 

9,8 

1.5,8 

15,4 
53,0 
47,1 
50,4 
15,7 
41,8 


Reduction 

to 
Wire  III. 


5,7 
24,0 


55,8 
34,7 
11,9 
10,4 

2,0 


54,2 
33,0 
10,6 
11,3 
45,0 
22,3 

40,4 

58,3 

0,6 


53,0 
32,0 

9,2 
10,0 
43,8 
36,0 
42,2 

3,2 

48,8 

6,3 

30,6 

30,4 
7,6 
8,3 
6,3 

29,8 
7,3 

55,9 
1,3 

6,5 
24,3 
29,9 

29,6 
6,8 
7,9 
5,4 

29,0 
0,9 


/ 


47 .  36,90 
49 .  54,80 

0 .  53,20 

16 .  28,72 

8.    6,26 

41  .  44,28 

27  .  40,52 


40 
0 

16 

8 


34,24 
56,30 


27,30 
4,90 
41  .43,02 
1 2.. 30, 58 
19.15,26 
52  .  52,74 

4.11,34 

6 .  29,26 

40 .  33,06 

0 .  55,30 

16 .  26,00 

8.    3,66 

41.41,64 

12.29,32 

19.  14,22 

52.   6,66 

1  .  13,02 

4 .  24,92 

8.19,76 

10.37,34 

8.    2,.36 


8 
41 
12, 
27. 
36, 
50. 
59. 

4. 


2,02 
40,00 
27,56 
36,28 

3,00 
37,86 
26,86 
23,18 


16.37,64 

18.55,26 

8.    1,58 

8.  1,26 
41  .  39,26 
12.26,88 
27  .  35,48 
36.    2,18 

4 .  22,78 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


+  0,54 

-f  0,54 

-26,19 

+  0,28 

+  0,49 

+  0,25 

+  0,58 


+ 


0,45 
26,19 

0,28 
0,49 
0,25 
0,96 
0,20 
0,56 


+  0,54 
+  0,54 
+    0,45 

-26,19 


0,28 
0,49 
0,25 
0,96 
0,20 
0,56 
0,21 
0,88 


-f  0,54 
+  0,54 
+    0,49 


0,49 
0,25 
0,96 
0,58 
0,39 
0,56 
0,21 
0,88 


+  0,54 
+  0,54 
+    0,49 


0,49 
0,25 
0,96 
0,58 
0,39 
0,88 


Correction 

of 

Clock. 


0,92 
0,92 

2,59 

2,60 
2,65 
2,68 
2,72 

3,85 

3,93 

3,94 
3,99 
4,01 
4,04 
4,10 
4,13 


+  4,83 
+  4,83 
+   5,12 

+    5,20 

5,21 
5,26 
5,28 
5,31 
5,37 
5,40 
5,41 
5,41 


+  6,10 
+  6,10 
+   6,59 


6,93 
6,94 
6,94 
6,95 
6,95 
6,97 
6,98 
6,98 


+  7,22 
+  7,22 
+   7,36 


7,70 
7,71 
7,71 
7,72 
7,72 
7,75 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


5 .  47  .  38,36 
5 .  49 .  56,26 


13.  16.31,60 

14.  8.  9,40 
14.41  .47,21 
15.27.43,82 

11.40.  38,54 


13.16 

14.  8, 
14.41 . 

15.  12, 
16. 19. 
16.52, 


13.16 
14.  8 
14.41 
15.12 


16. 
16. 
17. 
17. 


19 
52 

1 

4. 


6.   8.26,40 
6.10.43,98 


14, 
14. 
15. 
15. 


8. 
41  , 
12. 
27. 


15.36 
16.50 
16.59. 


9,44 
47,19 
33,54 
43,81 
10,34 
45,39 
34,05 


17.    4.29,28 

6.16.45,40 
6.  19-    3,02 


14.  8.  9,45 
14.41  .47,22 
15.12.  33,63 
15.27-43,78 
15.36.10,29 
17.   4.29,65 


31,52 

9,38 
47,28 
33,66 
19,56 
57,43 


6.    4.  16,71 

6.    6.34,63 

11.40.38,63 


31,49 
9,41 
47,17 
33,67 
19,79 
12,62 
18,64 
29,45 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 


I      {b)  After  tliis  observation  tlie  pendulum  was  shortened. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru 
inent. 


Correction 

of 

Clock 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


June  29 


June  30 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Moon  1  Limb 

a.  Coronae  borealis- 


(«) 


July    1 


July    2 
July    3 


July    6 


July    8 


a.  Ursae  Minor.  S.  P. 

Microni. 

a,  Bootis 

a  Coronae  borealis- • 

a  Serpentis 

a  Aurigae  S.P. 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a.  Ursa;  Minor.  S. P.- 

Microm.- 

aBootis 

a^  Librae 

a  Persei  S.P. 

a  Coronse  borealis- •■ 

a  Serpentis 

Pallas 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Mars  1  Limb 

y  Virginis 

b  Virginis 

Moon  1  Limb 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Persei  S.P. 

a,  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

Pallas 

a  Aurigae  S.P 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a,  Bootis 

a^  Librae 

a  Persei  S.P. 

y  Librae 

a  Coronae  borealis - 

a  Serpentis 

Moon  1  Limb 

/3'  Scorpii 

a  Scorpii 

Piazzi  XVL142.-- 
a,  Aurigae  S.P. 


Sun  1  Limb- 


34,9 
52,4 
30,0 


Sun  1  Limb 59,4 

Sun  2  Limb 16,5 


31,6 

4,3 

34,0 

43,0 

51,1 

8,7 


31,1 


44,4 
3,9 

33,7 
4,5 


23,7 
53,8 
41,3 
40,9 
49,4 
53,6 
29,9 

8,8 
43,5 

2,6 
32,5 
39,8 
50,6 
41,9 

27,3 
44,2 
28,8 

7,2 
42,2 
40,3 

1,4 
31,0 

2,1 
12,5 
38,0 

6,4 
40,0 


49,0 

6.8 

44,5 


50,0 
53,5 
45,8 
19,2 
47,4 
2,2 

5,9 
23,3 
49,0 
51,5 
45,3 
23,3 

4,9 
18,9 
47,0 
19,3 

13,6 
31,2 


38,2 

7,3 

54,6 

54,1 

3,2 

7,0 

44,0 

22,3 

.3,8 

17,5 

45,8 

54,4 

5,4 

0,9 

41,6 


42,8 
21,0 
2,7 
54,0 
16,3 
44,3 
16,5 
26,6 
52,9 
20,1 
59,2 

53,5 


.3,9 
21,5 
59,3 
34,4 

54,5 


0,0 
34,3 

0,8 
21,5 

20,2 
37,8 
54,0 


59,4 
37,3 
25,6 
33,8 
0,5 
33,8 

28,0 
45,6 

35,4 
52,6 
21,1 
8,0 
7,5 
16,8 
20,5 
58,1 
36,2 
24,1 
32,5 
59,2 
9,0 
19,9 
19,8 

56,3 


56,9 
34,8 
23,0 

7,6 
31,1 
57,8 
31,0 
40,8 

7,5 
34,1 
18,5 


18,3 
36,0 
14,0 
49,7 

58,0 
56,0 
14,0 
49,2 
14,3 
40,8 

34,7 

52,1 
57,0 
55,5 
13,7 
51,2 


13,8 
48,4 

42,5 
0,1 

49,8 
7,1 
34,7 
21,3 
20,7 
30,6 
34,0 
12,4 
49,9 
44,6 
47,4 
12,6 
24,0 
34,8 
39,0 

10,8 
27,2 
11,0 

48,6 
43,2 
21,4 
46,2 
11,2 
45,8 
54,9 
22,4 
48,2 
37,8 


32,8 
50,4 
28,5 


28,2 

4,0 

27,8 

59,9 

49,6 

6,8 


29. 
31  . 
23, 

27. 


3,78 
21,42 
59,26 
34,58 


0  .  54,40 


27,8 


27,2 
3,0 

56,8 
14,6 

4,3 

21,6 

48,3 

34,4 

34,0 

43,9 

47,4 

26,5 

3,7 

4,9 

2,5 

25,9 

38,8 

49,5 

58,1 

25,1 

41,9 

25,1 
2,3 
3,6 

35,2 
0,8 

24,5 
0,3 
8,8 

37,0 
2,0 

56,8 


7. 
27. 
36. 

4. 


59,92 

34,20 

0,86 

21,48 


37  .  20,30 
39 .  37,74 

0 .  53,40 

59,46 


7 
41 
12 
27 
36 


37,27 

2.5,31 

33,80 

0,44 


46 .  33,80 

41  .28,06 
43 .  45,60 


45  .  35,37 

47  .  52,64 
21,04 
7,92 
7,44 
16,78 
20,50 
58,18 
36,18 
24,18 
27  .  32,50 
35  .  59,20 
19.  9,20 
45  .  20,04 
4.19,94 

57  .  56,22 

0 .  12,96 

7  .  56,92 

41  .  34,78 

12.22,94 

7,70 

31,16 

57,76 

31,14 

40,72 

7,56 

34,16 

18,46 


6.    7,91 


-f  0,53 

+  0,53 

+  0,51 

+  0,58 

-26,19 

+  0,49 

+  0,58 

+  0,39 

-  0,88 

-  0,03 

-  0,03 

-26,75 

-  0,06 

-  0,31 

-  1,.52 
+  0,02 

-  0,17 

-  0,01 

-  0,03 

-  0,03 

-  0,03 

-  0,03 

-  0,14 

-  0,22 

-  0,19 

-  0,24 

-  0,29 

-  0,06 

-  0,31 

-  1,52 
^-    0,02 

-  0,17 

-  0,36 

-  0,01 

-  1,44 

-  0,03 

-  0,03 

-  0,06 

-  0,31 

-  1,52 

-  0,30 
h  0,02 

-  0,17 

-  0,34 

-  0,33 

-  0,36 

-  0,33 

-  1,44 

-  0,03 


+  8,48 

+  8,48 

•f  8,54 

-f  8,66 

+   9,00 

+  9,01 

+  9,04 

+  9,04 

+  9,06 

+  9,83 
+   9,83 

+   9,99 

+  10,02 
4- 10,03 
+  10,05 
+  10,05 
+  10,05 
+  10,08 

+  10,43 
+  10,43 

+  11,02 
+  11,02 
+  11,11 
+  11,17 
+  11,17 
+  11,17 
+  11,18 
+  11,20 
+  11,22 
+  11,23 
+  11,23 
+  11,24 
+  11,25 
+  11,26 
+  11,27 

1+12,49 
+  12,49 
+  12,63 
+  12,64 
+  12,65 
+  12,66 
+  12,66 
+  12,66 
+  12,66 
+  12,67 
+  12,68 
+  12,68 
+  12,70 

+  13,67 


h.      m.  «. 

6.29.12,79 
6.31  .30,43 
9.24.   8,31 


14.  8,  9,42 
15.27.43,82 
15  .  36  .  10,29 
17.   4.29,66 

6.37.30,10 
6.39.47,54 


14.  8.  9,42 
14.41.46,99 

15.  12.33,84 
15.27.43,87 
15  .  36  .  10,32 
16.46.43,87 

6.41  .38,46 
6 .  43  .  56,00 


6.45 
6.48 
10.22 
12.33 
12.47 
12.53 
13.16 

14.  8 
14.41 

15.  12 
15.27 
15.36 
16.19 
16.45 
17.    4. 

6.58 
7.   0, 

14.  8 
14.41 . 
15. 12, 
15.26. 
15.27. 

1 5 .  36  . 
15.40. 
15.55, 
16.19. 
16.31 . 
17.    4. 


.  46,36 
.  3,63 
..32,01 
.  18,87 
.  18,42 
.27,71 
.31,39 
.  9,32 
.  47,09 
.  33,89 
.  43,75 
.  10,27 
.  20,09 
.31,29 
.  29,77 

.    8,68 

.  25,42 

.   9,49 

.47,11 

.  34,07 

20,06 

43,84 

10,25 

43,46 

53,06 

19,88 

46,51 

29,74 


7.    6.21,55 


(a)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  III. 


(}-) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Object  Obsehved. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction  Correction 


of 
Instru- 
ment. 


of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


July     8 


July    9 
July  10 


(a) 


(«) 


July  12 
July  13 


July  14 
July  15 


(«) 


July  16 


July  17 


(*) 


Sun  2  Limb 

a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

a  Auriga;  S. P. •••■ 
a  Ophiuchi 


Venus  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursac  Minor.  S.P. 

Microm.- 

a  Virginis 

a  Bootis 

a.'^  Librae 

a  Serpentis 

S  Ursae  Minoris 

Microm.- 

52  Sagittarii 

59  Sagittarii 

Moon  2  Limb 

V  Capricorni 

■4'  Capricorni 


Venus  2  Limb- 


a  Virginis 

a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

PiazziXVL142.  - 

29  Ophiuchi 

a  Aurigae  S.P. 


Venus  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm. 

a.  Bootis 

a^  Librae 

a  Persei  S.  P. 

a  Coronae  borealis-  • 

a  Serpentis 

a.  Aurigae  S.P. 


a  Coronae  borealis - 
a  Serpentis 


a  Ursae  Minor.  S.P.- 

Microm. 

a  Virginis 

a  Bootis 

a  Serpentis 

a  Aurigae  S.  P. 


55,8 
0,0 
30,0 
37,1 
39,0 
37,2 

40,3 

49,5 


49,7 
26,0 
4,8 
28,5 
51,5 


57,4 
6,3 
27,1 
57,9 
36,5 

23,0 

47,1 
56,2 
25,8 
1,6 
29,1 
35,2 


6,3 
22,4 


21,7 
0,2 
35,6 
54,4 
24,3 
33,8 

53,6 
23,3 


10,4 
15,1 
43,3 
52,0 

58,2 
50,8 

54,8 

3,9 
20,2 
54,0 
56,0 

3,4 
40,1 
18,7 
42,0 
35,0 
26,5 
12,3 
21,3 
42,3 
12,4 
51,3 

37,6 

0,7 
11,1 
39,3 
15,8 
42,9 
54,2 

8,3 

20,8 
36,8 
51,0 
53,5 
35,8 
14,0 
56,0 
9,4 
37,5 
52,5 

8,8 


43,9 
20,4 
22,8 
32,3 


57,2 
34,5 
36,3 
51,2 


24,8 
30,0 
56,4 

6,5 
17,5 

4,4 

9,3 

18,0 
34,8 
58,5 


16,6 
54,3 
32,5 
55,5 
17,5 


27,0 
35,8 
57,7 
26,3 
6,0 

52,1 

14,1 
26,0 
52,8 
29,4 
57,0 
13,5 

22,8 

3.5,0 
51,1 
56,5 


50,0 
27,9 
16,5 
24,3 
51,0 
11,5 

23,8 


55,5 


10,8 
48,7 
49,5 
10,3 


44,9 
10,2 
21,4 
36,3 
18,1 

23,3 

32,7 
49,3 

2,0 
59,5 
30,3 

8,5 
46,3 

8,8 
59,5 

9,0 
41,9 
51,0 
12,9 
40,0 
20,7 

6,8 

27,5 
41,0 
6,3 
43,3 
11,2 
32,5 

37,3 

49,3 

5,5 

59,0 

57,5 

4,1 

41,8 

36,8 

39,2 

4,4 

30,8 

38,5 
3,6 

58,5 
57,5 
24,3 
2,8 
3,0 
29,3 


59,9 
23,3 
36,3 
55,6 
31,6 

38,2 

47,0 
3,8 


43,8 

22,7 

0,0 

22,2 

4.3,5) 


56,5 
5,8 
28,0 
54,5 
35,5 

21,3 

41,0 
55,9 
19,7 
57,1 
25,0 
51,4 

51,8 

3,7 


18,2 
55,4 
57,1 
54,1 
17,3 
50,0 

53,3 
17,0 


37,8 
16,8 
16,4 
48,5 


8 .  24,75 
27  .  29,98 
35  .  56,64 
19.    6,66 

4.  17,32 
27.    4,42 

35.  9,18 

14.  18,22 
16.34,83 

0 .  58,00 

16 .  16,76 

7 .  54,32 

41  .32,46 

35  .  55,40 

25 .  17,50 

26 .  27,02 
46 .  36,04 

5  .  57,60 
30 .  26,22 

36.  6,00 

50.52,16 

16 .  14,08 
27  .  26,04 
35  .  52,78 
31  .  29,44 
51  .  57,04 
4 .  13,36 

1  .  22,79 

34 .  35,02 
36.51,11 

0 . 5.5,50 


7 
41 
12 
27 
35 

4 


49,96 
.  27,86 
.  16,40 
,  24,28 
,  50,90 
.11,72 


27  .  23,60 
35.50,18 

0 .  55,67 

16.10,80 
7  .  48,64 

35 .  49,60 
4  .  10,32 


-  0,03 
+    0,02 

-  0,17 

-  0,36 

-  1,44 

-  0,12 

+ 13,67 
+  13,88 
+  1.3,88 
+ 13,90 
+  13,92 
+  13,92 

-   0,03 

+  14,74 

-  0,03 

-  0,03 

+  14,78 
+  14,78 

-26,75 

+ 14,91 

-  0,29 

-  0,06 

-  0,31 

-  0,17 

+  14,91 
+  14,93 
+  14,95 
+  14,98 

+  11,53 

+  15,09 

-  0,37 

-  0,37 

-  0,38 

-  0,32 

-  0,37 

+  15,13 
+  15,14 
+  15,16 
+  15,17 
+  15,18 

-    0,03 

+  17,36 

-  0,29 
+   0,02 

-  0,17 

-  0,33 

-  0,32 

-  1,44 

+  17,64 
+  17,72 
+ 17,73 
+ 17,76 
+  17,77 
+ 17,78 

-   0,03 

+ 19,14 

-  0,04 

-  0,04 

+  19,19 
+  19,19 

-26,75 

+ 19,39 

-  0,06 

-  0,31 

-  1,52 
+   0,02 

-  0,17 

-  1,44 

+  19,44 
+  19,45 
+  19,47 
+  19,48 
+  19,49 
+  19,53 

+    0,02 
-   0,17 

+  20,11 
+  20,1 1 

-26,75 

+  20,80 

-  0,29 

-  0,06 

-  0,17 

-  1,44 

+  20,80 
+  20,83 
+  20,85 
+  20,83 

7.  8 
15.27 
15.36 
16.19 
17.   4 


,  38,39 

.  43,88 

10,35 

20,20 

,  29,81 


17.27.18,22 
5  .  35  .  23,89 


14. 
16. 


32,97 
49,58 


13.16.31,38 
14.  8.  9,19 
14.41  .47,10 
15.36.10,21 

18.25.44,12 

19.26.41,78 
19.46.50,81 
20.  6.12,38 
20.30.41,07 
20 .  36  .  20,81 

5  .  51  .    9,49 


13.16. 
15.27. 
15 .  36 


31,43 

43,78 
10,.34 


16.31  .46,87 
16.52.14,49 
17.    4.29,70 

6.    1.41,90 

7.34.54,17 
7.37.  10,26 


14. 

14 

15. 

15. 

15. 

17. 


8.  9,34 
41  .47,00 
12.34,35 
27 .  43,78 
36 .  10,22 

4  .  29,81 


15  .  27  .  43,73 
15.36.10,12 


13.16.31,31 
14.  8.  9,41 
15.36.  10,28 
17.    4.29,71 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 


I  (6)  Micrometer  3',008  after  Wire  IIL 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


July  20 
July  21 


July  22 
July  29 

July  30 


July  31 


Aug.    1 


Aug.    3 


Aug.    4 
Aug.    5 

Aug.   6 


Object  Observed. 


Venus  2  Limb' 


(a) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm. 

a  Corona;  borealis-- 
a  Serpentis 


(d)  Venus  2  Limb  • 


(b)  a  Herculis 

a  Ophiuchi 

5  Ursae  Minoris- 


(c) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor  S.  P.' 

Microm.- 

a  Virginia 

a  Coronae  borealis- •■ 

a  Scorpii 

29  Ophiuchi 

a  Aurigae  S.P. 

a  Herculis 

S  Ursae  Minoris 


d  Ursae  Minoris 

(c)  Microm. 

a  Aquilae 

13  Aquilae 


Sun  1  Limb 

(d)  Sun  2  Limb 

&  Ursae  Minoris 

(a)  Microm. 


a  Ursae  Minor.  S.  P.- 
(a)  Microm.- 

a  Virginis 

8  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.- 

Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


7  Aquilae- 
a  Aquilae- 
/3  Aquilae- 


Wire. 


II. 


a  Ursae  Minor.  S.P.  - 

(a)  Microm.- ■ 

a  Bootis 

a  Coronae  borealis 

a  Serpentis 

V  Sagittarii 


37,4 

15,7 

30,8 


54,3 
24,3 

13,0 

19,6 
29,2 
57,0 

50,4 
4,1 


41,7 
51,2 
27,5 
23,5 
30,8 
19,2 
55,0 


56,2 
25,0 

37,8 
51,2 


39,3 


18,6 

13,4 
26,3 

34,0 
53,0 
21,8 


13,9 
46,4 
16,4 

3,8 


52,1 

29,9 
45,1 
57,5 
0,0 
9,4 
37,5 

27,4 

33,4 
42,7 
40,0 

4,5 
18,2 


55,0 
6,3 
42,3 
37,5 
49,6 
33,2 
38,5 


9,6 
38,3 


5,1 
36,5 

28,5 

39,5 

42,0 
52,8 
34,0 
26,5 
32,8 

27,4 
40,2 

47,5 

6,3 

35,0 

38,0 
40,5 
28,2 
1,4 
29,8 
18,0 


III. 


IV. 


6,8 

44,4 
59,3 


24,3 
50,9 

42,1 

47,2 
56,2 
23,5 

18,5 
32,0 
41,5 


8,5 
21,3 
57,0 
51,7 

8,5 
46,9 
21,5 

21,5 


23,0 
51,6 

5,9 
19,1 
21,0 


43,5 


6,2 
17,0 


47,2 

41,5 
54,2 

1,0 
20,0 

48,2 

42,5 


42,3 
16,6 
43,2 
32,0 


21,0 

58,6 
13,5 


3,0 

39,5 

4,2 

56,5 

1,1 

10,0 

7,0 

32,8 

46,3 

45,5 

44,0 

22,2 

36,2 

12,0 

6,1 

27,6 

0,7 

7,0 

6,0 
12,0 
36,4 

5,1 

19,8 


5,0 
13,0 

47,5 

45,5 

19,8 

1,0 

9,5 
1,7 

55,5 

8,2 

14,3 

33,5 

1,7 

46,5 
44,0 
56,4 
31,8 
56,5 
46,5 


35,3 

12,8 

27,8 


54,5 
17,5 

11,2 

14,6 
23,6 
50,0 

46,8 
0,3 


35,5 
51,0 
26,9 
19,8 
46,8 
14,3 
50,0 

48,0) 


50,0 
18,4 

33,8 


47,5 1 
i 


33,3 

15,9' 

9,4 
22,1 

28,0 
46,8 
15,0 


10,5 
46,3 
10,0 

0,8 


Reduction 

to 
Wire  III. 


33.  6,52 

58 .  44,28 

0 .  59,30 

1.  1,17 

27  .  24,40 
35  .  50,88 

43  .  42,04 

6.47,18 
26 .  56,34 
25  .  23,50 

34.  18,60 
36.32,18 

0  .  42,07 

16.  8,58 
27.21,20 
18.57,14 
51  .51,72 
4.  8,66 
6 .  46,86 
25  .  22,40 


25.21,58 

42  .  23,04 
46.51,68 

42.    5,83 
44.  19,15 

25  .  20,81 


0 .  43,60 
16.  6,28 
25.17,60 
46 .  47,24 

53.41,44 
55.54,20 

38.  0,96 
42 .  19,92 
46 .  48,34 


0  .  42,30 

42,26 
16,60 
43,18 
32,22 


7 
27 
35 
59 


Correction 

of 
Instru- 
ment. 


-  0,03 

-  0,05 

-  0,05 

-26,76 

+  0,02 

-  0,17 

-  0,03 

+  0,52 

+  0,52 

+  1,30 


0,50 
0,50 

1,89 

0,60 
0,49 
0,69 
0,64 
0,13 
0,52 
1,30 


-f    1,30 

+    0,53 
+    0,54 


0,50 
0,50 

1,30 


-  1,89 

+  0,60 

-f  1,30 

+  0,50 


0,51 
0,51 


+  0,53 

4-  0,53 

+  0,54 

-  1,89 

+  0,50 

+  0,49 

-f  0,54 

+  0,66 


CoiTection 

of 

Clock. 


+  19,45 

+  19,43 
+  19,43 

+  19,35 

+  19,31 
+  19,31 


+  21,60 
+  21,60 
+  21,62 

+  21,76 
+  21,76 

+  21,85 

+  21,86 
+  21,90 
+  21,92 
+  21,93 
+  21,94 
+  21,94 
+  21,96 


+  22,47 

+  22,50 
+  22,50 


+  23,09 

+  24,18 
+  24,19 
+  24,33 
+  24,70 

+  24,73 
+  24,73 

+  25,69 
+  25,69 
+  25,69 

+  26,17 

+  26,20 
+  26,24 
+  26,24 
+  26,33 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


6 .  33  .  25,94 


7.59 
8.    1 


3,66 

18,68 


15  .  27  .  43,73 
15  .  36  .  10,02 


17.  7.  9,30 
17.27.18,46 
18.25.46,42 

8.34.40,86 
8 .  36  .  54,44 

13.    1  .    2,03 

13.  16.31,04 
15  .  27  .  43,59 
16.19.  19,75 
16.52.  14,29 
17.    4.30,73 

17.  7.    9,32 

18.  25.  45,66  t 

18.  25.  45,35  t 

19.42.46,07  1 
19.47.  14,72  t 


18.25.45,20 

13.    1  .    5,89 

18.25.43,23 
7.47.12,44 

8.54.    6,68 
8.56.  19,44 

19.38.27,18 
19.42.46,14 
19.47.14,57 


13.  1.    6,58 

14.  8. 
15.27. 
15.36. 
18.59. 


8,96 

.  43,33 

9,96 

59,21 


(a)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  III. 

(c)  Micrometer  3",008  after  Wire  IIL 

(d)  The  correction  of  the  clock  being  uncertain,  no 

suit  is  deduced  from  this  observation. 


(b)  The  counterpoises,  levers,  and  friction  wheels  were  cleaned 
and  varnished,  the  object  glass  and  eye  tube  were  taken  out 
and  cleaned,  and  the  instrument  was  moved  in  azimuth, 
to  bring  it  more  nearly  into  the  plane  of  the  Meridian. 
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Obseuvatioxs  made  with  the  Transit  Instbuatent  ix  the  Year  1835. 


Date. 


Aug.    6 


Aug.    7 


Object  Obsebted. 


PiazziXIX.32 

*SagiU.  D-20°55' 

Moon  1  Limb 

Mercury  '2  Limb 

Venus  2  Limb 


Wire. 


Aug.     8 


Aug.  U) 


A<ig.  1 1 


Aug.  13 


(a) 


(«) 


Sun  I  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa' Minor.  S.P.-- 

Microm.- 

a  Virginis 

a  Bootis 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.P. 

a  Ophiuchi 

16  Sagittarii 

&  UrsseMinoris 

Microm.- ■ 

Piazzi  XIX.  32 

*  Sagitt.  D  -  20°  55' 

<r  Capricorni 

T  Capricorni 

Moon  1  Limb 

X^  Capricorni 


^  Capricorni- 
Piazzi  XXL  171- ■ 

Uranus 

Mercury  2  Limb- 
Venus  2  Limb---- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  UrssD  Minor. S.P.- 
(a)  Microm.- 

a.  Bootis 

a  Corona;  borealis-  •  - 

&  Ursse  Minoris 

(a)  Microm. — 

y  Aquilae- 


X^  Capricorni - 


Sun  1  Limb--  - 
Sun  2  Limb---- 
a  Ursae  Min.  S. 

a  Bootis 

y  Aquilae 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

aUrsffiMin.  S.P-- 

(a)  Microm.- 

a  Corona;  borealis--- 
a  Herculis 


a  Ursse  Minor.  S.P. 
(a)  Microm. 


33,4 
1,2 
3.5,5 
41,3 
52,2 

43,3 
56,0 


36,6 
13,3 

22,8 
25,8 
23,9 
29,8 


32,8 
0,7 
58,8 
58,9 
45,9 
12,8 
20,0 
39,9 
16,2 
36,6 
2,3 

32,8 
45,0 


12,9 
45,4 


32,0 
11,9 


II. 


47,3 
15,4 
51,0 


20,3 
11,4 


55,8 
7,8 


6,6 

58,0 
10,2 
37,5 
41,0 
50,2 
27,4 
37,2 
44,8 
37,3 
44,1 
31,0 
23,0 
47,0 
14,8 
13,0 
13,2 
0,8 
26,4 
34,5 
53,7 
30,0 
50,8 
16,8 

47,0 
58,8 
36,0 
40,0 
26,9 
0,8 
34,5 
23,0 
45,4 
25,9 


43,8 
11,6 


34,3 
34,5 
25,4 
43,9 

9,7 
21,2 
35,0 
38,0 
58,5 
25,4 

35,5 
39,0 


III. 


IV. 


1,9 

29,8 

6,3 


20,9 

11,2 

24,0 
42,5 


3,7 

41,5 
52,3 
3,9 
51,0 
58,5 
15,0 


1,4 

28,9 
26,9 
27,0 
16,0 
40,9 
49,0 

7,5 
43,5 

4,9 
30,9 

0,8 
12,7 
40,5 


41,1 
15,6 
15,0 


58,9 
40,1 


47,9 
40,0 
39,5 
57,6 

23,6 


39,5 


13,4 
39,3 

42,0 


16,0 
4.3,9 
21,5 
23,8 
35,2 

25,6 
37,8 
47,0 
44,5 
17,1 
55,8 

7,0 
23,0 

4,5 
12,8 
58,5 

7,5 
15,6 
43,2 
41,1 
41,1 
31,1 
55,1 

3,5 
21,3 
57,1 
19,1 
45,2 

14,7 
26,7 
46,0 
43,5 
55,4 
30,6 
58,5 
6,5 
12,5 
54,8 

50,0 
1,9 


Ueduetion 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


53,6 


37,4 


44,0 
41,5 
28,4 
53,0 

46,0 
44,0 


30,4 
58,0 
37,0 
38,0 
49,6 

39,3 
51,7 


I 


30,8 
10,0 
21,8 
42,1 
18,1 
26,9 


29,9 

57,5 
55,0 
55,0 
46,1 
9,3 
18,1 
3.5,2 
10,9 
33,2 
59,5 

28,5 
40,6 


9,3 
45,6 


26,0 


4,0 
15,8 


7,8 


51,3 


43,4 

6,8 


7 

12 
34 
47 

2 


1,80 

29,66 

,    6,26 

.    9.64 

.  20,90 


5.11,48 
7  .  23,94 

0 .  42,50 


16 

7 
18 

4 
26 

4 


.  3,68 
,41,60 
.  52,22 
.  3,92 
.  50,96 
.  58,42 


25  .  15,00 


7. 
12 

9. 
17. 
37. 
58, 
16, 
24, 

5, 
52 


1,34 

29,02 
26,96 
27,04 
15,98 
40,90 
49,02 

7,52 
43,54 

4,92 
30,94 


9.    0,76 
11  .12,76 

0.41,20 

7.41,12 
27.15,60 

25  .  15,50 

37 .  58,96 
58 .  40,30 

16  .  36,26 

18.48,04 

0 .  38,90 

7  .  39,54 

37 .  57,49 

20 .  23,56 
22  .  3.5,22 

0 .  39,60 

27.  13,50 
6 .  39,22 


0  .  41,  .30 


0,65 
0,65 
0,71 
0,50 
0,50 

0,51 
0,51 

1,89 

0,60 
0,50 
0,69 
0,13 
0,52 
0,65 

+    1,30 

+  0,66 
0,65 
0,65 
0,64 
0,69 
0,66 
0,67 
0,63 
0,61 
0,50 
0,50 


+  0,59 

4-  0,59 

+  0,76 

+  0,58 

+  0,55 

+  0,24 

+  0,62 

+  0,79 


+  0,59 

+  0,59 

+  0,76 

+  0,58 

+  0,62 


0,59 
0,59 

0,76 

0,55 
0,60 

0,76 


+  26,33 
■f  26,33 
+  26,34 
+  26,64 
+  26,65 

-f  26,68 
+  26,68 

+  26,78 

+  26,78 
•f  26,80 
-f  26,85 
+  26,87 
+  26,87 
-+-  26,88 

+  26,89 

■f  26,90 
+  26,91 
+  26,92 
+  26,93 
+  26,93 
+  26,94 
-+-  26,94 
+  26,94 
+  26,95 
+  27,13 
+  27,14 

+  27,16 
+  27,16 

+  27,23 

+  27,25 
+  27,27 

+  27,35 

+  27,39 
+  27,44 

+  28,62 
+  28,62 
+  28,73 
+  28,77 
+  28,91 

+  29,16 
+  29,16 

+  29,23 

+  29,28 
+  29,31 


+  30,17 


Apparent 

Right  Agcension 

Observed. 


19. 
19. 
19. 

7. 
8. 

9. 
9. 

13. 


7  .  28,78 
12.56,64 
34.33,31 
47  .  36,78 

2  .  48,05 


13.16. 

14.    8. 
16.19. 

17.  4, 
17.27, 

18.  5 

18.25 

19.  7 
19.12 

20.  9. 
20.17, 
20 .  37 
20 .  59 
21.17. 
21.24 
22.    6. 

7.52 
8.    7 


38,67 
51,13 

7,39 

,31,06 
.  8,90 
,  19,76 
.  30,92 
,  18,35 
,  25,95 

.43,19 

.  28,90 
.  56,58 
54,53 
,54,61 
.43,60 
,  8,50 
,  16,63 
,  35,09 
.11,10 
.32,55 
.  58,58 


9.    9.28,51 
9.11  .40,51 

13.  1  .    9,19 

14.  8.    8,95 
15.27.43,42 

18.25.43,09 

19.38.26,97 
20.59.    8,53 


9.17. 
9.19. 

13.  1  . 

14.  8. 
19.38. 


5,47 

17,25 

8,39 

8,89 

27,02 


9.20.53,31 
9.23.    4,97 

13.    1  .    9,59 

15.27.43,33 
17.    7.    9,13 

13.    1.12,23 


(a)  Micrometer  3^008  before  and  after  Wire  IIL 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


45 


Dati'. 


Aui;.  13 


Aug.  14 


Ana:.  15 


Aug.  IG 


Aug.  17 


Aug.  18 


Object  Observed. 


(o) 


a  Bootis 

a  Corona:  borealis 

a  Serpentis 

8  Ursae  Minoris 

MicTom.--- 

Piazzi  XIX.  32 

*  Sagitt.  D  -  20°  55' 
6  Ursa?  Major.  S.P.-- 

Piazzi  XXi.  171 

a  Aquarii 

Uranus 


a  Lyrse 

Mercury  2  I,imb  ■ 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Herculis 

y  AquilsE 

a  Aquilae 

a^  Capricorni 

I  Ursae  Major.  S.  P.  • 
a  Aquarii 


»  Tauri 

37  Tauri 

Moon  2  Limb- 

a  Tauri 

•r  Tauri 

a  Aurigae 

|8  Tauri 


(") 


(«) 


a  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm.- 

a.  Bootis 

16  Sagittarii 

h  Ursic  Minoris 

Microm.- 

y  Aquilae 

a  Aquilae- 


Caprice 


I  Ursae  Major.  S.  P.  - 
d  Ursae  Major.  S.P.- 

Piazzi  XXi.  171 

a  Aquarii 

Uranus 


&  Ursae  Minoris 

(a)  Microm, 

a  Lyrae 

y  Aquilae - 
a  Aquilae- 


a^  Capricorni 

<  Ursae  Major.  S.P. 
tf  Ursae  Major.  S.  P. 
a  Aquarii 


Wire. 


9,8 
42,5 
12,3 


29,3 
57,3 
32,0 


23,0 
19,3 

17,5 
52,1 


10,3 
9,4 
27,5 
46,9 
56,2 
40,0 
21,7 

40,0 
56,0 
2,5 
27,0 
19,5 
19,7 
48,9 


6,7 
23,5 


25,8 
45,0 
54,7 
38,1 
28,6 
.33,1 
19,9 
40,0 


14,1 
25,0 
44,1 
53,6 
37,5 
27,8 
18,9 


H. 


24,0 
57,4 
25,6 
26,5 
19,0 
43,6 
11,6 
53,5 
50,3 
36,2 
32,8 

34,5 
6,3 


III. 


38,1 
12,4 
39,0 
11,0 


57,8 
25,7 
15,8 
4,2 
49,4 
46,4 

51,6 
20,5 


24,0 

23,1 

41,2 

0,3 

9,8 

0,0 

35,0 

54,6 
10,3 
17,0 
41,2 
33,8 
38,8 
3,9 

36,0 
38,0 
20,8 
38,0 
23,5 
14,5 
39,0 
58,3 
8,2 
58,2 
50,5 
47,0 
33,2 
53,5 

22,5 
14,0 
31,0 
38,5 
57,5 
7,3 
57,3 
49,5 
32,3 


37,7 
37,0 
54,6 
1.3,7 
2.3,5 
20,1 
48,2 

9,0 
24,5 
3",6 

54,8 
48,2 
57,9 
19,0 

39,5 


IV. 


35,0 

52,0 

6,0 


52,6 
11,9 
21,8 
18,5 
12,6 

1,0 
46,5 

7,2 

6,0 


48,1 
52,0 
11,0 
20,9 
17,5 
11,6 
45,8 


52,2 

27,5 

52,3 

54,5 

1,5 

12,0 

39,9 

37,4 

18,0 

3,8 

0,2 

8,6 
34,8 


51,4 
50,8 

8,3 
27,0 
37,1 
40,1 

1,6 

23,5 
38,9 
46,0 
8,7 
2,7 
17,0 
34,2 

4,3,5 
40,0 
49,1 

6,4 
50,5 
58,0 

6,4 
25,2 
35,4 
38,7 
34,0 
14,9 

0,0 
20,8 

50,0 
57,0 
5,1 
5,5 
24,4 
34,4 
37,5 
33,3 
58,9 


V. 


6,4 
42,3 

5,8 


26,0 
53,9 
59,5 
31,8 
16,2 
13,8 

25,5 
48,9 

54,4 

5,3 

4,5 

21,6 

40,7 

50,8 

0,1 

14,8 

38,0 
53,2 
0,6 
22,6 
17,0 
35,8 
49,3 


3,3 

20,6 


19,8 
38,7 
49,2 
58,8 
55,9 
28,7 
1.3,2 
34,4 


22,0 
19,1 
38,0 

48,2 
57,8 
55,0 
12,3 


Reduction 

to 
Wire  III. 


7.38,10 
27.12,42 
35  .  39,00 

25  .  10,50 


6, 
12. 
21  , 
24. 
56. 


57,74 
25,68 
15,64 
4,14 
49,72 


4  .  46,50 

30 .  51,54 

36 .  20,52 

35  .  26,93 

37 .  37,74 

6 .  36,96 
37 .  54,64 
42 .  13,72 

8  .  23,48 
47  .  20,06 
56  .  48,26 

37.  9,02 
54  .  24,58 

5.31,54 
25  .  54,86 
31  .  48,24 

3  .  57,84 
15  .  19,06 

0 .  39,40 

7 .  34,98 
4.52,10 

25.    6,50 

37 
42 
8 
47 
21 
24 


52,72 

11,82 

21,86 

18,46 

12,32 

0,94 

56 .  46,56 

4.   7,18 


25 


5,90 

30 .  48,06 
37  .  52,02 
42.11,00 
8 .  20,88 
47 .  17,52 
21  .  11,44 
.56  .  45,64 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


+  0,58 

+  0,55 

+  0,63 

•f  0,24 


0,78 
0,78 
0,32 
0,75 
0,67 
0,73 


0,.52 
0,58 

0,60 
0,60 
0,60 
0,62 
0,62 
0,73 
0,31 
0,67 

0,57 
0,57 
0,60 
0,59 
0,57 
0,50 
0,.55 


+    0,76 


0,58 
0,78 

0,24 

0,62 
0,62 
0,73 
0,31 
0,32 
0,75 
0,67 
0,73 


+    0,24 

0,52 
0,62 
0,62 
0,73 
0,31 
0,32 
0,67 


Correction 

of 

Clock. 


+  30,20 
4-  30,22 
■f  30,23 

+  30,29 

+  30,31 
+  30,32 
+  30,38 
■f  30,38 
■t-  30,39 
+  30,40 

+  30,96 
+  31,41 

+  31,45 
+  31,45 
+  31,69 
+  31,77 
+  31,77 
+  31,78 
+  31,81 
+  31,85 

+  32,92 
+  32,93 
+  32,93 
+  32,94 
+  32,95 
+  32,96 
+  32,97 

+  33,29 

+  33,33 
+  .33,49 

+  33,50 

+  33,55 
+  3.3,55 
+  33,57 
+  33,59 
+  33,61 
+  33,61 
+  33,63 
+  33,64 


+  34,38 

+  34,39 
+  34,43 
+  34,43 
+  34,45 
+  34,46 
+  34,48 
+  34,50 


Ajjparcnt 

Right  Ascension 

Observed. 


14.  8.  8,88 
15.27.43,19 
15.36.    9,86 

18.25.41,03 


19. 
19. 
21. 
21. 
21. 
22. 


7  .  28,83 
12.56,78 
21  .  46,34 
24  .  35,27 
57  .  20,78 

5.17,63 


8.36.52,51 

9 .  35  .  58,98 
9.38.  9,79 
17.  7.  9,25 
19.38.27,03 
19.42.46,11 
20.  8.55,99 
20.47.52,18 
21  .57.20,78 


37 
54 

6 
26 
32 

4 
15 


.  42,51 

,  58,08 
.  5,07 
,  28,39 
,21,76 
,31,30 
52,58 


13.    1.13,45 


14. 

18. 


8.    8,89 
5  .  26,37 

18.25.40,24 

19.38.26,89 
19.42.45,99 
20.    8.56,16 


20.47 
21.21 
21.24 
21.57 


.  52,36 

.  46,25 

,  35,30 

20,86 


22.    4.41,55 


18.25.40,52 

18.31.22,97 

19.38.27,07 

19.42 

20.    8 

20.47 

21.21 

21.57 


.  46,05 
.56,06 
52,29 
46,24 
20,81 


(a)  Micrometer  3',0G8  before  and  after  Wire  IIL 


(-) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Yeak  1835. 


Date. 


Aug.  19 


Aug.  20 


Aug.  21 


Aug.  27 


Aug.  28 


Aug.  29 


Object  Observed. 


a  Ursac  Minor.  S.P.--- 
(rt)  Microm. 

a.  Bootis 

a  Scrpentis 

h  Ursse  Minoris 

(«)  Microm. 

a  Lyroe 


(«) 


(i) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a,  Ursa;  Minor.  S.P.- 

Microm.- 

a,  Bootis 

a  Coronac  borealis  ■  ■ 

h  UrssE  Minoris 

Microm.- ■ 

a  Aquilc 

a^  Capricorni 

I  Ursae  Major.  S.P.- 
Venus 2  Limb 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb' 


(a) 


(") 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursffi  Minor.  S.P.-- 

Microm. 

a,  Coronae  borealis-  - 

3  Ursic  Minoris 

Microm. 

a  Lyree 

a  Aquilae 


W 


(a) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa;  Minor.  S.P.--- 

Microm.  •  -  ■ 

a  Herculis 

a  Ophiucbi 

b  Ursa;  Minoris 

Microm.--- 

a  Lyrae 

a'  Capricorni 

(  Ursac  Major.  S.P. •-• 
6  UrsjE  Major.  S.P. •■- 

a  Aquarii 

Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa;  Minor.  S.  P. 

(a)  Microm. 

Moon  1  Limb 

a  Herculis 


Wire. 


5,0 
7,3 


13,4 

36,2 
46,1 


4,3 
37,0 


42,6 
52,2 
36,0 

48,7 

17,9 
27,9 


19,3 

28,5 


11. 


31,0 


6,9 
37,0 

57,7 
6,9 


58,3 

7,8 


5,8 
45,3 
27,4 
18,0 
10,7 
53,1 


10,7 
57,2 


3.5,0 
37,5 
19,1 
20,8 


14,0 
30,3 

49,8 
59,7 

36,0 
18,4 
52,0 
19,5 
12,0 
56,2 

6,0 
56,0 

2,5 

31,5 
41,8 


32,5 
41,9 
10,0 
11,5 
45,9 
21,5 
14,5 
24,0 


III. 


11,3 
20,2 
10,5 


11,8 
21,2 
20,0 
11,5 
22,7 
59,0 
47,7 
39,9 
24,0 
7,1 


58,4 
10,0 
11,5 
24,5 
10,8 


40,0 


33,3 

34,2 

5,5 


47,2 

3,4 
13,3 
39,0 


32,4 

6,8 


9,6 
19,5 
16,1 
16,5 

45,1 
54,9 


IV. 


44,0 
41,0 
47,5 
47,4 
49,5 
56,0 
4,5 

16,8 
27,0 
44,5 
41,0 
46,6 
21,8 


2.J,2 
33,2 
36,3 
30,5 

58,8 


1,7 

0,, 


21,3 

30,5 

40,5 


0,8 
36,7 


36,2 
46,8 
56,5 
44,4 

12,4 
22,5 


Reduction 

to 
Wire  III. 


0 .  39,50 

7 .  .33,32 
35 .  34,08 

25.    5,48 

30.47,34 

54.    3,34 
56.  13,32 

0.39,18 

7  .  32,50 
27.   6,86 

25.    3,20 

42.    9,56 

8 .  19,54 
47.16,18 
13.16,52 

57.45,14 
59.55,18 


Instrument  Inverted. 


46,3 
55,5 
14,0 


1,1 

6,0 


41,0 
3,5 

24,7 
33,9 
14,0 


25,5 

34,8 

2,5 


39,7 
12,7 
7,9 
1,6 
37,4 
20,8 


11,8 
14,0 


38,8 
24,5 


9,1 
19,0 
16,0 
15,9 
50,0 
58,0 
58,2 


38,3 
47,4 
19,0 
16,0 
39,3 
48,3 
46,5 
55,0 
56,9 
26,3 
28,0 
23,4 
50,6 
34,5 

16,4 
25,4 
18,0 
15,5 
53,3 
38,3 


22,6 
30,8 


1.5,2 
30,7 

51,8 
0,9 


53,1 
1,9 


14,0 
39,8 
48,1 
45,2 
4,0 
48,2 

29,9 

38,8 


7,5 
52,0 


19.46,28 
21  .  55,52 

0.  14,10 

27.    0,94 

25.    6,00 

30.41,06 
42.    3,73 

23 .  24,76 

25 .  33,86 

0.  14,42 

6 .  25,60 

26 .  34,80 

25.    3,10 

30 .  39,82 
8.  12,62 
47.  7,82 
21  .  1,62 
56 .  37,. 34 


52 .  20,74 

27.    2,91 
29.11,85 

0.  13,80 

1  .  38,96 
6 .  24,56 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


+  0,76 

-f  0,58 

+  0,63 

+  0,24 

+  0,52 


+ 


0,61 
0,61 

0,76 

0,58 
0,55 

0,24 

0,62 
0,73 
0,31 
0,59 


+   0,61 
+    0,61 


+  0,16 

+  0,16 

4-23,10 

+  0,01 

-  9,93 

-  0,13 
+  0,17 

+  0,16 

+  0,16 

+  23,10 

+  0,12 

+  0,14 

-  9,93 

-  0,13 

+  0,29 

+  1,31 

+  1,40 

+  0,23 

+  0,13 


+    0,16 
-f   0,16 

+  23,10 


0,32 
0,12 


Correction 

of 

Clock 


+  34,92 

+  34,95 
+  35,00 

-f  35,08 

+  35,08 

+  35,56 
+  35,56 

-f  35,65 

+  35,68 
+  35,72 

+  35,81 

+  35,85 
+  35,87 
+  35,88 
+  36,26 

+  36,28 
+  36,28 


+  41,66 
+  41,66 

+  41,78 

+  41,90 

+  42,04 

+  42,04 
+  42,09 

+  42,77 

+  42,77 

+  42,89 

+  43,08 
+  43,10 

+  43,14 

+  43,15 
+  43,22 
+  43,25 
+  43,27 
+  43,30 
+  43,82 

+  43,84 
+  43,84 

+  43,96 

+  44,04 
+  44,14 


Apparent 

ItiKlit  AscenMon 

( thserved. 


A. 

13. 


1 


15,18 

14.    8.    8,85 
15.36.   9,71 

18.25.40,80 

18.31  .22,94 

9.54.39,51 
9.66.49,49 

13.  1.15,53 

14.  8.    8,76 
15.27.43,13 

18.25.39,25 

19.42.46,03 

20.    8.56,14 

20 .  47  .  52,37 

9.13.53,37 

9.58.22,03 
10.   0.32,07 


-10.20 
10.22 

13.    1 

15.27 

18.25 

18.31 
19.42 

10.24 
10.26 

13.    1 

17.    7 
17.27 

18.25 

18.31 

20.    8, 
20.47 
21 .21 . 
21.57. 
9.53. 

10.27. 
10.29. 

13.    1. 

15.    2. 
17.    7. 


.28,10 
.  37,34 

.  18,98 

.42,85 

.38,11 

.  22,97 
.  45,99 

.  7,69 
.  16,79 

.20,41 

.  8,80 
.  18,04 

.  36,31 

.  22,84 
.56,13 
.  52,38 
.  46,29 
.  20,87 
.    4,69 

.  46,91 
.  55,85 

.  20,86 

23,32 

8,82 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 
{b)  Micrometer  3',008  before  Wire  III. 


(c)  Micrometer  3',008  after  Wire  III. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 
Observed. 


Aug.  29 


(«) 


Aug  30 


Aug.  31 


(a) 


(a) 


Sept.    1 


Sept.    2 


(«) 


Sept.    3 


a  Ophiuchi 

!>  Ursa;  Minoris 

Microm. 

a  Lyrae 

a^  Capricorni 

<  Ursac  Major.  S.  P.- 
tf  Ursae  Major.  S.P. 

a  Aqiiarii 

Uranus 


a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

Moon  1  Limb 

Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P. • 

Microm.- 

Moon  1  Limb 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

58  Ophiuchi 

4  Sagittarii 

J  Ursae  Minoris 

Microm- 

a,  Lyrae 

(X?  Capricorni 

I  Ursae  Major.  S.  P.  • 
6  Ursae  Major.  S.P.- 

a  Aquarii 

Uranus 


Sun  1  Limb---- 

a  Lyrae 

a  Aquilae 

j3  Aquilae 

a  Aquarii 

Venus  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Coronae  boreahs---- 

a,  Ophiuchi 

J  Ursae  Minoris 

Microm.- - 

Moon  1  Limb 

y  Aquilae 

a^  Capricorni 

I  Ursae  Major.  S.  P.  -  - 
0  Ursa;  Major.  S.P. -- 

a  Aquarii 

Uranus 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


6,6 


4,7 
44,2 
26,6 
17,0 
10,0 
40,0 

28,1 
57,6 
58,0 
29,4 

51,3 

0,2 


46,8 
55,4 
4,8 
19,3 
29,5 


2,8 
42,3 
24,6 
15,0 

7,9 
20,0 

28,8 
2,1 

32,0 
0,8 
7,0 
1,8 

5,4 
13,9 
25,1 

2,8 


12,6 
11,7 
40,8 
22,3 
13,3 
6,3 
0,1 

42,0 
50,7 


20,0 
19,0 
10,0 
21,5 
57,8 
46,8 
38,9 
23,2 
53,8 

42,8 
10,9 
12,8 
43,2 

4,8 
13,8 

9,0 
10,5 

1,9 

9,0 
18,2 
33,8 
44,0 
15,5 

8,5 
20,0 
56,0 
44,8 
36,8 
21,2 
33,5 

41,8 
19,0 
45,3 
13,9 
20,3 
15,6 


27,3 
40,0 
16,4 
13,5 
5,0 
27,9 
25,1 
54,1 
42,8 
34,5 
19,3 
13,8 

55,5 
4,2 


33,8 
1,5 


38,5 

11,4 

6,8 

0,8 

36,4 

7,5 

57,8 
24,4 
27,6 
56,7 

18,3 
27,2 
12,0 


16,9 
22,6 
31,8 
48,0 
58,6 
59,5 


36,8 
9,6 

4,8 
58,7 
34,6 
47,4 

55,4 
36,2 
58,8 
27,5 
33,7 
29,4 

32,3 

40,8 
54,9 
30,0 

58,0 


43,3 
38,6 
8,0 
2,8 
56,5 
32,8 
27,5 

9,3 
17,6 


47,4 
44,0 
5.3,0 
55,7 
25,3 
26,8 
'.^2,5 
49,9 
21,0 

12,9 
37,9 
42,3 
10,5 

31,7 
40,7 
18,0 
14,0 
32,2 
36,4 
45,6 

2,3 
13,1 
42,5 
51,0 
53,8 
23,3 
25,0 
20,3 
47,8 

1,0 


53,2 
12,3 
40,9 
46,9 
42,9 


54,4 
9,8 
43,5 
40,0 
48,0 
58,7 
52,2 
21,6 
23,2 
18,4 
46,0 
40,9 

22,4 
31,0 


1,1 


12,7 
3.-',6 
46,9 
44,2 
3,0 
34,8 

27,8 
51,3 
56,8 
24,3 

45,2 
54,1 


47,2 
50,3 
59,2 
16,8 

27,8 


10,8 
36,8 
45,1 
42,1 
1,0 
14,6 

22,3 
10,0 

25,7 

54,3 

0,2 

56,7 

59,0 

7,8 
24,8 
57,1 


14,0 
5,7 
•5,2 
43,1 
40,3 
59,3 
i.4,6 

35,8 
44,4 


26 .  33,78 

25  .    1,50 

38,62 

11,46 

6,78 

0,68 

36,50 

7,42 


26 .  57,88 

35  .  24,42 

0  .  27,50 

1  .  56,82 

34.18,26 

36  .  27,20 

0  .  12,70 


2. 

6. 
26. 
32. 
48. 

24, 

30. 

8, 
47. 
20. 
56. 

1  . 


17,00 
22,74 
31,92 
48,04 
58,60 

59,40 

36,84 
9,60 

4,86 
58,58 
34,50 
47,30 


37  .  55,42 
30.36,10 
41  .58,82 
46.27,48 
56  .  33,62 
11  .29,28 


41  , 
43. 

26. 
26, 


32,24 

40,84 
54,92 
29,96 


24  .  56,90 

10.43,30 
37  .  38,66 
7,94 
2,84 
56,60 
32,74 
27,38 


47 

20 

56 

1 


45. 
47. 


9,00 
17,58 


0,14 

9,93 

0,13 
0,29 
1,31 
1,40 
0,23 
0,29 


■f  0,01 

+  0,18 

+  0,34 

-f  0,13 


+  0,16 

+  0,16 

+  23,11 

+  0,36 

+  0,12 

+  0,14 

+  0,33 

+  0,34 


-  9,93 

-  0,13 
0,29 
1,31 

1,40 
0,23 
0,29 


0,17 
0,13 
0,17 
0,18 
0,23 
0,14 


+  0,17 

+  0,17 

+  0,0  L 

+  0,14 

-  9,93 


0,37 
0,16 
0,29 
1,31 
1.40 
0,23 
0,29 

0,17 
0,17 


+  44,15 
+  44,19 

+  44,20 
+  44,26 
+  44,29 
+  44,31 
+  44,33 
+  44,34 

+  45,03 
+  45,03 
+  45,05 
+  45,72 

+  45,75 
+  45,75 

+  45,84 

+  45,98 
+  45,99 
+  46,00 
+  46,00 
+  46,01 

+  46,04 

+  46,04 
+  46,10 
+  46,12 
+  46,14 
+  46,16 
+  46,16 

+  46,59 
+  46,86 
+  46,90 
+  46,90 
+  47,00 
+  47,57 

+  47,60 
+  47,60 

+  47,82 
+  47,91 

+  47,96 

+  47,97 
+  47,99 
+  48,00 
+  48,02 
+  48,03 
+  48,05 
+  48,05 

+  48,40 
+  48,40 


17.27.18,07 
18.25.35,76 


.  31  .  22,69 
,  8.56,01 
,47.52,38 
,21.46,39 
,57.21,06 
,    2.52,05 


15  .  27  .  42,92 
15.36.  9,63 
16.  1.12,89 
10.    2.42,67 


10.35 
10.37. 


4,17 
13,11 


13.    1.21,65 


17.  3, 
17.  7, 
17.27. 
17.33, 
17 .  49 . 

18.25. 

18.31 . 
20.  8. 
20 .  47  . 
21 .21 , 
21.57. 
22.    2. 

10.38, 
18.31 . 
19.42. 
19.47. 
21.57. 
10.12. 

10.42, 
10.44. 
15.27. 

17.27. 


3,34 

8,85 
18,06 
34,37 
44,95 

35,51 

22,75 
55,99 
52,29 
46,12 
20,89 
33,75 

42,18 
22,83 
45,89 
14,56 
20,85 
16,99 

20,01 
28,61 
42,75 
18,01 


18.25.34,93 


19.  11  , 
19.38, 

20.  8, 
20.47, 
21.21 , 
21.57 
22.    2, 

10.45, 
10.48 


,  31,64 
,  26,81 
56,23 
,52,17 
,  46,03 
,  21,02 
•  15,72 

.57,57 
,    6,15 


(a)  Micrometer  .3',008  before  and  after  Wire  III. 
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Obskrvations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Sept.    4 


Sept.    Tj 


Sept.    (') 


Sept.    7 


Sept.    8 


Sept.    9 


Object  Observed. 


a  Coronac  borealis- 

a  Serpentis 

a  Lyrse 

a^  Capricorni 

Venus  2  Limb 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ophiuclii 

d  Ursae  Minoris 

Microm. 

a  Lyrae 

7  Aquilie 

a^  Capricorni 

(  Ursa;  Major.  S.P.- 
6  Ursa;  Major.  S.  P. 

h  Capricorni 

iU.  Capricorni 

a  Aqiiarii 

Uranus 

Moon  1  Limb 

r*  Aquarii 

i  Aquarii 


a  Aquarii  • 
Uranus-  ■  •  • 
'■  Aquarii- 


(/') 


&  Aquaru 

a  Pegasi 

Moon  1  Limb- 
Moon  2  Limb- 

4-'  Aquarii 

20  Piscium  •  •  •  • 


a  Ursae  Minoris  S.P- 
(c)  Microm.  ■  ■ 

a  Corona;  borealis  — 

a  Serpentis 

a  Herculis 

J  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.- 


a*  Capricorni- 

1  Urs£e  Major..  S.  P. 

6  Ursae  Major.  S.P.- 

a  Aquarii 

Uranus 


J  Ursa;  Minoris 

(rt)  Microm. 

a  LyrcB 

y  Aquila; 

a  Aqullae 

a  Aquarii 


Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.  P.' 
o  Bootis 


Wire. 


23,8 
53,4 
59,5 
39,3 
15,3 

55,1 
3,7 
1,0 


58,9 
10,0 
33,8 
21,3 
11,8 
40,5 
2,6 
4,4 
31,8 
11,9 
36,2 
38,1 

4,0 
22,6 
35,6 
37,6 
17,4 

4,8 
15,0 

7,4 
13,0 


22,3 
51,8 
50,6 


37,6 
20,4 
11,0 
3,3 
13,4 


57,4 

8,4 

27,8 

2,6 

26,9 
48,6 


11. 


38,6 

6,8 

16,6 

52,7 

28,7 

8,5 
17,0 
14,5 
9,0 
1,5 
16,0 
23,3 
52,3 
41,5 
33,8 
53,8 
16,7 
17,6 
45,3 
2.-),  8 
50,0 
52,0 

17,3 
36,0 
49,4 
51,5 
30,8 
18,8 
29,0 
21,1 
26,1 


37,2 

5,3 

4,2 

9,0 

0,5 

51,2 

40,2 

32,8 

16,4 

26,8 

8,0 
0,0 
14,3 
21,9 
41,2 
16,2 

40,0 
4,5 

2,8 


HI. 


53,5 
20,3 
33,4 
6,4 
42,3 

21,8 
30,4 

28,1 
53,0 


33,1 

36,8 

6,0 

1,7 

55,3 

8,0 

30,3 

30,9 

59,3 

40,2 

3,6 

5,8 

30,7 
49,9 
3,3 
5,4 
44,7 
32,7 
43.1 
34,5 
39,7 

10,0 


52,0 
18,8 
17,9 
52,0 


4,9 

0,5 

54,3 

29,8 

40,5 

51,0 


31,3 
35,3 
54,4 

29,6 

53,6 
16,9 


IV. 


8,5 
33,5 
50,7 
20,2 
55,8 

35,3 

43,9 
41,7 
37,0 
45,0 
50,0 
50,5 
19,8 
21,8 
17,2 
22,2 
44,0 
44,2 
12,7 
.54,5 
17,4 
19,6 

43,8 

3,4 

16,8 

19,3 

58,6 
46,6 
56,8 
48,2 

52,8 


12,5 
6,9 
32,0 
31,6 
34,5 
43,0 
18,5 
20,6 
16,0 
43,3 
53.9 

35,0 
42,5 

48,4 

48,8 

7,9 

42,8 

7,1 
17,0 
31,0 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Ii  8tru- 
iiient. 


23,6 

46,9 
7,5 

33,8 
9,8 

48,8 
57,3 
55,5 


7,0 

4,2 

33,4 

41,7 

38,8 
35,9 
57,7 
57,5 
26,2 
8,8 
31,2 
33,6 

56,8 

17,2 

30,8 

33,2 

12,3 

0,4 

11,1 

1,7 

6,2 


21,8 
45,4 
45,3 


32,0 

40,8 
37,8 
56,5 

7,8 


/ 


5,5 

2,3 

21,4 

56,0 

20,5 


45,1 


26 .  53,60 
35.20,18 
30 .  33,54 
8.  6,48 
25  .  42,38 


52. 
54, 

26. 


21,90 
30,46 
28,16 


24.53,10 


30. 

37. 

8. 
47. 
20. 
37 
43. 
56. 

0. 

8. 
40. 
45. 


33,00 

36,96 

6,06 

1,60 

55,38 

8,08 

30,26 

30,92 

59,06 

40,24 

3,68 

5,82 


56 

0 

40 

45 

55 

0 

2 


30,52 

49,82 

3,18 

5,40 

44,76 

32,66 

43,00 

9 .  34,58 

38 .  39,56 


0 .  10,30 

26 .  52,04 

35  .  18,66 

6 .  17,92 

24.51,80 

8.  4,84 
47.  0,50 
20 .  54,38 
56  .  29,86 

0 .  40,48 


24 

30 
37 
41  . 
56, 


51,30 

31,38 
35,34 
54,54 
29,44 


8 .  53,62 
0.  10,75 

7.16,88 


Correction 

of 

Clock. 


+ 


0,01 
0,18 
0,13 
0,29 
0,15 


+  0,17 
+  0,17 
+   0,14 

-  9,93 

-  0,13 
+  0,16 
+   0,29 

1,31 
1,40 
0,31 
0,30 
0,23 
0,29 
0,32 
0,30 
0,31 


0,23 
0,29 
0,30 
0,31 
0,12 
0,30 
0,30 
0,28 
0,24 

-23,12 

■  0,01 
0,18 
0,12 

9,93 

0,29 

■  1,31 
1,40 
0,23 
0,29 


-   9,93 


0,13 
0,16 
0,17 
0,23 


+  0,19 
+  23,12 
+    0,08 


+  49,18 
+  49,18 
+  49,25 
+  49,28 
+  49,54 

+  49,54 
+  49,54 
+  49,66 

+  49,68 

+  49,68 
+  49,70 
+  49,71 
+  49,72 
+  49,73 
+  49,74 
+  49,74 
+  49,74 
+  49,75 
+  49,75 
+  49,76 
+  49,76 

+  50,19 
+  50,19 
+  50,21 
+  50,21 
+  50,21 
+  50,22 
+  50,22 
+  50,22 
+  50,24 

+  50,62 

+  50,69 
+  50,69 
+  50,73 

+  £0,77 

+  50,80 
+  50,81 
+  50,82 
+  50,84 
+  50,84 

+  51,23 

+  51,23 
+  51,25 
+  51,25 
+  51,29 

+  51,48 
+  51,51 
+  51,52 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


h.  m. 
15.27. 
15.. 36. 
18.31 . 
20.  8, 
10.26. 

10.53, 
10.55. 
17 .  27  . 


42,79 
.  9,54 
,  22,66 
,  56,05 
.32,07 

.  11,61 
.20,17 
.  17,96 


18.25.32,85 


18.31  , 
19.38 
20.    8 
20.47. 
21 .21 . 


21. 
21  . 
21. 
22, 
22, 


37 

44 

57 

1 

9 


22 .  40 
22.45 


22,55 
26,82 
56,06 
52,63 
46,51 
58,13 
20,30 
20,89 
49,10 
30,31 
53,74 
55,89 


21.57.20,94 
22  .  1  .  40,30 
22 .  40  .  53,69 
22.45.55,92 
22  .  56  .  35,09 


23 .  1  , 
23.  3. 
23.  10. 
23 .  39  . 


23,18 
33,52 

25,08 
30,04 


13.    1.24,04 

15.27.42,74 
15.36.  9,53 
17.    7.   8,77 

18.25.32,64 

20.  8.. 55,93 
20 .  47  .  52,62 
21.21  .46,60 
21.57.20,93 
22.    1.31,61 


18.25.32,60 

18.31  .22,48 
19.-38.26,75 
19.42.45,96 
21  .  57  .  20,96 

11.9.  45,29 

13.  I  .25,38 

14.  8.    8,48 


(a)  Micrometer  3'",008  before  and  after  Wire  III. 
(6)  Both  limbs  fully  enlightened. 


(c)  Micrometer  3',008  after  ^^'i^e  II L 
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Date. 


Sept.    9 


Sept,  10 


Object  Obsebved. 


Sept.  1 1 


Sept.  13 


Sept.  14 


Sept.  1 .5 


Sept.  16 


Sept.  17 


S  Ursac  Minoris 

(«)  Microm. 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a'^  Capricorni 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

aUrsic  Minor.  S.  P.- 

a  Bootis 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

Venus  2  Limb 


Wire. 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 

a  Lyrae 

7  Aquilae 

a  Aquilae 


Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursac  Minor.  S.P. 
(a)  3Iicrom. 


{V) 


Sun  1  Limb 

a  Opliiucln 

7  Aquilae 

a^  Capricorni 

a  Cygni 

(  Ursa;  Major.  S.  P.- 

1  Geminonmi 

«  Geminorum 

Moon  2  Limb 

b  Ursai  Minor.  S.P.- 

Microm.- 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

S  Geminorum 


a  Herculis 

a  Opliiuchi 

h  Ursse  Minoris 

(a)  Microm.- 

7  Aquilae 

Venus  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Jupiter  1  Limb- 


56,8 

8,0 

36,9 


2,7 

48,4 

7,9 

27,2 

22,0 

30,2 
38,3 
56,3 

7,8 
26,8 

9,7 

39,8 


20,6 
50,1 

15,8 
24,0 


56,8 
6,2 
34,7 
19,7 
17,8 
43,8 
34,3 
50,9 
57,0 


24,0 
54,3 

47,4 
56,7 


5,8 
6,3 

1,4 

9,2 

30,6 


II. 


6,0 
59,0 
14,0 
21,4 
50,6 


16,0 
6,5 
2,6 
21,6 
40,5 
35,3 

43,5 
51,6 
13,5 
21,2 
40,2 


26,8 


55,9 

3.3,8 

5,2 

29,0 

37,2 

5,0 

7,0 

4,5 
10,7 
19,7 


38,2 
37,8 
58,7 
48,6 
6,2 
39,5 


35,8 


8,6 

1,0 
10,4 

0,0 
.52,5 
19,2 
19,5 

14,7 
22,4 


III. 


50,0 


31,0 

35,0 

4,2 


29,4 


16,7 
35,0 
54,0 

48,8 

56,8 
5,1 
30,6 
34,8 
53,6 

38,3 

11,3 


IV. 


47,2 
20,4 

42,7 

50,3 

9,5 


17,8 
24,3 
33,1 


57,1 

57,8 

13,2 

2,8 

21,2 


52,8 
23,0 

14,7 
23,8 
44,5 


32,8 
32,8 

27,9 
35,7 
59,5 


33,5 
42,0 

48,0 
48,5 
17,9 


42,7 
17,5 
30,8 
48,5 
7,4 
2,3 

10,2 
18,5 
47,8 
48,1 
7,0 


55,5 


27,4 

0,5 

35,6 

55,9 

4,0 

16,0 

11,5 

31,2 
37,8 
46,6 
15,9 
15,8 

8,0 
27,8 
17,0 
36,4 

8,0 
16,0 

4,5 


37,2 

28,4 
37,5 
29,0 
37,0 
46,4 
46,3 

41,1 

49,2 


V. 


5,2 

2,1 

31,6 

47,9 
56,1 


45,0 
2,2 

20,9 
15,8 

23,6 
31,8 

4,8 

1,8 

20,6 

7,3 


42,8 


14,0 
50,6 

9,2 

17,4 


44,5 
51,4 
0,3 
29,3 
34,2 
38,2 
42,2 
31,2 
51,7 
51,0) 


21,6 
51,7 

42,2 
51,2 


59,9 
59,9 

54,4 
2,5 

28,2 


Reduction 

to 
Wire  III. 


24.50,10 

30  .  31,00 

37  .  35,00 

8.    4,24 

10.21,16 
12.29,38 
0.  12,10 
7.  16,70 
37 .  35,04 
41  .  54,00 
53 .  48,84 


13, 

16. 
30. 
37. 
41  . 

51  , 
51  . 
23. 
23. 
29. 
34. 


,  56,86 

5,06 

30,60 

34,74 

53,64 

38,43 
41,15 
11,30 
11,65 
47,22 
20,38 


24.42,52      +    0,20 
-f    0,20 


26  .  50,58 
0.    9,80 


Correction 
of 
Instni- 
meut. 


-  9,93 

-  0,13 

+  0,16 

+  0,29 

+  0,19 

+  0,19 
+  23,12 

+  0,08 

+  0,16 

+  0,17 

+  0,17 


0,19 
0,19 
0,13 
0,16 
0,17 

0,05 
0,05 
0,04 
0,04 
0,18 
0,00 


28. 
26. 
37. 

8. 
.34, 
46, 
53, 

4, 
23, 


17,83 
24,20 
33,18 

2,10 
57,00 
57,92 
13,14 

2,78 
21,28 

24  .  23,98 


52. 

52. 

9. 


50,15 
52,80 
22,96 


6.14,74 
26 .  23,92 

24  .  44,60 

37  .  32,82 
21  .  32,96 

35  .  27,90 
37  .  35,80 
53 .  59,43 


+  23,13 


0,20 
0,14 
0,16 
0,29 
0,23 
1,31 
0,05 
0,06 
0,02 

10,93 


Correction 

of 

Clock. 


+  0,05 

+  0,05 

+  0,06 

+  0,12 

+  0,14 

-  9,93 

+  0,16 

+  0,19 

+  0,21 

+  0,21 

+  0,05 


+  51,58 

+  51,58 
+  51,59 
+  51,59 

+  51,65 
+  51,65 
+  51,66 
+  51,66 
+  51,70 
+  51,70 
+  51,89 

+  51,89 
+  51,89 
+  51,98 
+  51,99 
+  52,00 

+  52,81 
+  52,81 
+  52,82 
+  52,82 
+  52,82 
+  52,82 

+  52,89 
+  52,89 

+  52,93 


+  53,36 
+  53,47 
+  53,51 
+  53,52 
+  53,52 
+  53,52 
+  .53,61 
+  53,61 
+  53,61 

+  53,61 

+  53,62 
+  53,62 
+  53,62 

+  53,72 
+  53,72 

+  53,74 

+  53,75 
+  53,97 

+  53,97 
+  53,97 
+  54,24 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


18.25.31,75 

18.31  .22,45 
19.38,26,75 
20.    8.56,12 


11. 
11. 
13. 
14. 
19. 


11 

13 

1 

8 
38 


19.42 
10.54 


13,00 
21,22 

26,88 
,  8,44 
26,90 
45,87 
40,90 


11.14.48,94 
11.16.57,14 
18.31  .22,45 
19.38.26,89 
19.42.45,81 

6.52.31,29 
6 .  52  .  34,01 
7.24.  4,08 
7.24.  4,43 
7  .  30  .  40,22 
7.35.  13,20 

11.25.35,61 
11.27.43,67 

13.    1.25,86 


1 1  .  29 
17.27, 
19.38. 
20.  8, 
20 .  35 . 
20.47. 


54 

4 

24 


11,39 

17,81 
26,85 
55,91 
50,29 
52,75 
6,80 
56,45 
14,91 


6.25.28,52 


6.53. 
6.53. 
7.  10. 


43,82 
46,47 
16,64 


17.  7.  8,58 
17.27.17,78 

18.25.28,41 

19.38.26,73 
11.22.27,12 

1 1  .  36  .  22,08 

1  r.  38  .  29,98 

6.54.53,72 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 


(N) 


(h)  Micrometer  3',008  after  Wire  IIL 
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Date. 


Sept,  17 


Sept.  18 


Sept.  19 


Sept.  20 


Sept.  21 


Sept.  22 


Sept.  23 


Sept.  24 


Object  Observed. 


Jupiter  2  Limb 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

i3  Geminorum 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Geminor.  preceding 
a.  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 


(«) 


b  Ursae  Minoris 

Microm. 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a^  Capricorni 


a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 


(«) 


a  Ursae  Minor  S.  P. 

5  Ursae  Minoris 

Microm.- 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 


&  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.- 

a,  LyriE. 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a^  Capricorni 

(  Ursae  Major.  S.  P.  • 
Venus  2  Limb 


(a) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S. P.- 

Microm.- 

a  Herculis 

a  Opliiuchi 

a  Aquilae 

a'  Capricorni 

I  UrsK  Major.  S.P.- 
Jupiter 1 J  Limb 

Jupiter  2  Limb 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

i  Ursa  Minoris 

Microm.- 


Wire. 


38,5 


19,2 

48,8 

36,4 
44,4 
38,3 

18,9 
48,6 


53,3 

4,7 

24,0 

33,5 

37,4 


52,5 

4,0 

23,2 


52,1 
3,3 
22,4 
32,0 
15,3 
34,2 

31,8 
40,3 


44,4 
53,8 
22,3 
31,8 
14,6 


46,0 

7,4 
15,6 
43,8 
53,2 


11. 


47,5 


54,7 
32,4 

4,0 

49,8 
57,4 


54,5 
32,2 

3,8 

0,0 
51,0 
10,6 
18,2 
37,3 
46,8 


53,4 

3,5 
57,5 
49,0 

9,5 
17,4 
36,5 

56,0 
47,5 
9,2 
16,6 
.35,8 
45,5 
35,3 
47,0 

45,1 

53,4 

5,0 

8,0 

58,0 

7,3 

35,6 

45,3 

34,8 

58,0 


20,7 
29,0 
57,6 
6,8 
54,5 
46,0 


III. 


10,0 


45,8 
19,2 

3,1 

11,2 
9,7 


45,6 

18,8 

43,0 


27,6 
31,5 

50,7 
0,7 

9,0 


41,5 


26,6 
31,0 
50,0 

40,0 


26,2 
30,2 
49,2 
59,3 
55,5 
1,5 

58,5 
6,5 
9,5 


11,8 
21,0 
49,0 
59,1 
54,6 


14,9 

34,1 
42,2 
11,4 
20,5 
38,0 


IV. 


16,4 


26,1 
59,3 
34,3 

16,3 
24,5 


25,8 
58,8 
33,9 

26,5 
35,0 
44,7 
45,2 
4,2 
14,5 


25,0 

15,0 
24,0 
32,0 
43,6 
44,4 
3,4 

24,0 
32,0 
43,2 
43,7 
2,7 
12,8 
15,9 
14,8 

11,8 
20,4 
13,5 
12,0 
25,5 
.34,4 
2,6 
12,8 
15,0 
26,8 


47,4 
55,6 
25,0 
34,1 
21,5 
30,0 


41,4 


12,7 
49,2 

29,5 

37,8 
41,0 


12,3 
49,0 


1,7 
58,7 
17,5 
28,1 

40,4 


0,8 
57,8 
16,8 


0,2 
57,2 
16,1 

26,8 
35,8 

28,2 

24,8 
33,8 


39,3 

48,2 
16,0 
26,3 
35,0 


43,9 

0,8 
9,0 

38,7 

47,8 


Reduction 

to 
Wire  III. 


.54. 
23. 
23. 
29. 
34, 


1,95 

9,97 

10,40 

45,88 

19,10 


39.  3,02 
41  .11,06 
23.  9,67 
23.  10,15 

29 .  45,56 
34.  18,82 

24.43,10 

30 .  27,58 
37.31,66 

50,74 
0,72 


41 


23.    8,93 

23.  9,20 

0.    9,36 

24 .  40,80 

30 .  26,60 
37  .  30,92 
41  .49,98 


24. 

.30. 
37. 
41  . 
7. 
46. 
49. 


39,90 

26,18 
30,20 
49,24 
59,28 
55,56 
1,14 


56 .  58,40 
59.    6,88 

0.    9,60 


6. 
26, 
41. 


11,80 

20,94 

49,10 

7 .  59,06 

46 .  54,80 

57.  12,40 

57.14,93 

0 .  34,08 

2.42,28 

6.  11,30 

26 .  20,48 

24 .  38,00 


Correction 

of 

In»tru 

uiont. 


0,05 
0,04 
0,04 
0,18 
0,00 

0,21 
0,21 
0,04 
0,04 
0,18 
0,00 


-  9,93 


0,13 
0,16 
0,17 
0,29 

0,04 
0,04 


+  23,14 

-  9,93 

-  0,13 
+  0,16 
+  0,17 

-  9,93 

-  0,13 
+  0,16 
+  0,17 
+  0,29 
+  1,31 
+  0,20 


+    0,22 
+    0,22 

+  23,14 


0,12 
0,14 
0,17 
0,29 
1,31 
0,05 
0,05 


+  0,22 

+  0,22 

+  0,12 

+  0,14 

-  9,93 


Correction 

of 

Clock. 


+  54,24 
+  54,25 
+  54,25 
+  54,25 
+  54,25 

+  54,31 
+  54,31 
+  54,57 
+  54,57 
+  54,57 
+  54,57 

+  54,83 

+  54,83 
+  54,86 
+  54,86 
+  54,87 

+  55,43 
+  55,43 

+  55,52 

+  55,62 

+  55,63 
+  55,65 
+  55,66 

+  56,23 

+  56,23 
+  56,26 
+  56,26 
+  56,27 
+  56,27 
+  56,44 

+  56,44 
+  56,44 

+  56,45 

+  56,49 
+  56,50 
+  56,54 
+  56,55 
+  56,56 
+  56,82 
+  56,82 

+  56,94 
+  56,94 
+  57,06 
+  57,07 

+  57,10 


Apparent 

Rij^bt  A.si^ension 

Observed. 


54  .  56,24 
24.  4,18 
24.  4,61 
30 .  40,31 
35.13,35 


11.39.57,54 
11  .42.  5,58 
7.24.  4,20 
7.24.  4,68 
7  .  .30  .  40,31 
7.35.13,39 

18.25.28,00 


18. 
19. 
19. 
20. 


31  , 

38, 
42, 


22,28 
26,68 
45,77 


8'.  55,88 


7.24. 
7.24. 


4,32 
4,59 


13.    1.28,02 

18.25.26,49 

18.31  .22,10 
19.38.26,73 
19.42.45,81 

18.25.26,20 

18.31  .22,28 
19.38.26.62 
19.42.45,67 
20.  8.55,84 
20.47.53,14 
11  .49.57,78 


57  .  55,06 
0.    3,54 


13.    1.29,19 

17.  7.  8,41 
17.27.17,58 
19.42.45,81 
20.  8.55,90 
20.47.52,67 
6 .  58  .  9,27 
6.58.11,80 


12.  1. 
12.  3. 
17.  7. 
17.27, 


31,24 

39,44 

8,48 

17,69 


18.25.25,17 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


HI. 


IV. 


V. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Sept.  24 


Sept.  25 


a  Aquilae 

a?  Capricorni 

»  Ursa;  Major.  S.P.-- 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


a  Lyrae 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 

a,  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 
/3  Geminorum 


Sept.  26 


(«) 


(*) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P. 

Microm. 

Mercury  1  Limb  •  •  •  • 

b  Ursse  Minoris  

Microm.' 

a  LyrsE 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a?  Capricorni 

(  Ursse  Major.  S.  P. 
6  Ursae  Major.  S.P. 

a  Aquarii 

Uranus 


Sept.  27 


Sept.  28 


Sept.  29 


a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 


a  Ursae  Minor.  S.P.' 

(b)  Microm. 

a  Lyrae 


Oct.    1 


(6) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P.' 

Microm.- 

h  Ursae  Minoris 

Microm. 

a  Lyrae 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P.- 

Microm.- 

a  Pegasi 

a  Andromedae 

7  Pegasi 


Oct.    2 


a^  Capricorni- • 
£  Capricorni  •  ■  • 
Moon  1  Limb- 


21,5 
31,0 
14,5 
13,6 


50,7 


45,7 
35,4 


45,6 

18,9 
26,9 


23,0 


50,3 
1,5 
20,8 
30,2 
13,7 
4,2 
56,3 
36,0 

35,0 


15,5 
45,3 


49,5 

7,0 
15,9 


49,8 

20,8 
29,4 


9,0 
26,0 
21,2 

29,4 
25,0 
50,6 


34,8 
44,7 
34,7 


30,5 

7,6 
57,0 


51,7 
0,8 

31,9 

40,3 

2,0 


36,4 
53,5 
45,0 

7,6 
15,0 
34,2 
44,0 
33,9 
26,0 

9,7 
49,6 


51,2 

28,8 
0,5 


5,0 

6,8 

20,2 

28,8 
2,0 
4,5 


44,5 
6,8 

34,2 

42,8 
3,0 
5,5 
22,6 
41,3 
34,7 

42,7 

39,1 

5,1 


48,3 
58,3 
54,8 
42,5 


24,8 


14,4 

6,8 


15,9 

45,4 

53,5 

6,0 


50,0 
36,5 


24,5 
28,7 
47,6 
57,7 
53,9 
47,8 
23,0 
3,5 

6,5 


42,3 

15,7 

7,0 

23,9 

33,7 
42,3 

8,0 


35,5 

23,8 

47,5 

56,1 

7,5 


36,4 
56,4 

48,9 

56,5 
53,3 
19,5 


1,8 
12,0 
15,0 


59,3 

41,8 
25,9 


22,9 
31,0 

58,6 

6,9 

13,0 

8,5 

3,6 

20,0 

28,0 

41,4 

42,0 

1,1 
11,3 
14,2 

9,8 
36,3 
17,1 


22,6 
55,6 
30,7 

14,0 

9,0 

41,0 

46,8 
55,7 
14,0 
11,0 
18,0 
26,5 
40,7 

0,8 
9,4 
13,5 
11,5 
50,2 
11,4 
2,5 

10,3 

7,5 

34,1 


15,3 
25,7 
34,9 
11,2 


58:9 


43,2 
38,4 


46,2 

12,0 
20,2 


17,2 


58,4 
55,6 
14,5 
25,0 
34,4 
31,3 
49,7 
30,6 

37,9 


9,0 

45,8 


58,0 

0,7 
9,2 


57,9 

14,2 

22,8 


4,0 
26,1 
16,0 

24,0 
21,8 

48,7 


41  .48,34 
7  .  58,34 
46.54,78 
57 .  42,43 
57  .  44,90 


30 
58 
58 
23 
23 
34 


,  24,76 
,  11,45 
.  14,43 
.  6,87 
.  7,30 
.  15,90 


7  .  45,.36 
9  .  53,56 

0.    6,82 

17.50,04 

24  .  36,60 

30  .  24,44 

.37  .  28,56 

41  .47,64 

7.57,64 

46  .  54,02 

47,82 

23,00 

3,36 


20 
56 

58 


23.    6,47 
23.    6,90 

29  .  42,24 
34.  15,60 

0.    7,58 

30  .  23,84 

18.33,68 
20 .  42,38 

0.    7,90 

24  .  35,30 
30 .  23,80 

25  .  47,50 
27.56,10 

0.    8,20 

55  .  36,44 

58.56,24 

3 .  48,66 

7  .  56,58 
26 .  53,34 
50  .  19,60 


+    0,17 
+    0,29 
+    1,31 
+   0,05 
+   0,05 

+  57,11 
+  57,12 
+  57,13 

+  57,25 
+  57,25 

-   0,04 
+    0,17 
+    0,17 
+    0,05 
+    0,05 
+    0,10 

+  57,39 
+  57,53 
+  57,53 
+  57,53 
+  57,53 
+  57,53 

+   0,37 
+   0,37 

+  57,58 
+  57,58 

+  24,71 

+  57,59 

+    0,42 

+  57,59 

-  10,48 

+  57,64 

-   0,04 
+    0,28 
+    0,30 
+    0,45 
+    1,45 
+    1,55 
+    0,37 
+    0,45 

+  57,65 
+  57,66 
+  57,66 
+  57,66 
+  57,67 
+  57,67 
+  57,68 
+  57,68 

+    0,05 
+    0,05 
+    0,32 
+    0,10 

+  57,99 
+  57,99 
+  57,99 
+  57,99 

+  24,71 

+  58,12 

-   0,04 

+  58,25 

+    0,38 
+    0,38 

+  58,26 
+  58,26 

+  24,71 

+  58,26 

- 10,48 

+  58,26 

-   0,04 

+  58,26 

+    0,38 
+    0,38 

+  58,47 
+  58,47 

+  24,72 

+  58,47 

+    0,25 
+    0,11 
+    0,25 

+  58,52 
+  58,52 
+  58,53 

+    0,45 
+    0,49 
+    0,51 

+  58,81 
+  58,82 
+  58,83 

A. 

19. 
20. 
20. 

6. 

6. 


42 

8 

47 

58 
58 


18.31 . 

6.59. 

6.59. 

7.24. 
;7.24. 

7.35. 

12.  8. 
12.10  . 

13.  1  . 

13.18. 

13.25. 

18.31  . 
19.38. 
19.42. 
20.  8. 
20 .  47  . 
21.21. 
21.57. 
21.59. 


45,62 

,  55,75 

,  53,22 

39,73 

42,20 

22,11 

9,15 

12,13 

4,45 

4,88 

13,53 

43,31 
51,51 

29,12 

48,05 

23,76 

22,05 
26,50 
45,60 
55,75 
53,14 
47,04 
21,05 
1,49 


7.24.  4,51 
7.24.  4,94 
7.30.40,55 
7.35.  13,69 

13.    1.30,41 


12.19.32,32 
12.21  .41,02 

13.    1.30,87 
18.25.23,08 


12.26.46,35 
12.28.54,95 

13.    1.31,39 

22.56.35,21 

23 .  59  .  54,87 

0.    4.47,44 

20.  8.55,84 
21  .  27  .  52,65 
21.51.18,94 


(a)  Micrometer  3'',008  after  Wire  III. 


(b)  Micrometer  3'',008  before  and  after  Wire  IIL 
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Obskbvations  made  with  the  Transit  Insthument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Oct.    2 


Oct.    3 


Oct.    5 


Oct.    7 


Oct.    9 


Oct.  10 
Oct.  13 


Object  Observed. 


Wire. 


a  Aqiiarii 

0-  Aquarii 

a  Pcgasi 

a  Andromeda;- 
y  Pegasi 


(«) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursse  Minor.  S.P.-- 

Microm.-- 

d  Ursae  Minoris 

a  Lyra; 

7  Aquila; 

a  Aquilsc 

6  Ursa;  Major.  S.P.-- 

a  Aquarii 

cr  Aquarii 

Moon  1  Limb 

•J/'  Aquarii 

■4-'  Aquarii 


Sim  1  Limb- 
(h)  Sun  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa; Minor.  S.P.-- - 
(a)  Microm.--- 

d  Ursae  Minoris 

(^a)  Microm. 

a  Lyra; 

7  Aquilae 

a  Aquilse 

6  Ursae  Major.  S.P. -•- 
a  Aq\iarii 

7  Ursae  Major.  S.P.--- 

iSCeti 

a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.- ■- 

Z  UrsaeMajor.  S.P.--- 

»  Piscium 

0  Piscium 

Moon  2  Limb 

I'  Ccti 

I^Ceti 


('■) 
(rf) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursa;  Minor.  S.P.- 

Microm.- 

a  Ilerculis 

a  Ophiuchi 


a  Coronae  borealis- 


a,  Lyrae---- 
a  Aqjiilae  • 


54,8 
30,6 
8,6 
25,8 
203 

35,7 
44,2 


48,5 
0,2 
19,4 
3,4 
54,7 
30,3 
59,3 
50,6 
58,8 

51,3 
0,1 

8,1 
16,7 


47,3 
58,4 
17,5 
1,3 
53,0 
18,1 
51,8 


25,6 
26,2 
15,8 
13,2 
50,6 
58,3 

26,3 
35,5 
52,0 


48,5 

11,0 

45,7 
16,2 


II. 


8,0 
44,3 
22,3 
40,8 
34,6 

48,8 

57,5 

2,5 

4,5 


5,7 
13,5 

32,8 
24,8 

8,0 
43,8 
13,5 

4,2 
12,2 

4,7 
13,6 

21,1 
30,2 


4,0 
46,0 
37,5 

4,1 
11,8 
31,1 
22,8 

6,3 
41,0 

5,8 
49,0 
52,0 
49,5 
39,4 
29,5 
26,4 

4,0 
11,6 

39,7 

49,3 

0,0 


52,5 
2,1 

25,7 

2,8 
29,5 


III. 


IV. 


21,4 
57,8 
36,2 
55,9 
48,3 

2,4 
11,1 

7,0 


33,0 

22,8 
27,1 
46,2 
46,6 
21,3 
57,4 
27,8 
17,7 
25,7 

17,8 
26,9 

34,5 

43,8 

6,5 


30,0 


21,2 
25,4 
44,4 
44,6 
19,5 
4,2 
19,7 
55,0 


12,8 
52,6 

42,8 
40,7 
17,3 
25,0 

53,2 

2,8 
6,0 


6,5 
15,7 

41,0 

19,8 
43,0 


34,7 
11,4 
49,9 
11,2 
2,0 

15,6 
24,4 
13,5 

9,5 
16,0 
40,0 
40,6 
59,7 

8,4 
34,7 
11,3 
41,7 
31,2 
39,0 

31,2 
40,3 

47,8 
56,8 
12,0 

7,5 
13,0 
21,5 
38,3 
38,8 
57,8 

6,3 
32,5 
27,1 
33,8 
58,5 
55,0 
36,8 

5,7 
56,5 
54,5 
30,5 
38,6 

6,8 
1G,1 
11,0 

8,0 
20,4 
29,4 

55,6 

36,8 
56,4 


48,0 
24,8 
3,7 
26,1 
15,7 

28,8 
37,7 


56,8 
54,1 
13,2 
30,1 
47,9 
24,6 
55,8 
44,7 
52,5 

44,4 
53,6 

1,2 
10,6 


55,2 
52,4 
11,4 
28,1 
46,3 
49,8 
48,0 


0,5 

19,4 

9,8 

8,3 

43,8 

52,0 

20,0 
29,4 


34,0 
43,0 

10,5 

53,8 
10,1 


Reduction 

to 
Wire  in. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


56.21,38 
20  .  57,78 
55.36,14 
58 .  55,96 
3 .  48,28 


33 
35 


2,26 
10,98 


0.    7,40 


24 

30, 

37. 

41  , 

20, 

56. 

20. 

42. 

6. 

9. 


32,85 
22,76 
27,10 
4(i,26 
46,66 
21,32 
57,48 
27,62 
17,68 
25,64 


40.  17,88 
42 .  26,90 

48 .  34,54 
50 .  43,62 

1  .    6,28 
25 .  29,60 


21,22 
25,46 
44,44 
44,62 
19,.^2 
4,04 
19,82 

1  .  53,90 


31  , 

38. 
42, 
21  , 
57, 
45. 
35. 


17. 
32, 
36. 
52, 
4 
19. 


13,04 
52,66 
42,88 
40,62 
17,24 
25,10 


55  .  53,20 
58.    2,62 

1  .    5,26 

7.    6,49 
27.15,74 

27 .  40,76 

31  .  19,78 
42.43,04 


0,37 
0,44 
0,25 
0,11 
0,25 


■+■    0,39 
+   0,39 

+  24,72 

- 10,48 
-  0,04 
0,28 
0,30 
1,55 
0,37 
0,44 
0,48 
0,43 
0,43 


0,39 
0,39 

0,40 
0,40 

+  24,73 
- 10,48 


0,04 
0,28 
0,30 
1,55 
0,37 
1,62 
0,49 

23,51 

1,66 
0,33 
0,30 
0,31 
0,30 
0,30 

0,35 
0,35 


+  23,58 

+    0,20 
+    0,22 


+    0,08 

-   0,06 
+    0,25 


Correction 

of 

aock. 


+  58,83 
+  58,83 
+  58,84 
+  58,85 
+  58,85 

+  58,99 
+  58,99 

+  58,99 

+  59,04 
+  59,05 
+  59,06 
+  59,06 
+  59,08 
+  59,10 
+  59,11 
+  59,11 
+  59,12 
+  59,12 

+  59,77 
+  59,77 


0,62 
0,62 

0,62 

0,71 

0,72 
0,73 
0,74 
0,75 
0,76 
0,78 
0,78 

0,79 

0,79 
0,79 
0,79 
0,80 
0,80 
0,80 


+  1,13 

+  1,45 

+  1,45 

+  1,46 

+  2,09 

+  2,10 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


h.       m.  «. 

21  .57.20,58 
22.21  .57,05 

22  .  56  .  35,23 
23.59.54,92 

0.    4.47,38 

12.34,    1,64 
12.36.10,36 

13.    1.31,11 


18, 
18. 
19, 
19, 
21  . 
21. 
22. 
22. 
23. 


25 
31  . 

38, 
42. 
21  . 
57. 
21  . 
43. 
7. 


23. 10. 

12.41 . 
12.43. 

12.48. 
12.50. 


21,41 
21,77 
26,44 
45,62 
47,29 
20,79 
57,03 
27,21 
17,23 
25,19 

18,04 
27,06 

35,56 
44,64 


13.    1  .31,63 

18.25.  19,83 

21,90 
26,37 
4.5,48 
46,92 
20,65 
6,44 
21,09 


18.31 , 
19.38 
19.42, 
21.21 
21.57 
23 .  45  , 
0.35 


1.    1  .31,18 


1.17. 
1  .  32  . 
1.36, 
1.52, 
2.  4. 
2.19, 


15,49 
53,78 
43,97 
41,73 
18,34 
26,20 


13.    1.29,97 

17.    7.   8,14t 
17.27.17,41  t 


t 


18.31  .21,81 
19.42.45,39 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  IIL 
(h)  After  the  observation  of  the  Sun,  the  clock  was  put 
forward  one  minute. 


(c)   Correction  of  the  clock  uncertain, 
(rf)  Micrometer  3',008  after  Wire  IIL 
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Date. 


Object  Observed. 


AVire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Oct.  13 


Oct.  14 


^  Aquilse 

a  Aquarii 

7  UrsEE  Major.  S.P. 


(") 


8  Ursaa  Minoris — 

Microm. 

a,  Lyroe 

a  Cygni 

at,  Aquarii 

a  Pegasi 


Oct.  19 


Oct.  20 


Oct.  21 


Oct.  22 


Oct.  23 


Oct.  24 


a  Ophiuclii 

3  Ursse  Minoris 

(a)  Microm. 

a  LjTae 

a  Cygni 

I  Ursae  Major.  S.P. 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


(6) 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

6  Ursae  Minoris 

Microm.- 

a  Lyra: 

a  Aquilae 

^  Aquilae 

a^  Capricorni 

,  Ursae  Major.  S.  P.  - 
6  Ursae  Major.  S.  P.  ■ 

Uranus 

a  Ursae  Minoris 

(a)  Microm.- 


(a) 


Sim  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ursae  Minor.  S.P.' 

Microm.- 

^  Ursae  Majoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Venus  1  Limb 

a  Coronae  borealis-  -  • 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

3  Ursae  Minoris 

(a)  Microm. 

(c)  a  Lyrae 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Coronae  borealis- 
a  Ophiuchi 


44,9 
51,7 
17,5 


4.5,0 
10,0 
51,2 

4,8 

44,4 


42,2 
6,9 
6,4 

13,8 
24,6 


59.3 
10,5 


40,6 
11,0 
39,8 
20,4 

7,7 
57,5 
18,8 
12,0 


45,9 

57,4 

9,0 


20,8 

33,5 
4.5,3 
9,5 
4,9 
33,0 
42,3 


40,0 

21,0 

33,8 

4,7 

42,3 


58,0 

4,8 

40,3 

41,0 
33,0 

2,1 
28,7 

4,5 
18,5 

57,9 
34,0 
26,5 
59,0 
25,5 
27,0 

27,3 

38,4 


11,6 

18,3 

3,2 

24,5 


19,2 
47,3 
17,7 
32,3 

11,7 
19,0 


16,1 
44,1 

47,0 

40,9 
52,0 


24,8 
31,3 
26,1 

8,0 
16,0 
35,8 

6,0 
31,1 
46,0 

25,3 

3,0 

9,0 

33,2 

2,8 
7,2 

54,3 

5,8 


38,3 
44,8 
49,1 


I 


47.  11, .52 
57.  18,18 
45.    3,24 

25  .  24,50 


.53,3 

24,8 
44,4 
59,8 

38,8 


31  , 

35. 
57. 
56. 


19,08 
47,36 
17,78 
32,28 


50,3 
21,5 
27,4 

7,8 
19,2 


27.  11,62 

25.  18,30 

31  .16,16 
35.44,16 
47  .  47,00 

36  .  40,82 
38  .  52,00 


Instrument  Inverted. 


40 .  26,40 
42 .  37,76 


12,8 

26,4 

40,0 

53,5 

i    24,2 

37,8 

51,3 

5,0 

24,5 
16,0 
57,5 

8,0 

) 

} 

14,5 

31,3 

48,3 

24,4 

37,9 

51,2 

4,6 

53,2 

6,5 

19,8 

33,0 

.34,0 

47,6 

1,5 

15,1 

27,8 

47,8 

8,0 

28,0 

19,3 

41,1 

2,9 

24,7 

32,5 

46,2 

59,8 

13,5 

15,0 

26,0 

33,0 

38,0) 
39,9 

20,0 
59,6 

28,0 
26,8 

13,3 

11,0 

24,6 

38,3 

51,8 

14,0 

20,0 

26,5 

56,5 

17  5 

22  5 

44,4 

8,0 

31,8 

47,1 

0,8 

14,2 

27,8 

58,9 

12,7 

26,2 

39,8 

23.2 

37,4 

50,7 

4,5 

19,8 

34,6 

49,6 

4,5 

46,7 

0,6 

14,4 

27,5 

56,1 

9,7 

23,2 

36,6 

24,5 

7,5 

52,0 

48,0 

1  fi  ^ 

59,0 
30,9 

56,8 

13,8 

35,0 

48,2 

2,0 

16,5 

47,5 

1,2 

14,7 

28,3 

19,5 

34,3 

49,2 

4,4 

55,8 

9,4 

23,1 

36,8 

+  0,27 

+  0,32 

+  1,53 

- 10,03 

-  0,06 

-  0,17 
+  0,32 
+  0,20 

+  0,22 
-10,03 

-  0,06 

-  0,17 
+  1,37 

+  0,37 

+  0,37 


•f  2,10 

+  2,14 

+  2,18 

-f  2,55 


25.    7,80     - 

31  .  14,44 
42 .  37,82 

47.  6,46 

8 .  47,72 
47  .  47,86 
21  .41,10 
56.46,16 

1  .  24,. 57 

44.13,10 
46 .  24,62 

1  .  20,30 

17.    8,10 

48.  0,68 
50.  12,58 

8 .  37,06 
27 .  34,68 

7.  0,44 
27.    9,58 

25.    7,70 

31  .  13,90 

51  .48,54 
54.  1,10 
27  .  34,42 
27.    9,48 


2,55 
2,59 
2,62 
2,65 

5,44 

5,46 

5,46 
5,51 
5,52 

5,96 
5,96 


h.      m,  t» 

19.47.13,89 
21.57.20,64 
23.45.    6,95 

18.25.  17,02 


18.31 . 
20 . 35  . 
21.57. 


21,57 
49,78 
20,72 


22.56.35,13 

17.27.  17,28 

18.25.  13,73 

18.31  .21,56 
20  .  35  .  49,50 
20.47.53,89 

13.36.47,15 
13.38.58,33 


-f 

0,78 

+ 

6,58 

+ 

0,78 

+ 

6,58 

- 

1,18 

-t- 

6,70 

4- 

0,52 

4- 

6,70 

+ 

0,67 

+ 

6,73 

-f 

0,69 

-f 

6,73 

+ 

0,80 

+ 

6,73 

+ 

0,52 

+ 

6,73 

+ 

0,54 

-f 

6,74 

•f 

0,80 

-f 

6,74 

- 

3,16 

+ 

6,76 

-f 

0,79 

•f 

6,82 

-\- 

0,79 

+ 

6,82 

+ 

4,14 

+ 

6,94 

-f 

0,41 

+ 

6,94 

+ 

0,79 

■f 

6,94 

+ 

0,79 

+ 

6,94 

-f 

0,80 

+ 

6,94 

+ 

0,58 

+ 

6,95 

+ 

0,64 

+ 

6,96 

+ 

0,65 

+ 

6,96 

- 

1,18 

+ 

6,97 

-f 

0,52 

-f 

6,97 

+ 

0,79 

-f 

7,10 

+ 

0,79 

+ 

7,10 

+ 

0,58 

+ 

7,11 

+ 

0,65 

+ 

7,12 

13.40 
13.42 


,  33,76 

45,12 


18.25.  13,32 


18.31 
19.42 
19.47 
20.  8 
20.47 
21.21 
21.56 


,21,66 
,45,22 

,  13,88 
55,25 
,55,11 
,48,38 
,53,70 


1.    1  .  28,17  t 

13.44.20,71 
13.46.32,23 

13.  1.31,38 
13.17.  15,45 

13.48.  8,41 
13.50.20,31 

14.  8.44,80 
15.27.42,21 
17.  7.  8,04 
17.27.17,19 

18.25.  13,49 

18.31  .21,39 

13.51  .56,43 
13.54.  8,99 
15.27.42,11 
17.27.17,25 


(a")  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 
{b)  Micrometer  3'',008  before  Wire  III. 


(c)  Wire  IV.  originally  written  3 I'D- 


(o) 
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Date. 


Wir 


Object  Obsebved. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Oct.  24 


Oct.  26 


Oct.  27 


Oct.  28 


(a) 


(«) 


(«) 


i  Ursae  Minoris 

Microm,- 

a.  Lyrae 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

Microm.- 


(a) 


(«) 


6  Ursse  Minoris 

Microm.- 

a  Lyroe 

y  Aquilac 

a  Aquilae 

^  Aquilae 

a  Andromedae 

a  Ursae  Minoris 

Microm.- 

^;  Ursae  Major.  S.  P.. 
a  Ursae  Minor.  S. P.' 

Microm.- 

^  Ursae  Majoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Venus  1  Limb 

a  Coronas  borealis-  •  ■ 

a  Ophiuchi 

b  Ursae  Minoris ■ 

(a)  Microm. 

a  Lyrae 

fT  Sagittarii 

Moon  1  Limb 

a  Aquilae 

/S  Aquilae 

<r  Capricorni 

Uranus 

a,  Ursae  Minor.  S.  P. 
(a) Microm, 

^  Ursae  Majoris 


(«) 


Oct.  29 


Sun  1  Limb 

Microm. 

Sun  2  Limb 

(b)  a  Coronae  borealis  •  • 

a  Herculis 

3  Ursas  Minoris 

a  Lyrae 

Moon  1  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Herculis 

a  Opliiuchi 

d  Ursa'  Minoris- 

a  LyrtE 

y  Aquilae 

c(  Aquilae 


39,8 
17,0 
12,3 


39,4 
50,6 
9,8 
38,7 
16,5 


20,3 


3.5 

24,5 

4,4 

41,8 


39,4 

21,1 

2,9 

9,4 

38,4 

16,5 

2,8 


20,1 


24,0 
15,5 
56,6 
32,0 

25,8 
20,0 
22,5 

22,0 
13,5 
56,5 
4,3 
23,2 
52,2 
31,3 
19,5 
26,0 
43,5 
11,0 
16,0 
43,8 


17,1 
38,1 
19,3 
55,3 
21,5 
14,0 
56,3 
35,3 
18,8 
2.3,6 
52,1 
30,8 
16,7 
9,5 
13,0 
43,7 


2,1 


19,3 

45,8 
20,0 
55,8 
13,1 

47,4 

0,6 

45,3 

54,8 


55,6 

3,3 

22,2 


6,0 


13,5 
47,2 
39,5 
26,0 


5,5 


13,4 
17,7 
36,8 
5,5 
46,2 
27,5 


7,3 
19,0 


7,5 

18,0 
30,8 
52,2 
34,2 
9,1 
5,0 


13.2 

49,6 
34,0 
36,8 
5,5 
44,6 
30,5 
17,0 


7,3 


22,1 
34,0 
59,6 
5,0 
1.3,0 
28,0 

1,1 
14,1 
59,0 

8,4 


12,5 
16,8 
35,8 


50,5 
59,0 
30,6 
2,4 
53,3 
33,5 
28,5 

48,0 
56,5 
30,4 
31,1 
50,2 
18,6 
1,4 
33,0 
29,0 
31,0 
25,5 
21,0 
31,3 

31,6 
44,5 

.5.8 
49,0 
22,8 
48,0 
56,5 
30,3 

3,9 
49,6 
50,3 
18,8 
59,0 
44,0 
25,0 
18,5 
31,0 


15,5 
35,8 

48,8 
13,3 
49,0 
29,8 


14,7 
27,8 
13,0 
22,0 
48,0 
29,5 
30,2 
49,2 


47,8 

17,5 

7,0 


47,3 
44,7 
3,6 
32,2 
16,7 


54,6 


54,9 

45,4 
58,2 
19,6 
3,8 
36,2 


47,2 
18,3 
5,1 
3,5 
32,3 
13,2 
57,5 


54,4 


36,4 


49,4 
3,8 
27,0 
31,5 
46,8 
58,0 

28,4 
41,4 
26,3 
35,5 
30,0 
46,5 
43,8 
2,6 


25.    7,00 

31  .  13,66 

59 .  47,2  i 

4  .  39,58 

1.26,10 

25.    5,10 

31  .  13,40 
38.  17,68 
42 .  36,72 
47.  5,44 
59 .  46,42 


1 

27,00 

17 

7,30 

1 

18,50 

17 

7,56 

3 
5 

27^ 
27, 
27, 


18,02 
30,82 
52,04 
34,14 
9,04 


25.    5,00 

31  .  13,28 
59 .  49,64 
35  .  34,08 

36,72 
5,42 

44,82 


42 
47 
9 
56 .  30,30 


1 
17 


16,60 
7,30 


7.    8,89 

9.22,10 

27 .  34,01 

59,57 

4,68 

12,85 

28,02 


6 
25 
31 
37 


11 
13 
6 
27 
25 
31 
38 
42 


,  1,06 
14,14 
59,04 

.    8,38 

4,00 

12,52 

16,77 

.  35,74 


-  1,18 

+  0,.52 

+  0,57 

+  0,64 

-  3,16 


-  1,18 

+  0,52 

+  0,66 

+  0,67 

+  0,69 

+  0,57 

-  3,16 
+  0,57 
+  4,14 
+  0,41 


0,80 
0,80 
0,81 
0,58 
0,65 

1,18 

0,52 
0,86 
0,94 
0,67 
0,69 
0,85 
0,80 

+    4,14 

+   0,41 

+    0,80 

+  0,80 

+  0,58 

+  0,64 

-  1,18 

+  0,52 

+  0,92 


0,80 
0,80 
0,64 
0,65 
1,18 
0,52 
0,66 
0,67 


7,13 

7,13 
7,19 
7,19 

7,20 


+    7,68 

+ 


7,68 
7,69 
7,69 
7,69 
7,68 

7,67 

7,67 

7,60 

7,60 

7,59 
7,59 
7,59 
7,59 
7,57 

+   7,57 

+  7,57 

+  7,58 

+  7,58 

+  7,58 

+  7,58 

+  7,59 

+  7,60 

+   7,73 

+   7,73 

+    7,74 

+  7,74 

+  7,76 

+  7,77 

+  7,80 

+  7,81 

+  7,86 

+  8,28 
8,28 
8,35 
8,.36 
8,38 
8,38 
8,40 
8,40 


18.25.  12,95 

18.31  .21,31 
23 .  59  .  54,98 

0.  4.47,41 

1.  1.30,14 


18.25.11,60 

18.31  .21,60 
19.38.26,03 
19.42.45,08 
19.47.  13,82 
23 .  59  .  54,67 

1.    1.31,51 

1.  17.  15,54 

3.1.  30,24 

3.17.15,57 


4.  3 
4.    5 

4.28 
5.27 
7.27 


26,41 
39,21 
,  0,44 
42,31 
17,26 


8.25.11,39 


8.31  . 

8 .  59  . 

9 .  35  . 
9 .  42 . 
9.47. 

20.    9. 
21.56. 

3.    1. 

3.17. 


21,37 
58,08 
42,60 
44,97 
13,69 
53,26 
38,70 

28,47 

15,44 


4.    7.17,43 


4.  9. 
5.27. 
7.  7. 
8.25. 
8.31  , 
20 .  37  . 

4.11. 
4.13. 

7.    7. 

7 .  27 . 

8 .  25  . 
8.31. 
9.38, 
9.42. 


30,64 
42,35 
.  7,98 
11,30 
21,18 
36,80 

.10,14 
23,22 

,  8,03 
17,39 
11,20 
21,42 

,  25,83 
44,81 


(a)  Micrometer  3',008  before  and  after  Wire  III. 


(6)  Wires  L  and  IL  having  been  accidentally  broken,  the 
observations  are  made  with  one  of  the  Micrometer 
Wires  occupying  the  place  of  Wire  II. 
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Date. 


Oct.  29 


Oct.  30 


Oct.  31 


Nov.    1 


Nov.  2 

Nov.  3 

Nov.  6 

Nov.  7 


Object  Observed. 


y}  Capricorni  • 


^  Capricorni- 

Moon  1  Limb 

I  Aqnarii 

7  Ursa;  Major.  S.P.- 

a  Andromeda; 

y  Pegasi 

a  Cassiopea; 

a  Ursx  Minoris 

a  Ursa;  Minor.  S.P.-- 
^  UrsEe  Majoris 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb • 

a  Coronae  borealis--' 

7  Aquilse 

a  A(|uilaB 

^  Aquilae 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.P.' 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a.  Lyrae 

7  Aquilae 

a.  Aquilae 

S  Aquilae 

Uranus 

I  Aqiiarii 

■v}'''  Aquarii 

Moon  1  Limb  •■ 

20  Piscium 

27  Piscium 

a  Andromedae-- 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris- 


20  Piscium 

27  Piscium 

a  Andromedae 

Moon  1  Limb 

a  Cassiopeae 

20Ceti 

a  Ursae  Minoris 

)i  Ursae  Major.  S.  P.-- 

a  Arietis 

a  Ursae  Minor.  S.P. •- 
a  Bootis 


Wire. 


12,5 


3,0 


9,8 


a  Aquilae 

Moon  1  Limb---- 
a  Ursae  Minoris  ■ 


a  Aquilae- 
a  Pegasi  - 


2,5 


II. 


44,2 
52,3 
38,8 
10,2 
35,4 
31,0 
24,6 
42,0 
19,0 
9,0 
43,2 

39,3 
53,0 
18,0 

3,1 
22,2 
50,7 
18,0 

9,0 

33,0 

4(),3 

54,8 

2,6 

21,7 

50,4 

9,0 

31,3 

1,3 

6,0 

7,1 

53,0 

30,0 

23,8 

15,5 

6,7 
52,6 
29,9 
58,3 
40,8 
13,8 
19,5 
30,6 
31,7 

8,5 
44,0 

21,3 

24,8 

12,0 

19,8 
9,4 


III. 


58,3 
6,8 

23',8 
58,4 
46,0 
38,3 

5,4 
24,0 
17,5 

6,8 

53,5 
6,7 
33,0 
16,5 
35,5 
4,3 
23,5 
16,5 

46,4 
0,1 
11,8 
16.0 
34,8 
3,6 
22,6 
45,1 
14,8 
19,9 
20,2 
6,4 
45,0 
37,5 
22,0 

19,8 
5,8 
44,7 
11,8 
4,3 
27,3 
2^,0 
51,4 
46,0 


IV. 


58,0 

34,6 

38,8 

18,5 

33,2 
23,0 


12,8 
21,3 
8,0 
37,4 
21,2 

1,1 
52,1 
29,1 


22,5 
30,4 

7,4 
20,4 
47,8 
30,0 
49,0 
17,7 


23,0 

0,5 

13,8 
28,7 
29,5 
48,5 
17,0 
36,4 
59,0 
28,2 
33,8 
33,6 
19,7 
0,3 
51,2 
28,5 

33,3 
19,1 
59,8 
25,4 
27,7 
40,6 
32,5 
12,3 
0,4 


12,2 

48,0 

42,6 

26,0 

46,4 
36,7 


27,0 
35,8 
22,6 
51,1 


16,1 

5,7 

52,6 


53,9 

20,8 
34,2 

2,9 
43,5 

2,3 
30,8 


14,3 

27,5 
45,8 
42,8 

1,9 
30,4 
49,9 
13,0 
41,8 
47,5 
46.8 
32,8 
15,3 

5,0 
35,0 

46,4 
32,4 
14,9 
38,8 
51,3 
53,6 
37,5 


14,8 

26,3 

1,4 

6,4 

34,0 

0,0 
50,5 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


58  .  58,42 
17.  6,83 
34  .  53,35 
57  .  23,76 
44.58,31 

59  .  46,02 
38,33 

5,52 
24,46 
16,26 

6,77 


4 

31 

1 

1 

17 


14.53,40 
17.  6,73 
32,96 
16,53 
35,54 
4,20 
23,71 
16,08 


18 
21 
31 

38 
42 
47 


46,69 
0,06 
11,77 
15,98 
35,01 
3,68 

56  .  22,65 
45.45,17 
10.14,77 
17.19,88 
39 .  20,27 
50.  6,32 
59.45,12 

4  .  37,52 
1  .  22,05 

39 .  19,90 
50.  5,82 
59  .  44,79 

4.11,76 
31  .  4,27 
44.27,18 

1  .25,17 
40.51,38 

57  .  46,02 
1  .14,90 
7  .  58,06 

42 .  34,61 

34  .  38,83 

1  .  19,32 

42.33,14 
56 .  23,05 


Correction 

of 

Clock. 


0,87 
0,88 
0,89 
0,81 
0,56 
0,57 
0,64 
0,41 
3,16 
4,14 
0,41 

0,81 
0,81 
0,58 
0,66 
0,67 
0,67 
3,16 
4,14 

0,81 
0,81 
0,52 
0,66 
0,67 
0,67 
0,80 
0,83 
0,79 
0,82 
0,74 
0,75 
0,57 
0,64 
3,16 

0,84 
0,85 
0,63 
0,88 
0,41 
0,82 
5,28 
0,69 
0,66 
6,44 
0,68 


+  0,75 

+  0,80 

-  5,28 

+  0,75 

+  0,71 


8,42 
8,43 
8,43 
8,44 
8,33 
8,34 
8,34 
8,35 
8,36 
8,71 
8,71 


+  8,73 

+  8,73 

+  8,75 

-f  8,83 

+  8,83 

+  8,83 

+  8,92 

+  9,12 


9,14 
9,14 
9,21 
9,23 
9,23 
9,23 
9,26 
9,27 
9,27 
9,27 
9,27 
9,28 
9,28 
9,28 
9,29 

9,43 
9,43 
9,43 
9,43 
9,44 
9,44 
9,44 
9,45 
9,45 
9,61 
9,63 


+    9,70 

-f  10,04 

+  10,85 

+  11,06 
+  11,10 


Apparent 

Right  Ascension 

Ooserved. 


h. 
20. 
21, 
21. 
21. 
23. 
23. 

0. 

0. 

1. 
13. 
13. 


7,71 
16,14 

2,67 
33,01 

7,23  t 
54,93  t 
47,31  t 
14,28  t 
29,66  t 
1.29,11  t 
17.  15,89 


14. 15. 
14.17. 
15.27. 
19.38. 
19.42, 
19.47, 
1.1. 

13.  1  , 

14.  18, 
14.21  . 
18.31  . 
19.38. 
19.42. 
19.47. 
21  .56. 
22.45. 
23.  10, 
23.  17, 
23 .  39  - 
23  .  50 
23 .  59 , 

0.    4, 
1.1, 


2,94 
16,27 
42,29 

,  26,02 
45,04 

,  13,70 
29,47 
29,34 

56,64 
10,01 
21,50 
25,87 
44,91 
13,58 
32,71 
55,27 
24,83 
29,97 
30,28 
,  16,35 
•  54,97 
47,44 
.28,18 


23.39.30,17 

23.50.16,10 

23.59.54,85 

0.    4.22,07 

0.31  .  14,12 

44  .  37,44 

1  .  29,33 

41  .    1,52 

57.. 56, 13 

1  .  30,95 


0. 
1. 
1  . 
1. 
13. 


14.    8.    8,37 

19.42.45,06 

1 .  34  .  49  67 

1.1.  24,89 

19.42.44,95 
22  .  56  .  34,86 


5<5 


OUSERVATIONS  MADE  WITH  TllE  TkaNSIT  InsTHUMENT  IN  THE  YeAE  1835. 


Date. 


Nov.    7 

Nov.    [) 
Nov.  10 


Nov.  11 


Nov.  12 
Nov.  13 


Nov.  14 


Nov.  15 


Object  Obseeved. 


«  Andromeda;  •  ■ 

7  Pi'gasi 

a  Ursac  Minoris  ■ 
a  Arietis 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


Sun  1  Limb--- 
Sun  2  Limb--- 

a  Pegasi 

a  Andromedse- 

7  Pegasi 

a  Arietis 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Ven\is  1  Limb 

a  Ursoe  Minoris 

a  Lyrae 

y  Aquila; 

a  Aquila; 

j8  Aquila; 

Uranus 

a  Andromeda- 

a  Ursa;  Minoris 

n  Ursa;  Major.  S.  P. 
a  Ursa;  Minor.  S.P. 


a  Ursa;  Minoris- 


Win 


7,3 
53,0 


i  Ursa;  Minoris 

a  Lyra; 

7  Aquila; 

a  Aquila; 

/3  Aquila; 

a  Ursa;  Minor.  S.P.--- 

^  Ursa;  Majoris 

>i  Ursa;  Majoris 

a  Bootis 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Herculis 

a  Opliiuchi 

d  Ursa;  Minoris - 

a  Lyra; 

7  Aquila; 

a  Aquilic 

a  Ursa:  Minoris- 


Moon  2  I,imb 

a  Ursa;  Minor.  S.  P.  - 

^  Ursa;  Majoris 

D  Ursa;  Majoris 

a  Bootis 


II. 


28,0 
21,7 
15,0 
30,2 

8,0 
23,6 

9,7 
25,4 

8,8 
27,3 
21,0 
29,5 

11,8 

27,8 


52,0 


52,0 


12,5 
51,4 
59,5 
18,6 
47,3 

4,7 
26,9 
12,0 
28,0 

0,0 

8,0 

11,5 
51,0 

58,8 
18,0 
46,7 
58,5 
39,2 
27,5 
40,8 

23,7 
40,8 
40,6 
50,0 
11,0 
50,6 
58,8 
17,9 
12,0 

4,3 

57,0 
39,0 
27,6 
41,0 


in. 


43,0 
35,4 
22,0 
44,5 

22,0 
37,5 

23,5 
39,3 
22,4 
42,3 
34,8 
43,8 

25,8 
41,8 


IV. 


55,0 

8,2 

13,0 

31,9 

0,5 

18,3 

41,8 

19,5 

48,8 

6,5 


53,5 

7,6 

12,2 

31,4 

0,0 

6,5 

2,6 

48,3 

55,0 

37,8 
5-1,7 
54,3 

3,6 
53,5 

7,6 
12,3 
31,3 
17,5 

17,8 

4,5 

2,7 

48,4 

.55,0 


58,2 
4y,2 
28,5 
59,0 

35,8 
51,4 

37,5 
53,3 
36,1 
57,3 
48,4 
58,3 

39,7 
55,8 

0,2 
39,0 
25,5 
26,4 
45,5 
14,0 
31,9 
57,0 
25,5 

9,3 


V. 


16,0 

38,0 
24,8 
25,7 
44,8 
13,4 
11,0 
26,4 
9,0 
9,4 

52,0 
8,5 
8,1 
17.2 
37,5 
24,5 
25,8 
44,8 
24,0 

31,4 

10,0 

26,3 

9,0 

9,2 


13,2 

2,9 

34,0 

13,3 

49,9 
5,3 

51,3 
7,2 

49,8 

12,4 
2,3 

12,7 

53,6 
9,7 
14,3 
23,0 
42,6 
40,0 
59,0 
27,4 
45,5 
1^,2 
33,0 


24,0 

21,0 
41,8 
39,5 
58,3 
26,7 


lleduction 

to 
Wire  III. 


50,0 
29,7 
23,4 

5,8 
22,5 
21,8 
30,6 
21,0 
41,4 
39,2 
58,0 
31,0 

45,2 


49,8 
29,8 
23,3 


59 
4 
1 

57 


,  43,07 
,  35,45 
,21,58 
,  44,56 


54.21,97 
56 .  37,50 

58 .  23,53 
0 .  39,33 

56 .  22,42 

59  .  42,29 
4.34,78 

57  .  43,88 


2 

4 
42 
24 
31 
38 
42 
47 
56 
59 

1 
40 

1 


,  25,74 

.41,80 

,  46,03 

.55,98 

,    8,42 

,  12,98 

,  32,04 

.    0,62 

18,28 

41,94 

19,15 

48,70 

6,43 


1  .  11,53 

24  .  54,34 
31  .  7,80 
38.  12,30 
42.31,41 
47.    0,02 

1  .  5,42 
17.  2,74 
40  .  48,27 

7.55,08 


37,64 

54,61 

54,34 

3,55 

54,10 

7,53 

12,28 

42.31,29 

1  .  17,70 


58.  17,84 

1  .    4,30 

17.    2,65 

40 .  48,34 

7  .  55,06 


Correction  Correction 


of 
Instru- 
ment. 


0,63 
0,71 
5,28 
0,66 

0,94 
0,94 

0,94 
0,94 
0,71 
0,63 
0,71 
0,66 

0,94 
0,94 
0,96 
2,10 
0.56 
0,74 
0,75 
0,77 
0,91 
0,63 
5,28 
0.69 
6,44 

5,28 

2,10 
0,56 
0,74 
0,75 
0,77 
6,44 
0,41 
0,47 
0,68 

0,95 
0,95 
0,71 
0,72 
2,10 
0,56 
0,74 
0,75 
6,28 

0,80 
6,44 
0,41 
0,47 
0,68 


of 
Clock. 


+  11,11 
+  11,11 
+  11,12 

+  11,12 

+  11,46 
+  11,46 

+  11,68 
+  11,68 
+  11,76 
+  11,77 
+  11,77 
+  11,80 

+  12,04 
+  12,04 
+  12,06 
+  12,11 
+  12,11 
+  12,13 
+  12,13 
+  12,13 
+  12,16 
+  12,19 
+  12,20 
+  12,21 
+  12,35 

+  12,50 

+  12,73 
+  12,73 
+  12,74 
+  12,74 
+  12,74 
+  12,&0 
+  12,80 
+  12,80 
+  12,80 

+  12,80 
+  12,80 
+  12,81 
+  12,81 
+  12,81 
+  12,81 
+  12,81 
+  12,81 
+  12,83 

+  12,91 
+  12,91 
+  12,91 
+  12,91 
+  12,91 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


23.59.54,81 

0.  4.47,27 
1.1.  27,42 

1 .  57  .  56,34 

14.54.34,37 
14.56.49,90 


14.58. 
15.    0. 

22 .  56 . 
23 . 59 . 

0.  4. 
1.57. 

15.  2. 
15.  4. 
15.42. 
18.25. 
18.31 . 
19.38. 
19.42. 
19.47. 
2 1  .  56  . 

23 .  59 . 

1.  1. 
1.41. 

13.    1. 


36,15 
51,95 
34,89 
54,69 
47,26 
56,31 

38,72 
54,78 
59,05 

5,99 
21,09 
25,85 
44,92 
13,52 
31,35 
54,76 
26,07 

1,60 
25,22 


1.    1.18,75 


18, 
18, 
19, 
19. 
19. 
13. 
13. 
13. 
14. 


25.  4,97 
31  .  21,09 
38 .  25,78 
44,90 
13,53 
24.66 
15,95 
1,54 
8,56 


42 

47 
1 

17 
41 


15.  14. 
15.17. 
17.  7. 
17.27. 
18.25. 


51,39 
8,36 
7,86 

17,08 
4,81 


18.31  .20,90 

19.38.25,83 

19.42.44,85 

1.1.  25,25 


11.58. 

13.  1  . 
13.17. 
13.41  . 

14.  8. 


31,55 

23,65 

15,97 

1,72 

8,65 


Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Keduotion 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  Ascension 

Observed. 


Nov.  16 


Nov.  17 


Nov.  18 


Nov.  20 


Nov.  25 


Nov.  26 


Nov.  27 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Venus  1  Limb 

a  Ophiuchi 

5  Ursse  Minoris 

a  Lyrse 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

Uranus 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.' 


50,5 


a  Aquarii 

a.  Andromedae 

y  Pegasi 

a.  Cassiopeae 

a  Bootis 

a  Coronae  borealis  • 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

3  Ursae  Minoris- 

y  AquilcE 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

Uranus 

a.  Andromedae- •• 

y  Pegasi 

a  Ursae  Minoris- 


(") 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a.  Ophiuchi 

h  Ursae  Minoris- 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 


a  Ceti 

a  Tauri 

a  Aurigae 

a  Coronae  borealis- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Ilerculis 

a  Ophiuchi 

h  Ursae  Minoris  • 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Venus  1  Limb-. 

a  Ophiuchi 

h  Ursae  Minoris- 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 


36,7 
54,0 
31,3 
49,8 
11,0 
50,6 
58,7 
17,8 
46,3 
11,5 


57,0 

52,8 
25,9 
19,7 
36,6 
40,8 
13,4 

53,0 
10,6 

8,5 
58,4 
17,7 
46,3 
15,3 
25,8 
19,7 


12,7 
30,8 
49,3 
6,5 
17,1 
45,8 

15,1 
3,2 
2,0 

13,3 

31,4 
50,8 
40,0 
49,4 


47,4 
7,2 
22,5 
49,6 
5,0 
50,0 
58,4 
17,5 


50,9 

8,2 
45,7 

3,4 
52,5 

7,5 
12,2 
31,1 
59,7 
25,1 
15,5 

5,5 

6,0 
40,8 
33,3 

0,4 
55,0 
28,3 

7,0 
24,5 
51,0 
11,8 
30,9 
59,5 
29,2 
40,6 
.33,3 
13,5 

26,8 
45,2 
2,8 
49,5 
30,4 
59,1 

28,3 
16,7 
21,0 
28,3 

45,6 
5,1 

53,7 
2,8 

46,0 

1,7 
21,3 
36,7 

3,2 
47,0 

%,% 
12,0 
30,8 


5,0 
22,2 
59,9 
17,0 
37,0 
24,4 
25,7 
44,6 
13,2 
38,8 
23,0 
10,5 

19,3 

55,8 
46,8 
24,1 
8,8 
43,4 

21,2 
39,0 
34,0 
25,3 
44,5 
13,0 
42,8 
55,8 
46,8 
21,0 

40,8 
59,3 
16,3 
33,0 
44,0 
12,5 

41,5 
30,6 
40,1 
43,2 

0,2 
19,4 

7,6 
16,4 
29,0 

15,8 
.35,7 
50,8 
16,8 
31,0 
24,0 
25,4 
44,4 


18,9 
36,9 
14,3 
30,6 


41,4 
39,1 
57,8 
26,3 
52,3 
29,0 


32,6 

10,8 
0,6 
47,4 
23,0 
58,3 

35,0 

52,8 
17,5 
38,8 
57,8 
26,2 
56,4 
10,8 
0,7 
27,0 

54,9 
13,3 
30,0 
17,0 
57,2 
25,7 

54,8 
44,4 
59,0 
58,0 

14,3 
33,6 
21,4 
30,0 
14,5 

30,1 

49,8 
5,0 
30,4 
14,5 
41,0 
38,9 
57,7 


22 

25 


27. 
24. 
31. 
38. 
42. 


50,85 

8,29 

45,65 

3,40 

5.3,.54 

7,43 

12,18 

31,11 

46 .  59,70 

56.2.5,10 

1  .  15,80 

1  .    4,35 

57.  6,04 
59  .  40,79 

4  .  33,25 
31  .    0,;i6 

7  .  54,83 
27  .  28,38 

31  .  7,00 
33 .  24,67 
24.51,10 

38.  11,83 
42.31,01 
46 .  59,58 
56.29,10 
59 .  40,72 

4  .  33,28 
1  .  13,70 

39 .  26,73 
4 1  .  45,08 

2,79 
49,85 
30,46 
59,10 


27 
24 
42 
46 


53  .  28,28 

26.16,81 

4  .  21,00 

27  ■  28,23 


4, 
1. 
6, 

27. 

24. 


45,75 
5,09 

53,82 
2,85 

46,63 


9.    1,61 
11  .21,36 


7 
27 
24 
31 
38 
42 


,  36,46 
,  3,20 
,  47,75 
.  6,95 
.11,93 
,  30,89 


0,95 
0,95 
0,97 
0,72 
2,10 
0,56 
0,74 
0,75 
0,77 
0,91 
5,28 
6,44 

0,82 
0,63 
0  71 
0,41 
0,68 
0,64 

0,74 
0,74 
0,26 
0,58 
0,59 
0,60 
0,70 
0,52 
0,57 
1,06 

0,74 
0,74 
0,58 
0,26 
0,59 
0,60 


-f  0,61 

+  0,56 

+  0,45 

+  0,52 


0,75 
0,75 
0,57 
0,58 
0,26 

0,75 
0,75 
0,77 
0,58 
0,26 
0,48 
0,58 
0,59 


+  12,91 
+  12,91 
+  12,92 
+  12,92 
+  12,92 
+  12,92 
f  12,94 
+  12,94 
+  12,94 
+  12,97 
+  13,01 
+  13,17 

+  13,29 
+  13,31 
+  13,31 
+  13,31 
+  13,26 
+  13,27 

+  13,27 
+  13,27 
+  13,28 
+  13,29 
+  13,29 
+  13,29 
+  13,31 
+  13,33 
+  13,33 
+  13,34 

+  13,68 
+  13,68 
+  13,70 
+  13,70 
+  13,71 
+  13,71 

+  13,68 
+  13,68 
+  13,67 
+  13,.54 

+  13,54 
+  13,54 
+  13,53 
+  13,52 
+  13,51 

+  13,32 
+  13,32 
+  13,31 
+  13,30 
+  13,30 
+  13,29 
+  13,27 
+  13,27 


15.23 
15.25 

16.  8, 
17.27, 
18.25. 
18.31 , 
19.38, 
19.42, 
19.47, 

21 .56. 
1.1. 

13.  1  . 

21 .57. 
23 . 59 . 

0.    4. 
0.31. 

14.  8. 


4,71 
22,15 
59,54 
17,04 

4,36 
20,96 
25,86 
44,80 
13,41 
38,98 
23,53 
23,96 

20,15 
54,73 

47,27 
14,08 

8,77 


15.27.42,29 

15.31.21,01 
15.33.38,68 
18.25.  4,12 
19.38.25,70 
19.42.44,89 
19.47.13,47 
21.56.43,11 
23.59.54,57 

0.  4.47,18 

1.  1.25,98 

15.39.41,15 

15.41  .59,.50 

17.27 

18.25, 

19.42, 

19.47, 


17,07 

3,29 

44,76 

13,41 


2.53.42,57 

4.26.31,05 

5.    4.3.5,12 

15.27.42,29 


16. 
16. 
17. 
17. 
18. 


5.    0,04 

7.19,38 

7.    7,92 

27.16,95 

24  .  59,88 


16.    9. 

16.  11. 

17.  7. 
17.27. 
18.25, 
18.31  .20,72 
19.38.25,78 
19.42.44,75 


15,68 
,  35,43 
.  50,54 

17,08 
0,79 


(fl)  Wire  V.  originally  written  55*9. 


(P) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1 836. 


Date. 


Nov.  27 


Object  Obseeved. 


Wire. 


Nov.  28 


Dec.    1 
Dec.    2 


Dec.    3 


Dec.    4 


;3  Aquilse 

Uranus 

T^  Aquarii 

S  Aquarii 

Moon  1  Limb 

20  Piscium 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.P.-- 
»  Ursae  Majoris 


h  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

a  Aquilae 

/3  Aquilse 

a*  Capricorni 

Uranus 

a  Pegasi 

20  Piscium 

Moon  1  Limb 

33  Piscium 

a  Ursae  Minoris 

D  Ursae  Major.  S.P. 


h  Ursae  Minoris- 
a  Cygni 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

Venus  1  Limb--- 
3  Ursae  Minoris-- 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

(3  Aquilae 

Uranus 

a  Andromedae---- 
a,  Ursae  Minoris-- 
1)  Ursae  Major.  S. 

/A  Ceti 

*  Arietis 

Moon  1  Limb---- 
5  Tauri 


50,0 


II. 


in. 


7,8 


y  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni- --- 

a  Cygni 

Uranus 

a  Ursae  Minoris- 
5  Tauri 


11,7 


a  Ophiuclii---- 

a  Lyrae 

a  Cygni 

a  Andromedae - 
y  Pegasi 


46,1 
44,7 
25,2 
27,3 
33,4 
2,3 
1,5 
56,0 
28,2 

4,5 
50,8 
18,2 
46,6 
28,0 
49,7 

7,9 

3,2 
26,8 
28,7 

1,5 
28,5 

7,5 
19,4 

20,7 
41,3 
44,2 

8,0 
54,4 

2,7 
21,6 
50,4 
12,0 
30,1 

3,5 
32,5 
42,0 
45,3 
14,5 
26,8 

3,9 
22,7 
51,8 
32,6 
21,6 
18,3 

3,0 
27,7 

56,2 
56,7 
22,9 
32,7 
26,7 


IV. 


59,5 
58,3 
38,8 
41,0 
47,5 
15,6 
8,5 
5,0 
48,8 

46,5 

7,6 
31,5 

0,0 
41,7 

3,2 
21,6 
16,3 
40,5 
42,0 

7,5 
49,2 

50,0 
37,8 

34,8 
55,6 
58,5 
51,0 
11,3 
16,0 
35,0 

3,7 
25,5 
44,9 

9,5 
53,2 
55,5 
59,2 
28,5 
40,4 

17,4 
36,4 

4,9 
46,3 
40,3 
31,8 

9,5 
41,5 

9,8 
13,6 
41,6 
47,8 
40,3 


V. 


12,8 
12,0 
52,2 

54,8 
1,7 
28,8 
14,5 
11,5 
9,5 

31,0 
24,6 
44,8 
13,5 
55,2 
16,9 
35,4 
29,6 
54,3 
55,4 
16,0 
9,8 

32,5 
56,2 

49,5 
10,0 
12,8 
34,0 
28,2 
29,7 
48,4 
16,9 
39,0 

0,2 
17,5 
13,9 

9,0 
13,3 
42,7 
53,8 

30,9 
49,8 
18,4 
59,8 


4.5,4 
18,0 
54,8 

23,7 

30,6 

0,6 

2,9 

54,0 


26,0 
25,7 
6,2 
8,7 
16,0 
42,1 
22,5 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


30,2 

13,5 

41,6 

58,3 

26,8 

8,8 

30,5 

49,1 

43.0 

7,8 

8,8 

22,0 


16,5 
14,9 

3,8 
24,3 
27,1 
17,0 
45,2 
42,8 

1,8 
30,4 
52,8 
15,3 
23,5 


22,6 

27,0 

56,7 

7,6 

44,3 
3,1 
31,8 
13,7 
17,6 
59,0 


8,3 

37,0 
47,6 
19,0 
18,0 
7,8 


46 .  59,42 

56 .  58,36 
40 .  38,74 
45.41,02 

1  .  47,68 

39 .  15,55 
1  .  8,15 
1  .    4,22 

40 .  48,82 

24  .  47,25 
31  .  7,65 
42.31,49 

47.  0,05 
8.41,61 

57.  3,26 
56.21,65 
.39.16,37 

40,51 

42,04 

8,15 

49,24 


49. 

56. 

1  . 

40. 


24.50,01 
35 .  37,74 


30. 
32, 
34, 

24, 
31  , 
38, 
42, 
47. 
57 
59. 
1 
40 
35 
39 
51 
21 


35,02 

55,62 
58,35 
50,88 
11,28 
16,06 
34,99 

3,68 
25,50 
45,09 

9,85 
53,18 
55,55 
59,27 
28,58 
40,35 


38 .  17,38 
42 .  36,29 
47.  5,05 

8 .  46,29 
35  .  40,27 
57  .  31,80 

1  .  10,24 
21  .41,28 

27.  9,88 
31  .  13,63 
35.41,69 
59.47,82 
4 .  40,35 


0,60 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,65 
1,06 
1,86 
+  0,44 


Correction 
of 


0,26 

0,48  . 

0,59 

0,60 

0,70 

0,70 

0,57 

0,65 

0,69 

0,66 


+ 

J,UD 

0,36 



0,74 

-f 

0,46 

+ 

0,81 

+ 

0,81 

+ 

0,82 

— 

0,74 

+ 

0,49 

+ 

0,62 

+ 

0,63 

+ 

0,63 

4- 

0,75 

-f 

0,54 

- 

2,13 

+ 

0,44 

+ 

0,62 

+ 

0,59 

-f 

0,62 

+ 

0,61 

-1- 

0,62 

+ 

0,63 

+ 

0,63 

-f 

0,75 

+ 

0,46 

-f 

0,75 

- 

2,13 

-♦- 

0,61 

-f 

0,61 

+ 

0,49 

+ 

0,46 

-I. 

0,54 

+ 

0,60 

-f  13,27 
+  13,22 
+  13,20 
-f  13,19 
+  13,19 
+  13,17 
+  13,14 
+  12,83 
+  12,81 

+  12,69 
+  12,68 
+  12,65 
+  12,65 
+  12,64 
+  12,59 
+  12,56 
+  12,53 
+  12,53 
+  12,52 
+  12,49 
+  12,47 

+  10,45 
+  10,38 


Apparent 

Right  Asc-ension 

Observed. 


9,24 
9,24 
9,18 
9,13 
9,12 
9,06 
9,05 
9,05 
8,94 
8,82 
8,77 
8,74 
8,69 
8,69 
8,68 
8,65 

7,79 
7,79 
7,78 
7,76 
7,74 
7,66 
7,49 
7,35 

6,56 
6,50 
6,38 
6,15 
6,14 


h.      m.         «. 

19.47.13,29 
21.57.  12,28 
22  .  40  .  52,65 
22  .  45  .  54,93 


23.  2 
23.39 
1.  1 
13.  1 
13.41 

18.24 
18.31 
19.42 
19.47 
20.  8 
21  .57 

22 .  56 
23.39 

23 .  49 
23 .  56 

]  .    1 
1.41 


1,60 
.  29,37 
.  20,23 
.18,91 
.    2,07 

.  59,68 
.20,81 
.  44,73 
.  13,30 
.  54,95 
.16,55 
.34,78 
.  29,55 
.53,73 
.  55,22 
.  19,58 
.    2,07 


18 .  24  .  59,72 


16.30. 
16.33. 
17.35. 
18.24. 
18.31  . 
19.38. 
19.42. 
19.47. 
21.57. 
23 .  59 . 

1.    1. 

1.41. 

2.36. 

2.40. 

2.51  . 

3.21  . 

19.38. 
19.42. 
19.47. 
20.  8. 
20 . 35  . 
21.57. 

1.1. 

3.21  . 

• 

17.27. 
18.31 . 
20 . 35  . 
23 .  59  . 
0.    4. 


45,07 

5,67 

8,35 

59,27 

20,89 

25,74 

44,67 

13,36 

35,19 

54,45 

16,49 

2,36 

4,86 

8,55 

37,88 

49,61 

25,79 

44,71 
13,46 
54,80 
48,47 
40,21 
15,60 
49,24 

17,05 
20,62 
48,53 
54,51 
47,09 
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Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


V. 


Beductiou 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
meut. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Dec.    4 
Dec.    5 

Dec.  10 


Dec.  11 


Dec.  12 


Dec.  13 


Dec.  14 


Dec.  15 
Dec.  16 


Dec.  17 


a  UrsaE  Minoris- 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 


a  Lyrae 

a.  Andromedae 

y  Fegasi 

a  Cassiopeae 

a.  Ursa;  Minoris 

»  Ursa;  Major.  S.  P.- 

a.  Arietis 

a  Ceti 


24,5 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 

a  Lyrae 

7  Aquilae 

a  Cygni 

a  Aquarii — 


Sun  1  Limb- 
Sun  2  Limb- 

7  Aquilae 

a  Aquilae 


a  Ursae  Minor.  S.P. 

a  Virginis 

»  Ursae  Majoris 

a  Bootis 


a  Andromedae 

7  Fegasi 

a,  Ursae  Minoris 

■I,  Ursae  Major.  S.P.--- 

a  Arietis 

a  Ceti 

S  Virginis 

a  Ursae  Minor.  S.  P. 
Moon  2  Limb 


31,7 


0,0 


a  Ceti  -  -  - 
a.  Bootis- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

a  Lyrae 

a  Aquilae 

a  Cygni 

i8Tauri 

3  Ursa:  Minor.  S.P. 


a  Cygni 

a  Ursae  Minoris- 

a  Arietis 

a  Tauri 

a  Aurigae 


42,5 


6,0 

25,9 
46,8 

6,7 
42,6 
36,5 
53,5 
14,5 
45,0 
45,3 
32,8 

52,6 
14,7 
8,5 
17,0 
34,5 
"11,0 

18,8 
40,5 
18,6 
37,6 

7,5 
27,7 
51,5 

4,7 

49,4 
43,3 
17,0 
52,3 
52,2 
40,1 
17,0 
6,5 
0,8 

41,1 

8,4 

7,3 

29,8 
17,4 
45,0 
43,4 
55,3 
26,5 

45,4 
23,0 
57,7 
33,5 
32,8 


11,5 

40,0 
1,3 

23,6 
57,5 
50,1 
17,1 
19,0 
6,0 
59,5 
45,9 

6,8 
29,0 
25,5 
30,5 
53,3 
24,0 

33,4 
55,3 
32,1 
51,0 

14,5 
41,3 
12,2 

18,7 

4,4 
57,0 
25,0 
1.3,2 

6,4 
53,0 
30,2 


14,4 

54,4 
22,4 

21,8 
44,2 
34,3 
58,3 

2,2 
10,4 

7,0 

4,1 
28.5 
12,1 
47,3 
51,4 


21,0 

54,8 
15,7 

40,6 
12,7 
3,8 
40,6 
28,0 
26,3 
13,9 
59,4 

21,3 
43,4 
42,4 
43,9 
12,0 
37,5 

47,8 
9,6 

45,6 
4,6 

22,0 
54,8 
33,0 
32,9 

19,5 
10,7 
32,0 
33,8 
20,7 
6,4 
43,5 
20,5 
28,3 

7,8 
36,5 

39,2 
58,6 
51,5 
11,7 
20,9 
25,5 


22,7 
35,5 
26,4 
1,2 
11,0 


27,5 

9,0 
29,9 

57,6 
27,8 
17,5 
4,2 
34,0 


28,3 
12,8 

36,0 

57,8 
59,4 
57,4 
30,8 
50,8 

2,6 
23,8 
59,0 
17,9 


8,2 
53,6 
47,0 

34,7 
24,4 
37,5 


.35,3 
19,7 
56,8 


42,0 

21,2 

50,7 

50,6 
13,0 
8,5 
25,0 
39,5 
40,5 


41,3 
43,0 
40,9 
15,0 
29,7 


1  .  12,80 

43 .  40,22 
46.    1,22 

31  .  23,63 
59 .  57,62 

4.50,12 
31  .  17,09 

1  .20,15 
41  .  5,80 
57.59,56 
53  .  46,08 

10.  6,95 
12.28,99 
31  .25,45 
38 .  30,46 
35.53,31 
57.24,19 

14.33,41 
16.55,06 
38  .  32,08 
42.51,06 

1  .  14,60 
16.41,25 
41  .  12,22 

8.18,76 


0, 
4, 
1  . 
41  , 
58. 
53. 
47. 
t  1  , 
19. 


4,47 
57,00 
24,10 
13,11 

6,46 
53,15 
30,22 
14,02 
14,53 


53.54,48 
8  .  22,43 


32. 
34. 
31. 
42. 

36. 
16. 
25. 


21,73 
44,  L5 
34,43 
58,29 

2,16 
10,37 

8,45 


36.    4,04 

1  .  28,69 

58.  12,08 

26 .  47,34 

4.51,70 


-    2,13 


0,81 
0,81 

0,53 
0,61 
0,65 
0,41 
3,54 
0,55 
0,61 
0,71 

0,89 
0,89 
0,53 
0,67 
0,48 
0,74 

0,89 
0,89 
0,67 
0,68 

4,54 
0,79 
0,45 
0,62 

0,58 
0,65 
3,54 
0,55 
0,61 
0,71 
0,70 
4,54 
0,79 

0,71 
0,62 

0,90 
0,90 
0,53 
0,68 
0,48 
0,58 
2,35 

0,48 
3,54 
0,61 
0,64 
0,47 


6,08 

4,99 
4,99 

3,42 
3,80 
3,80 
3,83 

■  3,87 
3,92 
3,94 
4,01 

5,06 
5,06 
5,16 
5,24 
5,31 
5,42 

6,90 
6.90 

•  7,08 

■  7,08 

■  10,08 
•10,10 

10,13 
■10,15 

■  10,77 

•  10,77 
- 10,83 

■  10,87 

■  10,89 
10,96 

■11,68 
11,70 
11,72 

■12,72 
■13,67 

■  14,00 
14,00 
14,10 

■  14,22 
14,30 
14,99 
15,08 

16,15 
16,49 
16,56 

■  16,75 
16,80 


1.1.  16,75 

16.43.46,02 
16.46.    7,02 

18.31.20,74 
23 .  59  .  54,43 
0.  4.46,97 
0.31  .  13,67 
1.1.  12,74 
1.41  .  2,43 
1.57.56,23 
2.53.42,78 

17.  10.  2,78 
17.12.24,82 
18.31  .20,82 
19.38.25,89 
20  .^35  .  48,48 
21.57.  19,51 

17.14.27,40 
17.  16.49,05 
19.38.25,67 
19.42.44,66 

13.  1.  9,06 
13.16.31,94 
13.41.    2,54 

14.  8.    9,23 


23. 

0. 

1. 

1. 

1. 

2. 
12, 
13. 
13. 


59  .  54,28 

4  .  46,88 

1.    9,73 

41  .    2,79 

57.56,18 

53 .  42,90 

47  .  19,24 

1  .    6,86 

19.    3,60 


2.53.42,47 
14.    8.    9,38 

17.32.  8,63 
17.34.31,05 
18.31  .20,86 
19.42.44,75 
20  .  35  .  48,34 
5  .  15  .  55,96 
6 .  24  .  55,72 

20.35.48,37 
1.1.  8,66 
1.57.56,13 
4.26.31,23 
5.    4.35,37 
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Date. 


Object  Obseiived. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

of 

In§tru- 

ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Rigiit  AscenHion 

Obscr^'ed. 


Dec.  17 


Dec.  18 


Dec.  21 


Dec.  22 


Dec  24 


jS  Tauri 

*  D  +  32°  16' 

Piazzi  VI.  120. 

&  Ursae  Minor.  S.P.-- 

*  D  +  33°46' 

Juno 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


46,0 


a  Cygni 

a  Aquarii 

Uranus 

a  Auriga; 

j8  Ononis 

j8  Tauri 

*  D  +  29°36'.- 
>K  D  +  32°16'-- 

*  D  +  33°  8'---- 
d  Ursoc  Minor.  S. 

*  D  +  33°46'-- 

Juno 

Jupiter  1  Limb-- 
Jupiter  2  Limb-- 


52,5 


a  Aquarii 

a  Pegasi 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris  •  ■  •  - 

a  Tauri 

a  Aurigae 

*  D  +  29°36' 

Piazzi  VL  142. 

a  Ursa;  Minor.  S.  P. 

Piazzi  VL  150. 

Juno 

Jupiter  1  Limli 

.Jupiter  2  Limb 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

3  Ursse  Minoris- 

a  Lyra; 

Venus  1  Limb-- 

a  Cygni 

a  Aquarii 

Uranus 

a  Ursae  Minoris- 

a  Arietis 

a  Auriga; 

Jupiter  1  Limb- 
Jupiter  2  Limb- 


Sun  1  Limb 

Sun  2  Limb 

8  Ursa;  Minoris- 

a  Lyrae 

Venus  1  Limb-- 


57,2 
56,5 


14,0 
25,3 
54,3 


47,3 
24,0 
23,0 
34,5 
44,5 
59,1 
46,5 
58,0 
59,4 


15,5 

38,8 


27,8 

30,0 
44,0 
56,6 
27,0 
41,4 
40,6 
52,6 
33,3 
37,0 
30,4 
14,4 
51,2 


57,8 
20,2 
40,0 
29,3 
59,4 
55,0 
31,8 

3,2 
26,5 

7,5 
42,4 


23,0 

55,1 
17,4 
43,5 
33,0 
51,4 


12,3 

12,3 

1,5 


29,9 
38,5 


12,3 

6,0 
37,3 
36,5 
5.3,5 
57,8 
14,2 

1,8 
13,8 
15,1 
17,5 
31,4 
52,0 
38,6 


43,3 

57,6 
10,3 
35,0 
55,2 
59,7 
8,0 
49,2 


46,1 
27,4 


9,2 

12,3 
34,6 
23,0 
46,0 
14,0 
13,6 
44,9 
16,8 
34,5 
22,0 
1,7 
34,0 


9,6 
32,0 
26,5 
50,0 

5,8 


27,3 
27,9 
17,3 
53,0 
45,7 
51,8 
2.3,1 


24,6 

50,6 
50,1 
12,6 
11,2 
29,3 
17,0 
29.4 
31,0 
59,5 
47,3 
5,0 


56,7 

56,5 

11,2 

24,0 

42,0 

9,0 

18,9 

23,2 

4,8 

4,0 

2,0 

41,0 

20,2 


26,5 
49,2 
6,5 
3,2 
28,4 
32,3 
58,3 
30,5 
42,0 
36,3 
20,8 


52,0 

24,0 
46,5 
10,0 
6,9 
20,3 


42,3 
4.3,7 
33,1 


1,7 
5,0 


41,2 

43,3 
4,0 
3,8 
31,7 
24,5 
44,3 
32,4 
45,0 
46,8 


3,3 

18,1 
7,4 


10,0 
25,0 
37,7 
49,5 
22,8 
37,9 
38,5 
20,3 


17,8 
54,2 


38,2 

41,3 
3,9 
49,0 
20,2 
43,1 
51,1 
11,8 
44,1 
49,5 
50,6 
39,8 
3,0 


38,6 

1,1 
52,5 
24,0 
34.8 


16. 

21  . 

22. 

25. 

26. 

50 

56. 

56, 


12,22 
12,25 

1,55 
11,15 
29,84 
38,51 

8,70 
12,34 


36.    5,96 

57  .  37,34 

59 .  30,53 

4 .  53,55 

6.57,79 

14,17 

1,79 

1.3,70 

15,15 

17,60 

31,39 

51,84 

38,59 

42,25 


16 
11 
21 
23 
25 
26 
49 
55 
55 


43,31 
57,60 
10,30 
34,56 
55,19 
4 .  59,75 
1 1  .  7,94 
24.49,11 
25  .  20,45 
25  .  46,28 
47.27,61 
54.  5,70 
54.    9,28 


12,22 

34,72 

23,08 

46,18 

13,96 

13,66 

57 .  45,06 

0 .  16,84 

1  .  34,32 

58.21,90 

5.    1,65 

53  .  34,08 

53 .  37,50 

8.  9,56 
10.31,99 
25  .  26,58 
31.49,98 
36.    5,83 


0,58 
0,.56 
0,55 
2,.35 
0,55 
0,73 
0,61 
0,61 

0,48 
0,74 
0,81 
0,47 
0,78 
0,58 
0,57 
0,56 
0,.55 
2,35 
0,55 
0,73 
0,61 
0,61 

0,74 
0,65 
0,65 
3,54 
0,64 
0,47 
0,57 
0,56 
2,35 
0,56 
0,73 
0,61 
0,61 

0,90 
0,90 
1,35 
0,53 
0,90 
0,48 
0,74 
0,81 
3,54 
0,61 
0,47 
0,61 
0,61 

1,04 
1,04 
2,41 
0,58 
1,04 


- 16,82 
-16,90 
- 16,90 
-16,91 
-16,91 
- 16,94 
-16,95 
- 16,95 

-18,02 
-18,13 
-18,13 
- 1 8,70 
-18,70 
-18,72 
-18,79 
-18,81 
-18,81 
-18,81 
-18,81 
-18,84 
-18,85 
-18,85 

-  24,01 
-24,09 
-24,18 
-24,27 
-24,55 
-24,61 
-24,71 

-  24,73 
-24,73 
-24,73 
-24,76 
-24,77 
-24,77 

25,72 
-25,72 

-  25,75 
-25,76 

-  25,84 
-25,94 
-26,05 
-26,06 
-26,31 

26,38 
-26,64 
-26,79 
-26,79 

29,68 
-29,68 
-29,70 
-29,71 
-29,79 


15.5.5,98 

20  .  55,91 

21  .  45,20 
24  .  56,59 
26.  1.3,48 
50 .  22,30 
55  .  52,36 
55  .  56,00 


20 .  35 , 

21.57 

21  .  59 

5.    4 


6 

15 

,10 


6.20, 

6.22, 

6.25 

6.26, 

6.49, 

6.55, 

6 .  55  , 

21.57. 

22 . 56 , 
0.  4, 
1.1, 

4 .  20  . 

5.  4, 
6.10. 
6.24. 
6.24, 
6.25. 
6.47. 
6.53. 
6.53, 

17.58. 
18.  1  . 
18.24. 
18.31 . 
19.24. 
20 .  35 . 

21 .57. 
21.59. 

1.1. 
1.57. 
5.  4. 
6.53. 
6.53. 

18.  7. 
18.10. 
18.24. 
18.31. 
19.35. 


48,42 
19,95 
19,21 
.35,.32 
39,87 
56,03 
4.3,57 
55,45 
56,89 
1,14 
13,13 
33,73 
20,.35 
24,01 

20,04 
34,16 
46,77 

6,75 
31,28 
35,61 
43,80 
24,94 
58,07 
22,11 

3,58 
41,54 
45,12 

47,40 

9,90 

55,98 

20,95 

49,02 

48,20 

19,75 

51,59 

4,47 

56,13 

35,48 

7,90 

11,32 

40,92 
3,35 
54,47 
20,85 
37,08 
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Date. 


Object  Obsebved. 


Wire. 


II. 


in. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 

Correction 

of 

of 

Instru- 

Clock. 

ment. 

s. 

9. 

+    0,78 

-29,81 

+    0,53 

-  29,87 

+    0,85 

-  29,98 

+    0,94 

-29,98 

+    0,92 

-30,01 

+    1,00 

-  30,04 

+    1,00 

-  30,04 

+    0,75 

-30,06 

+    0,89 

-  30,07 

+    0,92 

-  30,07 

-   6,00 

-30,23 

+    0,74 

-30,27 

+    1,24 

-30,37 

+   0,67 

-  30,60 

+    0,64 

-  30,62 

+    0,62 

-  30,64 

+    0,62 

-30,64 

+    3,63 

-  30,65 

+    0,84 

-  30,67 

+    0,69 

-30,68 

+    0,69 

-  30,68 

+    0,85 

-31,85 

+    0,90 

-31,93 

+    0,75 

-31,93 

+   0,89 

-31,95 

+    0,92 

-31,96 

+   0,93 

-31,99 

+   0,93 

-31,99 

+    0,87 

-32,00 

+    0,89 

-32,01 

+    0,65 

-  32,02 

+    0,75 

-  32,03 

-   6,00 

-32,10 

+    0,52 

-32,41 

+    0,75 

-  33,89 

+    0,89 

-33,91 

+   0,75 

-  35,86 

-  6,00 

-  35,93 

+    0,85 

-35,93 

+    0,65 

-37,83 

+   0,75 

-37,83 

-   6,00 

-37,91 

+    0,81 

-  37,95 

+    0,78 

-37,96 

+    0,81 

-37,97 

+   0,69 

-37,99 

+    0,78 

-  38,00 

+    0,78 

-  38,01 

+    0,82 

-  38,07 

+    0,52 

-38,25 

+    0,67 

-38,31 

-.-    0,62 

-  38,35 

+   0,63 

-  38,36 

Apparent 

Right  Ascension 

Observed. 


Dec.  24 


a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Aquarii 

Uranus 

0- Aquarii 

(a)  Moon  1  Limb 

(6)  Moon  2  Limb 

«  Pegasi 

<p  Aquarii 

■^^  Aquarii 

a.  Ursa;  Minoris 

D  Ursa;  Major.  S.P. 

/3  Ursa;  Minor.  S.  P. 

^  D  +  240  46' 

:^<  D  +  29°36' 

:+:  D  +  320  16' 

*  D  +  33°8' 

J  Ursae  Minor.  S.P. 

Juno 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


Dec.  25 


a  Aquarii 

a  Ursa;  Major.  S.  P.  • 

a  Pegasi 

<p  Aquarii 

■4''  Aquarii 

(a)  Moon  1  Limb 

(6)  Moon  2  Limb 

27  Piscium 

30  Piscium • 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursa;  Minoris 

a  AurigsB 


Dec.  26 


Dec.  27 


Dec.  28 


y  Pegasi 

Moon  1  Limb' 


7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris- 
Moon  1  Limb--- 


a  Andromedae-  - 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris- 

V  Piscium 

a  Piscium 

Moon  1  Limb--- 

a  Arietes 

|i  Ceti 

I^Ceti 

a  Ceti 

a  Auriga; 

*  D  +  240  46'-- 
Piazzi  VL  126.- 
Piazzi  VL  142. 


51,0 
0,8 


53,0 


6,2 


0,5 
59,1 
35,8 
24,2 
11,6 
43,0 
56,2 
49,8 

4,0 
39,8 
29,0 
11,8 
51,5 
47,1 
58,8 
10,4 
11,7 


44,5 
15,8 


37,7 
35,3 

51,8 
6,0 
41,8 
14,0 
23,0 
33,4 
49,8 
10,4 
4,5 
33,5 
48,3 

6,3 
38,1 

8,3 
34,0 
18,0 

16,4 
10,3 
35,0 
17,7 

8,0 
27,8 
1-9,1 
42,4 
50,4 

6,9 
54,3 
54,2 

7,1 
47,2 


138 
17,6 
48,8 
37,8 
25,0 
57,0 
10,2 

3,4 
17,3 
53,3 
35,0 
32,6 
42,3 

1,8 
14,0 
25,8 
27,4 
21,0 
57,3 


33,6 

51,1 

4,0 

5,5 

19,3 

55,3 

27,5 

36,8 

46,7 

3,0 

25,5 

18,2 

39,5 

7,3 

20,0 

51,8 

21,9 


31,7 

31,3 

24,0 
42,0 
30,8 
21,2 
41,6 
33,3 
55,5 

4,0 
20,0 
13,2 

9,3 
22,5 

2,7 


27,0 
36,3 

2,4 
51,5 
38,5 
11,0 
24,0 
17,1 
30,6 

6,8 
44,5 
5.3,0 
32,5 
16,3 
29,4 
41,6 
43,2 

4,0 
10,8 
44,7 


4,3 
33,2 

19,2 
32,7 

9,0 
41,5 
50,6 

0,0 
16,3 
40,7 
31,8 
47,5 
26,4 

33,7 
5,6 

35,7 


45,2 

46,3 
37,7 
50,0 
44,4 
34,5 
55,4 
47,6 
9,0 
17,2 
33,2 
32,2 
24,0 
38,3 
18,2 


40,6 
55,0 
15,7 
5,0 
.52,0 
25,1 
38,3 
30,7 
44,0 
20,3 
52,0 


31,0 

44;8 
57,2 
59,0 


24,0 

2,7 

17,6 


32,8 
46,0 
22,4 
55,0 
4,0 
13,2 
29,7 
55,8 
45,5 
55,0 
45,4 

47,5 
19,4 

49,4 
56,0 

58,8 

1,4 
51,3 
57,5 
57,6 
47,9 
9,0 
2,0 
22,3 
30,5 
46,5 
51,3 
38,4 
54,1 
33,6 


43 
36 
57 
0 
22 
41 
44 
57 


13,76 

17,66 

49,04 

37,81 

25,00 

56,97 

10,13 

3,40 

6.17,29 

10.53,30 

1  .  36,28 

41  .32,45 

51  .42,13 
49.  1,74 
11  .  14,11 
21  .  25,90 
23  .  27,39 
25  .  20,40 
44.57,51 

52  .  30,25 
52 .  3.3,73 


57. 

54. 

57^ 
6. 

10, 

32, 

34 

50, 

54 
0, 
5, 
1  , 
5, 


51,04 

4,13 

5,47 

19,31 

55,37 

27,62 

36,72 

46,67 

3,01 

25,57 

18,15 

40,03 

7,32 


5  .  20,02 
19.51,92 

5.21,98 
1  .  40,85 
5.31,63 


0. 

5. 

1  . 
33. 
37. 


31,32 
2.3,98 
42,28 
30,96 
21,19 
50.41,60 
58  .  3.3,30 
55,60 
3,83 
20,00 
13,22 
9,16 
22  .  22,62 
25.    2,63 


4 
20 
54 

5 
49 


h.      m, 

19.42, 
20.35 
21.57 
22.  0. 
22.21 , 
22.41, 
22 . 43  , 

22 .  56  . 

23.  5. 


23 

1. 

1 

2 

5. 

6. 


10 

1 

41 

51 

48 
10 


6.20. 
6.22. 
6.24. 
6.44. 
6.52. 
6.52, 

21.57. 
22.53. 

22 .  56  . 

23.  5, 
23.10. 
23.31 , 
23.34. 
23 .  50 , 
23.53, 
23 . 59 . 

0.  4. 
1.1, 
5.    4. 


44,73 

48,32 

19,91 

8,77 

55,91 

27,93 

41,09 

34,09 

48,11 

24, 1 5 

0,05 

2,92 

13,00 

31,81 

44,13 

55,88 

57,37 

53,38 

27,68 

0,26 

3,74 

20,04 
33,10 
34,29 
48,25 
24,33 
56,56 

5,66 
15,54 
31,89 
.'j4,20 
46,87 

1,93 
35,43 


0.19.18,90 


1.0.  58,92 
1.    4.56,55 


23.59 

0.  4, 

1.  0. 
1  .  32 . 
1.36. 
1  .  50 . 
1.57. 

2.  4. 


.19 
53, 

,    4. 

48 

21 
,24 


.54,14 
46,90 
58,37 
53,82 
44,01 
4,44 
56,00 
18,  .38 
26,60 
42,75 
35,49 
31,52 
44,89 
24,90 


(")  Enlightened  limb. 


(i)  Dark  limb. 


(«) 
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Observations  made  with  the  Transit  Instrument  in  the  Year  1835. 


Date. 


Object  Observed. 


Wire. 


II. 


III. 


IV. 


Reduction 

to 
Wire  III. 


Correction 
of 
Instru- 
ment. 


Correction 

of 

Clock. 


Apparent 

Riglit  A8cengion 

Observed. 


Dec.  28 


aUrsaeMinor.  S.P.- 

Piazzi  VI.  150. 

Jupiter  1  Limb 

Jupiter  2  Limb 


10,0 


44,7 
9,2 


0,3 

19,8 


20,0 
15,9 


31,3 

48,5 


25 .  36,60 

26.  0,26 
50 .  19,72 
50 .  23,60 


38,0 
Instrument  Inverted 


3,63 
0,63 
0,69 
0,69 


-38,36 

•  38,36 

-  38,39 

38,39 


Dec.  29 


SUrsae  Minor.  S.P.-- 

;|<  D+I6059' 

a  Geminor.  preceding 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

(a)  ^  Geminorum 


35,3 
16,3 


56,8 
26,9 


49,0 


32,9 
10,0 
41,8 


2,7 

47,5 


23,1 

57,0 


7,0 
16,4 


4,2 
36,4 
11,8 


48,0 


25 .  22,95 

+  12,08 

-40,38 

15.  2,79 

+  0,29 

-40,44 

24 .  47,60 

-f-  0,12 

-40,46 

24 .  48,55 

+  0,12 

-  40,46 

31 .  23,24 

+    0,40 

-40,47 

35 .  56,92 

+  0,17 

-40,48 

6.25'.  1,87 
6.  25".  22,53 
6 .  49  .  42,02 
6.49.45,90 


7.14.  22,64 
7.24.  7,26 
7.24.  8,21 
7.30.43,17 
7.35.  16,61 


(a)  New  Wires  were  inserted  in  place  of  the  two  broken  on  October  28. 


ELEMENTS 


'     FOR 


REDUCING   THE   OBSERVATIONS 


MADH  WITH 


THE    TRANSIT    INSTRUMENT; 


AND 


MEAN  RIGHT  ASCENSIONS  OF  THE  STARS  OBSERVED, 


FOR  JANUARY  1,  1835. 
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ERROR  OF  COLLIMATION. 


The  terrestrial  objects,  included  within  the  field  of  view  of  the  Transit  Instrument,  are 
not  seen  with  sufficient  distinctness  for  the  accurate  determination  of  the  error  of  coUimation, 
as  the  vision  is  considerably  impeded  by  the  smoke  of  the  city.  It  was  attempted  to  deter- 
mine this  error  from  inverting  the  instrument  during  the  transits  of  the  Pole-Star  over  the 
Wires ;  but  the  observations  of  other  stars  shewed  that  the  error  of  coUimation  was  not  in  this 
manner  accurately  obtained.  It  appeared  that,  on  inverting  the  instrument,  the  axis  did  not 
return  to  the  position  which  it  formerly  occupied ;  and  it  would  seem  that  this  change  of  posi- 
tion was  occasioned  by  the  counterpoises,  which  occasionally  disturbed  the  axis,  particularly 
previous  to  July  29,  1835.  On  that  day  an  improvement  having  been  made  on  the  application 
of  the  counterpoises,  their  effect  in  distui'bing  the  axis  was  greatly  lessened,  if  not  entirely  de- 
stroyed. 

The  most  accurate  mode  of  ascertaining  the  error  of  coUimation,  would  have  been  the  ob- 
serving of  two  collimating  telescopes  placed  opposite  each  other  in  the  axis  of  vision  of  the 
instrument ;  but  the  Observatory  not  being  provided  with  this  apparatus,  other  modes  were 
resorted  to. 

For  the  period  from  December  15,  1834  to  July  22,  1835,  the  error  of  coUimation  was 
deduced  from  comparing  together  the  differences  of  Right  Ascension  of  two  stars,  one  of  which 
crossed  the  meridian  under  the  pole,  and  the  other  south  of  the  equator,  as  observed  in  the 
reversed  positions  of  the  instrument.  The  correction  of  the  observed  time  of  transit  of  each 
star  being 

=  ni  +  n  tan  D  +  c  sec  D 

=  m  +  {n  +  c)  tanD  +  c  tan  J  (90°-D) 
the  correction  of  the  observed  difference  of  the  times  of  transit  of  the  two  stars  is 

=  (ra  +  c)  (tan  D'  -  tan  D)  +  c  {tan  ^  (90°  -  D')  -  tan  ^(90°  -  D)} 
D  and  D'  denoting  the  declinations  of  the  stars  in  the  order  of  their  passing  the  Meridian,  the 
supplement  of  the  declination  being  taken  for  the  inferior  transit.  The  quantity  («  +  c)  is 
ascertained  from  observations  of  the  polar  stars,  and  its  effect  on  the  observed  difference  of 
transits  is  eliminated.  The  observed  difference  of  the  times  of  transits  of  the  two  stars  then 
remains  affected  with  the  quantity, 

c{tan  i  (90°  -  EK)  -  tan  J  (90°  -  D)} 
Assuming  that  the  error  of  coUimation  continues  without  change  during  the  period  which  com- 
prises the  observations,  the  difference  of  the  Right  Ascension  of  the  two  stars  as  observed  iu 
the  reversed  positions  of  the  instrument,  reduced  to  the  same  epoch  by  applying  the  corrections 
for  precession,  nutation,  and  aberration,  is 

=  2c  {tan  J  (90°  -  D')  -  tan  J  (90°  -  D)} 
and  this  difference  being  given  by  the  observations  c  is  then  determined. 

(») 


66  Error  of  Collimation. 

The  coefficient  for  deteiinining  the  error  of  collimation  in  this  manner  is,  from  observa- 
tions of 

y  Draconis  S.P.     and  a  Canis  Majoris     =  3,38 

a  Cygni  S.P.  and  a  Hydrae                 =  3,14 

j8  Corvi  and  a  Cassiopeae  S.  P.  =  3,62 

(!?■  Librae  and  a  Persei  S.P.        =  3,36 

a,  Scorpii  and  a.  Auriga:  S.P.       =  4,02 

Those  observations  only  of  each  pair  of  stars  which  were  made  on  the  same  day,  have  been 
employed  to  determine  the  error  of  collimation,  to  obviate  more  effectually  any  irregularities 
in  the  rate  of  the  clock,  and  changes  of  position  of  the  infstniment. 

For  the  period  subsequent  to  July  29,  1835,  the  error  of  collimation  was  determined  partly 
from  comparing  together  the  observations  of  the  Pole-Star  made  before  and  after  inverting  the 
instrument,  and  partly  from  observing  the  wire  of  a  small  collimating  telescope  placed  in  the 
southern  meridian  opening,  and  seen  in  the  transit  telescope  pointed  in  a  horizontal  direction 
immediately  before  and  after  inversion.  Although  the  collimating  telescope  was  not  so  steadily 
fixed,  nor  seen  so  distinctly  as  was  desirable,  yet  it  afforded  a  valuable  check  upon  the  obser- 
vations of  the  Pole-Star. 

The  determinations  of  the  error  of  collimation  for  the  various  inversions  of  the  instrument 
are  as  follows : 

October  20,  1834. 

Illuminated  end  of  Axis  West  before  inversion. 
. East   after 


From  the  observations  of  the  transit  of  a  Ursse  Minoris  in  reversed  positions  of  the  in- 
strument, 

c  =  ,-^>r=  ±0«,027. 
2secD 

(The  upper  sign  applies  to  the  western  position  of  the  illuminated  end  of  the  axis ;  the  lower 
sign  to  the  eastern). 

This  quantity  has  been  adopted  from  October  16,  to  December  13,  1834. 

December  26,  1834. 
Illuminated  end  of  Axis  East  before  inversion. 

From  the  observations  of  the  transit  of  a  Ursae  Minoris  in  reversed  positions  of  Uie  in- 
strument, 

c=  1^2       ^(,,178. 
28ecD      —    ' 

This  quantity  has  been  adopted  from  December  15,  1834  to  February  7,  1835. 

February  19,  1835. 

Illuminated  end  of  the  Axis  West  before  inversion. 

_„ East  after 

From  one  observation  of  difference  of  Right  Ascension  of  o  Cygni  S.  P.  and  a.  Hydne  before 
the  inversion,  and  three  observations  after 
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March  26,  1835. 
Illuminated  end  of  Axis  East  before  inversion. 

From  three  observations  of  difference  of  Right  Ascension  of  a  Cygni  S.  P.  and  a  Hydrse 
before  the  inversion,  and  seven  observations  after 

From  nine  observations  of  difference  of  Right  Ascension  of  y  Dra«onis  S.  P.  and  a  Canis 
Majoris  before  the  inversion  and  one  after 

From  these  determinations  c  =  ±_  0'',185  has  been  adopted  from  February  8,  to  April  30, 
1835. 

May  13,  1835. 

Illuminated  end  of  Axis  West  before  inversion. 

East  after 

From  one  observation  of  difference"  of  Right  Ascension  of  /3  Corvi  and  a  Cassiopoae  before 
inversion,  and  four  after 

From  one  observation  of  difference  of  Right  Ascension  of  a''  Librae  and  a.  Persei  S.  P.  be- 
fore inversion,  and  seven  after 

June  15,  1835. 
Illuminated  end  of  Axis  East  before  inversion. 

From  seven  observations  of  difference  of  Right  Ascension  of  v?  Librae  and  a  Persei  before 
inversion,  and  nine  after 

,_1j21_  +  o«31 
3,36  -^"'■^'• 

From  four  observations  of  difference  of  Right  Ascension  of  a  Scorpii  and  a,  Aurigae  S.  P. 
before  inversion,  and  four  after 

From  the  four  preceding  determinations  c  has  been  adopted  as  follows : 

=  +  0',35  from  May  1,  to  May  .30,  1835 

=  4^  0',39  from  June  4,  to  June  15, 

=  ±  0»,35  from  June  15,  to  July  22, 

August  27,  1835. 
Illuminated  end  of  Axis  West  before  inversion. 
East  after 


For  the  period  preceding  inversion,  from  observations  of  a  and  h  Ursae  Minoris,  (»  +  c)  ia 
found  to  be  -0»,01. 


08  Error  of  Columation. 

For  the  period  following  inversion  from  similar  observations,  (»  +  c)  is  found  to  be  -  0',62. 
Whence  (supposing  n  to  be  constant) 

c  =  +  0',305. 

October  20,  1835. 

Illuminated  end  of  Axis  East  before  inversion, 
„,___^ West  after  

From  observations  of  the  Collimating  Telescope  at  inversion, 

c  =  +  0',24. 

The  mean  of  the  two  latter  determinations,  or  c  =  +  0',272  has  been  adopted  from  July  29 
to  September  24,  and  the  value  found  on  October  20,  from  September  25  to  the  end  of  the 
year. 

To  the  value  of  c  in  either  position  of  the  instrument,  the  quantity  -0',012  has  been  ap- 
plied for  the  diurnal  observation. 

Subjoined  is  a  Table  of  the  values  of  c  thus  corrected,  which  have  been  employed  in  the 
reductions. 


Period. 

e  = 

Illuminated 
End  of  Axis. 

Beginning 

Ending 

1834, 

1834, 

October     16 

October      20 

+  0,02 

West. 

October     20 

December  13 

-0,04 

East 

December  15 

December  26 
1835, 

-0,19 

East. 

December  26 

February    19 

+  0,17 

West. 

1835, 

February    19 

March        26 

-0,20 

East. 

March         26 

April          30 

+  0,17 

West. 

May              1 

May            13 

+  0,33 

West. 

May            13 

May           30 

-0,36 

East. 

June             4 

June           1 5 

-0,40 

East. 

June           15 

July            22 

+  0,34 

West. 

July           29 

August       21 

+  0,26 

West. 

August       27 

September  24 

-0,28 

East. 

September  25 

October     20 

-0,25 

East 

October     21 

December  28 

+  0,23 

West. 

December  29 

December  29 

-0,25 

East. 
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Inclination  of  Axis. 


Date. 

West  End 

Date. 

West  End 

Date. 

West  End 

high. 

high. 

high. 

1834, 

1835, 

// 

1835, 

October     25 

+  0,61 

March        28 

+  0,85 

July            30 

-2,10 

28 

+  0,40 

April            4 

+  0,63 

August       21 

-  1,44  (a) 

November  15 

+  1,05 

15 

-0,24 

September   1 

-1,38 

December    9 

+  1,35 

May             4 

+  0,39 

14 

-0,81 

26 

+  1,98  (a) 

11 

-0,65 

October       8 

+  0,44 

27 

+  1,46 

14 

+  0,11 

20 

+  0,43  (a) 

25 

-0,96 

21 

+  0,51  (6) 

1835, 

June            4 

-0,52 

November  14 

+  1,28 

January      21 

+  2,89 

15 

-2,04  (a) 

December  19 

+  1,32 

February    19 

+  2,77  (a) 

16 

-1,93 

29 

+  1,60  (a) 

20 

+  2,96 

26 

-0,74 

+  1,73  (6) 

March           9 

+  3,17 

July             7 

-1,65 

26 

+  0,63 

20 

-1,87 

(a)  Before 

mversion.                   [ 

(b)  After  inversion. 

DEVIA.TION  OF  THE  InSTBUMENT  FROM  THE  POLE,  OR  THE  QUANTITY  tl,   DEDUCED  FROM 

Observations. 


Date. 

Stars. 

n  = 

Date. 

Stabs. 

n  = 

1834, 
Oct.  16 

17 

18 
20 
21 
22 
23 

26 

27 

28 

a  Ursae  Minor.  S.P. ••■■1 

+  0*67 -1,00c 

+  0,67  -  1,00c 

+  0,62- 1,02c   (a) 

+  0,59 -1,02c 

+  0,55 -1,02c 
+  0,64 -0,98c 
+  0,56 -1,02  c 
+  0,63 -0,97  c 
+  0,53  -  1,03c 

1834, 
Nov.    1 

5 
6 

7 

9 
10 

+  o';41- 0,98c    {b) 
+  0,61 -0,98  c 

+  0,67  -  0,98c 

+  0,67 -0,98c 

+  0,61 -1,02c 

+  0,70 -0,96c 

+  0,26 -0,98  c   (b) 

a  Coronae  borealis 

a  Ursae  Minor.  S.P.---) 

a  Ursae  Minor.  S.P.----V 

7  *^cgasi ? 

a  Arietis j 

a  Ursae  Minor.  S.  P.- -  -  - ) 

a  Bootis / 

a  Ursae  Minor.  S.P.----] 

a  Arietis j 

a  Serpentis ) 

a,  Ursae  Minor.  S.P.---) 
a  Herculis / 

a  Arietis 1 

a  Ursae  Minor.  S.P.----| 

a  Bootis /■ 

a  Coronae  borealis 1 

a  Ophiuchi J 

a  Ursae  Minor.  S.P.--) 

a  Coronae  borealis > 

a  Ursae  Minoris 1 

a  Aquarii J- 

a  Arietis ) 

a  Ursae  Minor.  S.P.---) 
a  Aquarii j 

(a)  Instrument  inverted.          |          (6)  Rejected. 

(s) 
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Date. 


Stabs. 


n  = 


Date. 


Stars. 


1834, 
Nov.  12 


13 


14 


15 
17 

18 

21 

22 
24 

28 
29 

Dec.    1 
2 


a  UrssE  Minoris  • 

7  Pegasi 

a  Arictis 

b  Ursffi  Minoris  • 

a  Ophiuchi 

a.  Aquilae 

a,  Ursac  Minoris  • 
a  Andromedae-" 

y  Pegasi 

a  Ursa;  Minoris  • 

a  Pegasi 

y  Pegasi 

a,  Ursac  Minoris  • 

a  Aquarii 

a  Arietis 


3  Ursae  Minoris 

a  Ophiuchi 

a  Ursae  Minor.  S.P.-- 

a  Bootis 

i  Ursae  Minoris 

a,  Ophiuchi 

y  Aquilae 

a  Ursae  Minoris 

y  Pegasi 

a  Arietis 

8  Ursae  Minoris 

a  Ophiuchi 

7  Aquilae 

a  Ursae  Minoris 

7  Pegasi 

a  Arietis 

h  Ursae  Minoris 

a  Ophiuchi 

a  Ursac  Minoris 

a  Aquarii 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

7  Pegasi 

a  Arietis 

b  Ursae  Minoris 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Ursae  Minoris 

a  Aquarii 

a,  Arietis ) 

a  Ursae  Minoris ] 

a,  Aquarii / 

a  Arictis ) 

a  Ursac  Minoris 

a,  Arietis 

a  Ceti 

a,  Ursae  Minoris 

7  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ursac  Minoris 

a  Andromedae 

7  Pegasi 


+  0,45 -0,95c 
+  0,54 -1,02  c 

+  0,63 -0,95  c 

+  0,33 -0,98  c    (a) 

+  0,63 -0,95  c 

+  0,23 -0,98c    (a) 
+  0,62 -0,95c 
+  0,63 -0,98c 

+  0,61 -0,98  c 

+  0,63 -0,95  c 

+  0,61 -0,98  c 

+  0,61 -0,98c 

+  0,60 -0,98c 

+  0,55 -0,98  c 

+  0,56 -0,98  c 

+  0,60 -0,98  c 
+  0,68 -0,95  c 
+  0,60 -0,98  c 
+  0,68 -0,98c 
+  0,69 -0,98c 


1834, 
Dec.  10 


11 


12 


13 


15 


16 


17 


18 


19 


22 


23 


24 


i  Ursae  Minoris 

a,  Ophhichi 

a  Lyrac 

a  Ursae  Minoris 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

7  Pegasi 

a  Arietis 

b  Ursac  Minoris 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Ursae  Minoris 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursac  Minoris 

7  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ursae  Minoris 

7  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ursae  Minoris 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris  S.P.-- 

a  Aurigae 

a  Aurigae 

b  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

a  Tauri 

a  Aurigae 

b  Ursae  Minor.  S.P.---- 
/3  Orionis > 

8  Tauri ) 

a  Ursae  Minoris 1 

D  Ursae  Major.  S.  P.  —  j 

a  Ursa;  Minoris 

a  Aquarii 

a  Arietis 

b  Ursa;  Minor.  S.P.- 

a  Aquarii 

a  Arietis 

a  Ursae  Minoris 

a  Aquarii 

a  Arietis 

b  Ursa;  Minor.  S.  P.- 

a  Arietis 

a  Ceti 

b  Ursae  Minoris 

7  Aquilae 

a  Aquila; 

a  Ursae  Minoris 

"Cygni- 

a  Aquarii 

b  Ursa;  Minoris 

a,  Aquilae 

a  Cygni 


+  0,71 
+  0,64 
+  0,59 
+  0,64 
+  0,64 
+  0,66 
+  0,49 


-0,96  c 
-0,98  c 
-0,98  c 
-0,95  c 
-0,98  c 
-0,98  c 
-0,98  c 


+  0,44 -0,98c 


+  0,40- 
+  0,52- 


1,02c 
0,98  c 


+  0,49 -0,98  c 


+  0,33- 
+  0,47- 
+  0,42- 

+  0,29- 

+  0,43 

+  0,27- 

+  0,42  - 

+  0,42- 

+  0,45- 


1,05c 
-1,01c 
0,98  c 

-1,05c 

■0,98c 

-1,05c 

-0,95  c 

-0,98c 

-0,96  c 


(o)  Rejected. 
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Date. 


Stars. 


1835, 
Dec.  25 


26 


27 


30 


31 

1835, 
Jan.     1 


b  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

a,  Cygni 

a  Ursae  Minoris \ 

a,  Arietis > 

aCeti 

3  Ursoe  Minor.  S.P.  ■■•• 

a  Aurigac 

a  Orionis 

a  Ursae  Minoris ] 

a  Arietis ' 

a  Ceti 

h  Ursae  Minor.  S.  P.---- 

a  Arietis 

a,  Ceti 

a,  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a.  Ceti 

a  Ursae  Minor.  S.P.--- 

a,  Tauri 

a  Orionis 

h  Ursae  Minoris ) 

"Cygni / 

5  Ursae  Minoris 

a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ceti 

6  Ursae  Minor.  S.P.--- 

a  Ceti 

a  Tauri 

a  Ursae  Minoris 

a  Cygni 

a  Arietis 

3  Ursae  Minor.  S.P.--- 

a  Ceti 

a  Tauri 

S  Ursae  Minoris 

y  Aquilae 

a  Aqiiilse 

a  Ursae  Minoris 

a  Andromedae 

y  Pegasi 

3  Ursae  Minor.  S.  P.-- - 

a  Andromedae 

y  Pegasi 

a  Ursae  Minoris ) 

y  Pegasi V 

a  Ceti j 

3  Ursae  Minor.  S.P.--- 

a  Ceti 

a  Tauri 

a  Ursae  Minoris 

a  Cygni 

a  Arietis 


Date. 


+  0,48  - 
+  0,80- 
+  0,79- 
+  0,85  - 
+  0,73- 
+  0,83  - 
+  0,68  - 


0,98  c 

0,98  c   (a) 

1,04c 

0,98c 

1,05  c 

0,98  c 

1,05c 
0,98  c 


+  0,93- 

+  0,88 -0,96c 


+  0,82  - 
+  0,79- 
+  0,84  - 
+  0,81- 
+  0,78- 
+  0,65  - 
+  0,55  - 
+  0,79- 
+  0,70- 
+  0,85  - 


•0,98c 
1,05  c 
0,99  c 
1,05  c 
0,95  c 
0,98c 
1,04c 
0,98  c  . 
1,05c 
0,99c 


1835, 
Jan.     9 


10 


Stars. 


14 

15 
20 


21 

24 
27 


28 
29 

30 
31 

Feb.    3 


6 
9 

10 


a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ceti 

J  Ursae  Minor.  S.P.---- 

/3  Orionis 

^  Tauri ) 

J  UrsaeMinor.  S.P.---- 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

/3  Geminorum • 

a  Ursae  Minoris | 

a,  Ursae  Minoris ) 

a  Aquarii 

a.  Tauri 

J  Ursa;  Minor.  S.P.--- 

/3  Tauri , 

a  Orionis j 

S  Ursae  Minoris ] 

8  Orionis ' 

fi  Tauri 

a  Ursae  Minoris 

a,  Ceti 

a  Ursae  Minoris 

a,  Orionis 

a  Canis  Majoris 

3  Ursa;  Minor.  S.P.-- 

a  Geminorum 

a,  Canis  Minoris 

b  Ursae  Minor  S.P.--- 

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Ursae  Minoris 

a  Ceti , 

a  Tauri ) 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

5  UrsaeMinor.  S.  P.--- 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris 


a  Ursae  Minoris 

a,  Tauri 

a  Orionis 

3  Ursae  Minor.  S.  P.  -• 

a  Orionis 

/3  Geminorum 

i  Ursae  Minor.  S.  P.--' 

j3  Tauri 

a  Orionis 

a  Ursae  Minoris 

a  Tauri 

a  Ursae  Minoris 

a  Ceti 

a  Canis  Majoris 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ceti 


+  0,74 -0,98c 

+  0,68 -1,05  c 

+  0,71  + 1,05c 

+  0,71 -0,98  c 

+  0,53 -0,98  c 

+  0,53- 1,04c 

+  0,49 -1,05  c 
+  0,65 -0,97  c 
+  0,70 -0,97  c 

+  0,74 -1,04  c 

+  0,89 -1,04  c 

+  0,81 -0,98  c 
+  0,82 -0,98  c 
+  0,86 -1,07  c 

+  0,74 -0,98c 

+  0,88 -1,04  c 

+  0,80 -1,04  c 
+  0,75 -0,98  c 
+  0,66 -0,97  c 

+  0,54 -0,98  c 


(a)  Instrument  inverted. 
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Date. 


Stars. 


Date. 


Stars. 


1835, 
Feb.  11 


12 


14 

17 


18 

19 

20 
21 

23 
24 

26 

27 

Mar.     3 

5 


a  Ursae  Minoris 

a  Ceti 

a  Geminorum 

a,  Ursa;  Minoris ) 

aCeti 

a  Tauri j 

»  Ursae  Minor.  S.  P.--J 

a  Canis  Majoris [ 

a  Geminorum j 

a  Ursae  Minoris ) 

a.  Ceti / 

a  Ursae  Minoris ] 

a  Tauri V 

a  Aurigae ) 

a  UrsjeMinor.  S.P.--..J 

/3  Tauri ^ 

a  Orionis 

a  Ursae  Minoris 

a  Aurigae •• 

^  Orionis 

h  Ursae  Minor.  S.  P.  • 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris 

«  Ursae  Minoris 

a  Andromedae ,■ 

y  Pegasi j 

a  Ursae  Minoris 

a  Tauri 

^  Orionis 

a  Ursae  Minoris 

a  Tauri \ 

/S  Tauri j 

h  Ursae  Minor.  S.P.  ■••! 

a  Orionis  > 

a  Canis  Majoris 

h  Ursa;  Minor.  S.  P.-- 

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Ursae  Minoris' 

a  Tauri 

a  Aurigae — 

a  Ursae  Minor.  S.P.  ••• 

/3  Tauri , 

a  Orionis ) 

a  Ursae  Minoris \ 

a  Tauri \ 

a.  Aurigae ) 

a  Ursa;  Minor.  S.  P.  • 

i3  Tauri 

a  Orionis 

a  Ursae  Minor.  S.P.  • 

/3  Tauri r 

a  Orionis j 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-- 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursa;  Minor.  S.  P.  •• 


+  0,60- 

+  0,56  - 

+  0,65  - 
+  0,63- 
+  0,69  - 

+  0,75  - 

+  0,68  - 

+  0,72- 

+  0,62  - 

+  0,54  - 

+  0,51- 

+  0,24  - 

+  0,33- 

+  0,52- 

+  0,38  - 

+  ,053- 

+  0,35- 

+  0,40  - 


■0,98  c 

0,98  c 

1,06c 
0,97  c 
0,98c 

1,04c 
•0,98  c 
■1,07c 

0,98  c 

■0,97  c    (a) 
■0,98  c 
■1,07  c 

1,04c 

0,98  c 

1,04c 

0,98  c 

1,04c 

1,04  c 


1835, 
Mar.  12 

16 

18 

24 
25 


26 
27 

28 

April    6 

7 
9 

10 
11 
14 

15 
16 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 

May  7 

8 

9 

10 

13 


14 
13 
14 

21 

22 
23 
26 
27 
29 

June  4 


a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a,  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 

a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursee 
a  Ursa; 

a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursa; 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursa; 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursae 
a,  Ursae 
a  Ursae 
a  Ursffi 
a  Ursae 


Minoris 

Minor.  S.  P. 

Minoris 

Minor.  S.  P. 

Minoris 

Minor.  S.  P. 
Minor.  S.  P 

Minoris 

Minor.  S.  P. 

Minoris 

Minor.  S.  P. 

Minoris 

Minoris 

Minoris 


::} 


;::} 

:::} 
...| 


■■) 


Minor.  S.P.- 

Minoris 

Minor.  S.P.- 

Minoris 

Minoris 

Minor.  S.P.- 

Minoris 

Minor.  S.P.- 
Minor.  S.P.- 
Minor.  S.P.- 

Minoris 

Minor.  S.P.- 
Minor.  S.P.-- 

Minoris 

Minor.  S.P.-- 

Minoris 

Minor.  S.P.-- 


::} 


.■•) 


Minor.  S.P.---- 
Minor.  S.P. •--• 
Minor.  S.P.--- 
Minor.  S.P. •--- 

Minoris 

Minor.  S.P. •--- 
Minor.  S.P.---1 

Minoris 

Minor.  S.P.  - 

Minoris 

Minor.  S.P.--- 

Minoris 

Minor.  S.P.--- 
Minor.  S.P.---- 
Minor.  S.P.---- 
Minor.  S.P. ••■ 
Minor.  S.P.---- 
Minor.  S.P.---- 


+  0,38  -  1,00c 
+  0,43 -1,00c 


a  Ursae  Minor.  S.P. — ) 

a  Leonis > 

a'  Librae ) 

a  Leonis 1 

a  Ursae  Minor.  S.P.----> 
/3  Leonis | 


+  0,46 -1,00  c 
+  0,47 -1,00c 
+  0,52 -1,00c 

+  0,50 -1,00c 
+  0,47 -1,00c 


+  0,65- 
+  0,67  - 

+  0,62  - 
+  0,73- 

+  0,71- 
+  0,72  ■ 


1,00c   (a) 
1,00c 

1,00c 
1,00  c 

1,00c 
1,00c 


+  0,67 -1,00c 

+  0,61 
+  0,59 

+  0,60 

+  0,59 

+  0,62 


1,00c 
1,00c 

1,00c 

1,00c 

1,00c 


+  0,59-l,00f 

+  0,75 -1,00c 
+  0,72 -1,00c 
+  0,76 -1,00c 

+  0,72 -1,00c 

+  0,51-l,00f    (ft) 

+  0,48 -1,00c    (c) 

+  0,47 -1,00  c 

+  0,52 -1,00c 
+  0,49 -1,00c 
+  0,41 -1,00c 
+  0,53 -1,00c 
+  0,48 -1,00c 
+  0,47 -1,00c 

+  0,53-l,03f 

+  0,55 -1,02c 


(a)  Instrument  inverted. 

(b)  Before  inversion. 


(c)  After  inversion. 
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Date. 


Stars. 


Date. 


STAas. 


1835, 
June    8 


11 
12 
13 
15 

17 
18 
•20 
22 
23 
30 

July    1 

10 

15 

17 
21 
29 


a  Ursac  Minor.  S.  P.--] 

^  Leonis / 

a  Virginis ) 

a  UrsaD  Minor.  S.P.-- 

a  Leonis 

<"  Virginis 

a  Ursse  Minor.  S.P.-- 

«  Virginis 

aBootis 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  -  •  - 

/3  Leonis 

a  Bootis 

a  Ursae  Minor.  S.P.----) 

/3  Geminorum f 

a  Ursac  Minor.  S.P.---- 

a^  Librae - 

a  Coronac  borealis 

a  Ursae  Minor.  S. P.---- 

a  Virginis 

a  Bootis 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  -  -  -  - 

a  Bootis 

a  Coronac  borealis 

a  Ursae  Minor.  S.P. —  \ 

•x  Virginis > 

a  Bootis ) 

a  Ursae  Minor.  S.P.----) 

/3  Leonis ^ 

a.  Virginis 

a  Ursae  Minor.  S.P.-- 

/3  Leonis 

a.  Virginis ) 

a.  Ursae  Minor.  S.P.----J 

a  Bootis 

a  Coronac  borealis I 


a  Ursae  Minor.  S.  P. 

a  Bootis 

a?  Librae 

a  Ursae  Minor.  S.  P.--] 

a  Virginis , 

a  Bootis ) 

h  Ursae  Minoris \ 

a?  Librae > 

a  Serpentis ) 

a,  Ursae  Minor.  S.  P.  -  -  -] 

a.  Bootis : 

a^  Librae ) 

a  Ursae  Minor.  S.  P. 

a  Virginis' 

a  Bootis 

a  Ursae  Minor.  S.  P.---] 

a  Coronac  borealis J 

a  Serpentis | 

(5  Ursae  Minoris 

a.  Herculis 

a  Ophiucbi 


+  0,58 
+  0,64 
+  0,66 
+  0,54 


-  1,02c 
-1,02c 
-1,02c 
-1,02c 


+  0,51  - 

-  1,02c 

;,(«) 

+  0,66- 

-1,03c 

(6) 

+  0,74  - 

-  1,02c 

+  0,74- 

-1,02c 

+  0,68  - 

-1,02c 

+  0,79- 

-l,02f 

+  0,74  - 

-1,02c 

+  0,67  - 

1,02c 

+  0,64  - 
+  0,70- 
+  1,03- 
+  0,65  - 
+  0,65  - 
+  0,68  - 
+  0,01- 


1,03  c 

1.02  c 
0,94  c 

1.03  c 
1,02  c 
1,02  c 
0,95  c    (c) 


1835, 
July  30 

31 


Aug.    3 


13 
17 
19 
20 
27 
28 
29 
31 

Sept.    7 


15 
16 
22 
23 
24 
26 

29 


Oct.    3 

7 
9 

14 
19 


21 

22 


a.  Ursae  Minor.  S. 
5  Ursae  Minoris  -  - 
h  Ursac  Minoris  -  ■ 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 


a  Ursse  Minor.  S.  P 

h  Ursae  Minoris / 

a  Ursa  Minor.  S.  P.-- 

h  Ursae  Minoris 

a.  Ursae  Minor.  S.  P  •  •  • 

^  Ursac  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.--- 

i  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-- 

5  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  -  -  - 

h  Ursae  Minoris 

a  Ursac  Minor.  S.  P, 

3  Ursae  Minoris 

a  Ursac  Minor.  S.  P. 

3  Ursac  Minoris 

a  UrssB  Minor.  S.  P. 

5]  Ursae  Minoris 

a,  Ursae  Minor.  S.  P.  --I 

h  Ursae  Minoris / 

a.  Ursae  Minor.  S.  P. --• 
h  Ursac  Minoris 


::} 


a  Ursae 
5  Ursae 
a.  Ursae 
h  Ursac 
5  Ursae 
h  Ursac 
a  Ursffi 
a  Ursae 
h  Ursae 
a.  Ursae 
h  Ursm 
a  Ursae 
h  Ursae 


Minor.  S.  P. 

Minoris 

Minor.  S.P.--- 

Minoris 

Minor.  S.  P.--- 

Minoris 

Minoris 

Minor.  S.  P.-- 

Minoris 

Minor.  S.  P.--- 

Minoris 

Minor.  S.  P 
Minoris 


::} 


■:::} 


a  Ursae  Minor.  S. 
h  Ursae  Minoris  -  - 
a  Ursae  Minor.  S.  P. 
a  Ursac  Minoris 
a  Ursx  Minor.  S.  P.---1 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

h  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

a,  Cygni 

h  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

a  Cygni 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P. 


+  0,06 -1,00  c 
+  0,04  -  0,95  c 

+  0,11 -1,00c 
+  0,07 -1,00c 
+  0,01 -1,00c 
+  0,02 -1,00  c 
-0,02 -1,00c 
-0,03 -1,00c 
-0,01 -1,00c 
-0,65 -1,00c  (rf) 
-0,61-  1,00c 
-0,61 -1,00c 
-0,62- 1,00  c 

-0,63 -1,00  c 
-0,62 -1,00  c 
-0,62 -1,00c 

-0,63 -1,00  c 

-0,67 -1,00c 
-0,66 -1,00c 

-0,67 -1,00  c 
-0,65 -1,00c 

-0,68 -1,02  c 

-0,65 -0,98c 

-  0,57 -0,98c 
-0,05 -1,00  c    (rf) 


(a)  Before  inversion. 
(6)  After  inversion. 


(c)  Instrument  adjusted, 
(rf)  Instrument  inverted. 


CO 
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Deviation  of  the  Instrument  from  the  Pole. 


Continued. 


Date. 


Staks. 


Date. 


Stabs. 


18.35, 
Oct.  26 

29 

30 

Nov,    1 

11 

13 
14 
16 

18 


20 

26 

27 

Dec.    1 
2 


a  Ursae  Minoris ) 

a  Ursse  Minor.  S.  P.  ••■/ 

a  Ursse  Minoris I 

a  Ursa;  Minor.  S.  P.  •  •  •  j 

a  Ursae  Minoris ) 

a  Ursae  Minor.  S.  P.---/ 

a  Ursae  Minoris ) 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  ■  •  •  / 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  ••• 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  •  •  • 

b  Ursae  Minoris 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

a  Ophuichi  

5  Ursae  Minoris 

a  Aquilae 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

h  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris ) 

a  Ursae  Minor.  S.  P.---/ 

h  Ursae  Minoris ) 

«  Cygni / 

b  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

jo  Aquilae 

a  Adromedae 

a  Ursae  Minoris 


-0,12- 
■0,11- 
■0,10- 

-0,14- 
-0,17- 
-0,17- 
-0,16- 

-0,10- 
-0,10- 
-0,09- 

-  0,01  - 

-0,06- 

-0,08- 
-0,07- 


1,00c 
1,00c 
1,00c 

1,00c 
1,00c 
1,00c 
1,00c 

0,95  c 

0,98  c 

■0,95  c 

•0,95  c 
1,00c 

•0,98c 
•0,96  c 


1835, 
Dec.    3 


10 


13 

14 

16 
17 

21 
22 
24 

25 


27 

28 


29 


:/ 


a'  Capricomi 

a  Cygni 

a  Ursae  Minoris  ■• 

a  Andromedae 

y  Pegasi , 

a  Ursae  Minoris j 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-- 

a  Ursae  Minoris ^ 

a  Ursa;  Minor.  S.  P.-  -j 
a  Ursae  Minor.  S.  P. 

a  Ursae  Minoris 

b  Ursae  Minor.  S.  P. 
3  Ursa;  Minor.  S.  P.  ...1 

3  Ursae  Minoris j 

h  Ursae  Minoris 1 

3  Ursa;  Minor.  S.  P. •■■/ 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

7  Pegasi 

a  Ursa;  Minoris 

7  Pegasi 

a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Aurigae 

&  Ursae  Minor.  S.  P, 
b  Ursae  Minor.  S.P. 

a,  Canis  Minoris 

^  Geminorum 


-0,06 -0,98c 
-0,10 -0,98c 
-0,13 -0,98c 
-0,13- 1,00c 

-0,14 -1,00c 

-0,05- 1,00  c 
-0,21 -1,00c 

-0,20 -0,98  c 

-0,16-0,98c 

-0,16 -0.98c 

-f  0,22 -1,04  c   («) 

-0,71 -1,04c  (6) 


-0,06 -0,98  c 


(o)  Rejected. 


(6)  Instrument  inverted. 


Deviation  of  the  Instrument  from  the  Pole. 


Continued. 


75 


From  the  foregoing  determinations,  mean  values  of  n  have  been  obtained,  and  have  been 
employed  in  the  reductions  for  various  periods,  as  in  the  subjoined  Table. 


Pehiod. 

n  = 

Pe 

RIOD. 

«  = 

Beginning 

Ending 

Beginning 

Ending 

1834, 

1834, 

g. 

s. 

1835, 

1835, 

«.          », 

October     16 

October 

20 

+  0,67 -1,00c  = 

-.  +  0,65 

April           16 

April           30 

+  0,60 -1,00c  = 

+  0,43 

October     20 

October 

28 

+  0,60 -1,00c  = 

+  0,64 

May              4 

May            11 

+  0,74- 1,00  c  = 

+  0,41 

November    1 

Novembei 

•   9 

+  0,61 -1,00c  = 

+  0,65 

May             12 

May            13 

+  0,51 -1,00c  = 

+  0,18 

November  10 

December 

2 

+  0,60 -0,97c  = 

+  0,64 

May             13 

May            30 

+  0,48 -1,00c  = 

+  0,84 

December    3 

December 

13 

+  0,65 -0,98  c  = 

+  0,69 

June             4 

June           15 

+  0,57- 1,02c  = 

+  0,98 

December  15 

December  26 

+  0,42 -1,00c  = 

+  0,61 

June           15 

June           30 

+  0,72 -1,02c  = 

+  0,37 

July              1 

July            22 

+  0,72 -1,01c  = 

+  0,38 

1835, 

July            29 

August         7 

+  0,06 -0,98  c  = 

-0,20 

December  26 

January 

19 

+  0,77 -1,01c  i 

+  0,60 

August         8 
August       27 

August       21 
September  24 

-0,01 -1,00c  = 
-0,62-l,00e  = 

-0,27 
-0,34 

1835, 

September  25 

October       7 

-0,66 -1,00  c  = 

-0,41 

January      20 

January 

24 

+  0,55 -1,01c  = 

+  0,38 

October       9 

October      20 

-0,63 -0,99  c  = 

-0,38 

January      27 

January 

27 

+  0,72 -1,00c  = 

+  0,55 

October     21 

October     31 

-0,10- 1,00c  = 

-0,33 

January      28 

February 

7 

+  0,83- 1,01c  = 

+  0,66 

November    1 

November  17 

-0,16- 1,00c  = 

-0,39 

February      8 

February 

19 

+  0,64 -1,00c  = 

+  0,47 

November  18 

November  28 

-0,05 -0,97  c  = 

-0,27 

February    19 

February 

27 

+  0,42 -1,02c  = 

+  0,62 

December    1 

December    5 

-0,07 -0,98  c  = 

-  0,30 

February   28  . 

March 

26 

+  0,45- 1,00c  = 

+  0,65 

December  10 

December  22 

-0,11 -1,00c  = 

-0,34 

March        26 

April 

6 

+  0,65 -1,00c  = 

+  0,48 

December  24 

December  28 

-0,18-0,98c  = 

-0,41 

April            7 

April 

12 

+  0,72 -1,00c - 

+  0,55 

December  29 

December  29 

-0,71- 1,04c  = 

-0,45 

April           13 

April 

15 

+  0,67  -  1,00c  = 

+  0,50 

Deviation  of  the  Instrument  from  the  Meridian  at  the  Equator,  or  the 

Quantity  m. 


Date. 

tn  = 

Date. 

m  - 

Date. 

m  = 

1834, 

«. 

1835, 

». 

1835, 

«. 

October      16 

-0,89 

January 

19 

-0,56 

April 

12 

-0,81 

20 

-0,89 

20 

-0,23 

13 

-0,75 

25 

-0,88 

24 

-0,22 

15 

-0,77 

28 

-0,88 

27 

-0,47 

16 

-0,67 

November    1 

-0,90 

28 

-0,64 

30 

-0,61 

9 

-0,87 

February 

7 

-0,65 

May 

4 

-0,56 

10 

-0,85 

8 

-0,47 

11 

-0,69 

15 

-0,83 

19 

-0,47     (a) 

12 

-0,35 

December    2 

-0,80 

-0,57     (6) 

13 

-0,35     (a) 

3 

-0,87 

27 

-0,56 

-1,23    (b) 

9 

-0,86 

28 

-0,60 

26 

-1,35 

13 

-0,84 

March 

9 

-0,58 

30 

- 1,32 

15 

-0,71 

26 

-0,89     (a) 

June 

4 

-1,51 

26 

-0,66    (a) 

... 

-0,61     (6) 

15 

-1,69     (a) 

... 

-0,72     (b) 

April 

4 

-0,64 

-0,78    (6) 

6 

-0,66 

26 

-0,64 

7 

-0,77 

30 

-0,68 

(a)  Before  inversio 

n. 

1 

(6)  After 

inversion. 
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Correction  of  the  times  of  Transit  for  Inclination  of  Axis. 


Date. 

Correction. 

Date. 

Correction. 

Date. 

Correction. 

1835, 
.July 

August 

1 

7 

20 

30 

21 

-0,"l4 
-0,20 
-0,22 
-0,25 
-0,17 

1835, 

September  1 
14 

October  8 
20 
21 

-oik) 

-0,10 
+  0,05 
+  0,05     (a) 
+  0,06     (6) 

183.5, 
November  14 
December  19 
29 

+  0,15 

+  0,16 

+  0,19     (a); 

+  0,21     (6) 

(a)  Before  inversu 

1 

(6)  After  inversion. 

Correction  of  the  Clock,  obtained  from  Op.sera'ations. 


Diitc. 

Time  by 
Clock. 

Star. 

Gorrection. 

Date. 

Time  by 
Clock. 

Stah. 

Correction. 

1834. 
Oct  17 

18 

20 
21 
22 
23 

24 
27 

28 

h.        m. 
14.      8 

15,28 
15.36 

1  .58 

0  U  + 

1834, 
Oct.  28 

31 

Nov.  2 

3 

5 
6 

7 

ft.        m. 

11  .40 

8  T,pnni«! 

+  12','09t 

a  Coronae  borealis 

9  Ift  H 

■ 

2,05  t 
1,86  t 

21  .57 

+  15,98 

15.27 

a  Corona?  borealis 

+  18,98  t 

15.28 

15.. 36 

1  .58 

2.54 

a  Coronae  borealis 

-l,25^ 
1,30 
1,071 

1  (14  ' 

• 

19 .  47  («) 
20.35 

+  28,72 
28,35 

„  Cf^fi 

l,Vt    1 

21  .57 

22  .  56 
23.59 

0.    4 
1.57 
2.53 

+  31,94 
31,81 
31,75 
31,78 
32,14 
31,89 

10.    0 

+  0,78  t 

14.    8 

+  0,82t 

18.31 

, 

+  1,89  t 

«    (^r»ti 

14.    8 

15.36 

0.    5 

+  2,87t 
3,03  t 
3,45  t 

19.38 
19.42 
20.    8 

+  33,57  t 
33,60  t 
33,53  t 

/  ^  egasi 

18.31 

» 

^  4,37  t 

21.57 

22.56 

23 .  59 

0.    4 

1  .57 

+  33,30 
33,58 
33,82 
33,58 
33,72 

ft  Ppio^Aisi 

17.    7 
17.27 

+  8,63  t 
8,72  t 

a  AndromedtE  ■  

7  ^  t-gasi 

/y  Aripti^ 

11  .40 
15.27 

+  10,17  t 
10,52  t 

a  Coronse  borealis ••••• 

0.    4 
1.57 
2.53 

+  35,55 
35,71 
35,69 

/  J^egaisi 

21  .57 
0.    0 

+  10,58 
10,81 

-  Ct'ti 

(a)  Clock  lost  several  seconds. 

CoHRKCTIOX  or  THE  Cl.OCK,  OUTAINED  FllOM  OuSEKVATIONS. 
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Dato. 


Time  by 
Clock. 


Stahs. 


Correction. 


Dato 


Tiiue  by 
Clock. 


Stars. 


Correction. 


1834, 

Nov.  ^8 


9 
10 


12 


13 


14 


15 


IG 


17 


18 


23.59 
1.57 
2.53 


a  Andromedae- 

a.  Arietis 

a  Ceti 


+  37,10 
37,55 
37,56 


14.    7 

15.27 

21  .  .57 

1.57 

2.53 


a  Bootis 

a  Coroiiae  borealis' 

a  Aquarii 

a  Arietis 

a,  Ceti 


1 7  .  2tj 


a  Ophiuchi- 


14.    7 

17.26 

19.38 

19.42 

19.46 

21  .56 

23.59 

0.    4 

1.57 

2.53 


17.26 
19.38 
19.42 
19.46 
21  .  56 
23.59 
0.  4 
1.57 


17.26 


a  Bootis 

a  Ophiuclii  •••• 

y  Aquila; 

a  Aquite 

/3  Aqiiilae  

a  Aqviarii 

a  Andromedae  ■ 

y  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ceti 


a  Ophiuchi 

y  AqiiiltE 

a  Aqiiilas ■ 

/3  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Andromedae  • 

y  Pegasi 

a  Arietis ■ 


+  40,62 
40,84 
40,87 
41,30 
41,43 


+  44,97 


+  46,69 
47,02 
47,27 
47,33 
47,13 
47,19 
46,96 
47,25 
47,34 
47,30 


+  48,79 
49,24 
49,26 
49,27 
49,10 
48,93 
49,16 
49,32 


a  Ophiuchi 


+  51,11 


2.53 
5.  4 
5.  15 


1  .  58  (a) 


2.54 
4.26 


19.38 

19.43 

19.47 

21  .57 

0.    5 

4.26 

5.16 


21  .57 
0.  0 
0.  5 
1  .58 
2.54 


a  Ceti 

a  Aurigae  • 
/3  Tauri  •  •  • 


a  Arietis  • 


a  Ceti  •  • 
a  Tauri 


+  52,15  t 

52.44  t 

52.45  t 


+    6,11  t 


+    5,78 
6,08 


y  Aquilae- 
a  Aquite- 
jS  Aquilae- 
a,  Aquarii 
y  Pegasi  -  ■ 
a  Tauri  •  •  - 
|3  Tauri  --■ 


a  Aquarii 

a  Andromedae  • 

y  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ceti 


7,32 

7,24 
7,36 
7,44 
7,74 
7,80 
8,06 


9,33 
9,11 
9,49 
9,41 
9,41 


1834, 
Nov.  21 


22 

23 

24 

26 
27 

28 


29 


Dee.  1. 


A.        m. 

19.38 
19.42 
19.47 
21  .57 
1  .58 
4.26 


15.27 

19.42 

21  .57 

1  .58 


17.26(i) 


1  .57 
2.53 


19.42 


0.    4 


y  Aquilae- - 
a  Aquilae- • 
^  Aquilae-- 
a  Aquarii- 
a  Arietis  •- 
a  Tauri  -  -  - 


a.  Coronae  borealis 

a  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Arietis 


a  Ophiuchi - 


a  Arietis  - 
a  Ceti---- 


Aquilae- 


7  Pegasi  - 


19.37 
19.42 
19.46 
21  .56 
0.4 
1.57 


19.38(c) 

19.43 

22.57 

0.    0 

0.    5 


17.27 

21  .57 

0.    0 

0.    5 

1  .58 


17.  4 
17.27 
19.43 
21  .57 


y  Aquilae-- 
a  Aquilae- ■ 
/3  Aquilae- - 
a  Aquarii- 
y  Pegasi  -  - 
a  Arietis -- 


y  Aq\iilae 

a  Aquilae 

a,  Pegasi 

a  Andromedae 
7  Pegasi 


a  Ophiuchi — 

a  Aquarii 

a  Andromedae- 

j  Pegasi 

a  Arietis 


19.43 

19.47 

0.    0 

0.    5 


a  Auriga.',  S.  P. 

a  Ophiuchi 

a  Aquilae 

a  Aquarii 


19.38 
19.43 
19.47 
21  .57 


a  Aquilae 

/3  Aquila; 

a  Andromedse- 
7  Pegasi 


7  Aquite 

a  Aquilae 

;3  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Andromedae- 
y  Pegasi 


+  14,54 
14,50 
14,58 
14,47 
14,75 
15,08 


+  16,02 
16,31 
16,.34 
16,47 


+  47,90 


■50,65 
50,70 


+  54,67 


56,92 


+  58,11 
58,11 
58,00 
58,06 
58,32 
58,35 


0,47 
0,45 
0,31 
0,14 
0,03 


2,48 
2,95 
2,80 
2,99 
2,96 


4,21 
4,18 
4,.39 
4,63 


6,14 
6,25 
6,29 
6,53 


7,81 
7,88 
7,92 
8,14 
8,06 
8,27 


(a)  Clock  advanced  48  seconds. 
(&)  Clock  lost  30  seconds. 


{^) 


(c)  Clock  advanced  one  minute. 
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CORUECTION  OF  THE  ClOCK,  OBTAINED  FROM  OBSERVATIONS. 


Continued. 


Date. 


1834, 
Dec.  6 


Tiino  by 
Clock. 


10 


11 


12 


13 


15 


16 


17 


19 


A.   m. 

21  .57 

22.56 

1  .58 


19.38 

21  .57 

22.56 

0.  4 


21.57 
1  .58 


17.27 
18.31 
19.38 
19.42 
21  .57 
0.  0 
0.  4 


23.59 
0.  4 

1  .58 


19.38 
19.42 
21  .57 
23.59 


0.  4 
1.57 


21  .  57 

23.59 

0.  4 

1.57 

4.26 


18.31 

23.59 

0.  4 

5.  4 


4 .  26  (a) 

5.  5 
5.  7 
5.16 
7.35 


18.31 
19.38 
19.43 
21.57 
1.58 


Stars. 


a  Aquarii  • 
a  Pegasi  •  • 
a  Arietis  •  • 


y  Aquilae-' 
a  Aquarii 
a  Pegasi  •  ■ 
7  Pegasi  •  ■ 


a  Aquarii  • 
a  Arietis  •  • 


a  Ophiuchi 

a  Lyrae 

y  Aquila; 

a  Aquilae 

a  Aquarii, 

a  Andromedae  ■ 
y  Pegasi 


a  Andromedae- 

y  Pegasi 

a  Arietis 


y  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Aquarii^ 

a  Andromedae- 
7  Pegasi 


y  Pegasi  • 
a  Arietis  • 


a  Aquarii 

a  Andromedae 

y  Pegasi 

a  Arietis 

a  Tauri 


a  Lyrae 

a  Andromedae 

y  Pegasi 

a  Aurigae 


a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

|3  Tauri 

/3  Geminorum 


a  Lyrae- ••• 

y  Aquilae- - 
a  Aquilte-  - 
o  Aquarii  - 
a  Arietis- • 


Correction. 


+  11,86 
11,64 
11,75 


15,32 
15,52 
15,54 
15,75 


+ 17,49 
17,68 


+ 19,06 
19,22 
19,32 
19,37 
19,72 
19,76 
19,81 


+  21,83 
22,00 
22,01 


+  23,84 
23,80 
23,98 
24,09 
24,17 


+  26,49 
26,51 


+  31,00 
30,83 
30,97 
31,28 
31,42 


+  32,78 
33,15 
33,20 
33,76 


1,09 
1,15 
1,13 
1,11 
1,15 


1,07 
1,19 
1,17 
1,28 
1,19 


Date. 


1834, 
Dec.  19 

20 


22 


23 


24 


25 


26 


26 


27 


30 


31 


Time  by 
Clock. 


17.27 
18.31 
19.43 
19.47 


58 
54 


18.31 

19.43 

21  .57 

1.58 

2..')4 


19.38 
19.43 
19.47 
20.36 
21,57 


19.43 
20.36 


17.  7 
17.27 
18.31 
20.36 
21.57 


18.31 
19.38 
19.43 
19.47 
20 .  36 


Staes. 


1  .  58  {b) 
2.54 
4.26 
5.    5 
5.46 


18.31 

19.43 

20.36 

1.58 

2.54 


1  .  58 
2.54 
4.27 
5.46 
6.38 


20.36 


a  Ophiuchi  - 

a  Lyrae 

a  Aquilie---- 
/3  Aquilae  ■•- 
a  Arietis — 
a  Ceti 


a  Lyrae-  -  • 
a  Aquilae- ■ 
a  Aquarii 
a  Arietis  ■ 
a  Ceti 


y  Aqiiilae-- 
a  Aquilae-- 
/3  Aquilae- - 
a  Cygni  •  -  - 
a  Aquarii  • 


a  Aquilae - 
a.  Cygni  -  - 


a  Herculis-- 
a  Ophiuchi  • 

a  Lyrae 

a  Cygni  ----• 
a  Aquarii  --- 


a  Lyrae- -- 
y  Aquila; - 
a,  Aquilae- 
/3  Aquilae- 
a  Cygni  -  - 


a  Arietis --- 

a  Ceti 

a  Tauri  — 
a  Aurigae -- 
a  Orionis  -  - 


a  Lyrsc--- 
a  Aquilae - 
a  Cygni -- 
a  Arietis  • 
a  Ceti---- 


a  Arietis 

a  Ceti 

a  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


a  Cygni - 


Correction. 


1,27 
1,29 
1,30 
1,30 
1,36 
1,.32 


1,51 
1,44 
1,46 
1,53 
1,62 


1,56 
1,54 
1,43 
1,50 
1,51 


1,66 
1,83 

1,86 
1,98 
1,88 
1,98 
1,88 


2,03 
2,00 
2,03 
1,97 
2,14 


2,23 
2,16 
2,37 
2,12 
2,14 


2,25 
2,27 
2,34 
2,20 
2,36 


3,31 
3,20 
3,35 
3,33 
3,36 


3,75 


(a)  Clock  altered. 


(b)  Instrument  inverted. 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Stabs. 


Correction. 


Date. 


Time  by 
Clock. 


Stars. 


Correction. 


1835, 
Jan.  1 


10 


12 


13 


14 


19.43 
20.36 


58 
54 
27 


19.43 
20.36 


1. 

2. 
4. 


58 
54 
27 


19.38 

19.43 

21  .57 

0.  0 

0.  5 


22.57 
0.  5 
2.54 
4.27 


20.36 
1  .58 
2.54 


1  .58 
2.54 
4.27 
5.  7 
5.16 


20.36 
0.  5 
5.  5 
5.  7 
5.16 


6.38 
7.24 
7.31 
7.35 


20.36 
0.  0 


27 

5 

16 


54 

27 
7 

16 
46 
35 


a  AquiliE- 
a  CygnL  •  ■ 
a  Arietis  • 
a  Ceti--- 
a  Tauri  •  • 


a  Aquilae- 
a  Cygni  ■  • 
a  Arietis  • 
a,  Ceti  — 
a  Tauri  ■  • 


7  Aquilae 

a  Aquilae 

a  Aquarii 

a  Andromedae- 
7  Pegasi 


a  Pegasi  • 
7  Pegasi- 
a  Ceti- •• 
a  Tauri  •  - 


a  Cygni  •  ■ 
a  Arietis  • 
a  Ceti  — 


a  Arietis  -  • 

a  Ceti 

a  Tauri  •  •  • 
/3  Orionis  • 
|S  Tauri  -  -  • 


a  Cygni  •  •  • 
7  Pegasi  •  • 
a  Aurigae- 
/3  Orionis  • 
/3  Tauri  -  -  • 


a  Canis  Majoris-- 
a  Geminorum  — 
a  Canis  Minoris  • 
/3  Geminorum  — 


a  Cygni 

a  Andromedae- 

a,  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Tauri 


a  Ceti 

a  Tauri 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

/3  Geminorum- 


3,93 
3,96 
3,84 
3,85 
3,91 


3,94 
3,80 
3,63 
3,68 
3,53 


3,52 
3,. 52 
3,47 
3,55 
.3,37 


3,73 
3,41 
3,47 
3,46 


3,76 
3,67 
3,73 


5,01 
5,02 
5,03 
5,09 
4,89 


5,99 
5,71 
5,99 
6,07 
5,95 


7,75 
7,75 
7,48 
7,75 


8,43 
8,09 
8,51 
8,56 
8,32 


9,13 
9,14 
9,14 
9,26 
9,13 
9,21 


1835, 
Jan.  17 


20 


21 


22 


23 


24 


27 


28 


29 


30 
31 


h.      m. 

0.  0 
0.  5 
2.54 
4.27 
5.16 


21.57 


27 

5 

16 

46 


2.54 
4.27 
5.  5 
5.  7 
5.16 


0.  0 
14.42 
15.28 
15.36 


5.  7 
5.16 
5.46 


15.36 
2.54 


5.47 
6.38 
7.24 
7.31 
7.36 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5.16 
5.47 


54 

27 

5 

7 

16 


1  .58 


5.  5 
5.  7 
5.  16 
5.47 
6.38 


a  Andromedae---- 

7  Pegasi 

a  Ceti 

a  Tauri 

/3  Tauri 

a  Aquarii 

«  Tauri 

a  Aurigae 

|8  Tauri 

a  Orionis 

a  Ceti ' 

a  Tauri 

a  Aurigae ■ 

8  Orionis 

/3  Tauri 

a  Andromedae 

a^  Librae 

a  Coronae  borealis 
a  Serpentis 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Serpentis 

a  Ceti 

a  Orionis 

«  Canis  Majoris--- 

a  Geminorum 

a  Canis  Minoris  - 
/S  Geminorum 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

8  Tauri 

a  Orionis 

a  Ceti 

a  Tauri 

a  Aurigae 

/?  Orionis 

)3  Tauri 

a,  Arietis 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris---- 


11,20 
11,08 
11,20 
11,12 
11,29 


12,56 
12,55 
12,55 
12,54 
12,56 


•12,90 
12,88 
12,92 
12,69 
12,90 


13,52 
13,53 
13,57 
1.3,59 


14,17 
14,00 
13,93 


14,18 
14,64 


17,27 
17,37 
17,44 
17,19 
17,48 


18,15 
18,14 
18,23 
18,11 
18,17 


19,00 
19,08 
19,23 
19,08 
19,16 


19,98 


-21,00 
21,06 
21,03 
21,04 
21,16 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Stabs. 


Correction. 


Date. 


Time  by 
Clock. 


Stars. 


Correction. 


1835, 
Feb.  2 


10 


11 


12 


14 


h,        m. 

5.    5 
5.16 


4.27 
5.47 
7.36 


27 
5 
38 
24 
31 
36 


27 

5 

16 

47 


4.27 


4.27 


5.  7 
5.16 
5.47 


2.54 
6.38 
7.25 
7.31 
7.. 36 


58 
54 
38 
31 
36 


2.54 
7.25 
7'.  36 
8.36 
9.20 


2.54 


4. 
6, 

7. 

7. 
7. 


27 
38 
25 
31 
36 


2.54 


a,  Auriga; 

|3  Tauri 

a  Tauri 

a  Ononis 

/3  Geminorum--- 

a  Tauri 

a  Auriga; 

a  Canis  Majoris- 
a  Geminoruni--- 
a  Canis  Minoris 
/3  Geminorum- •• 

a  Tauri 

a  Aurigoe 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Tauri 

a  Tauri 

a,  Aurigse 

/3  Orionis 

^  Tauri 

a.  Orionis 

a  Ceti 

a  Canis  Majoris- 
a.  Geminorum- -- 
a  Canis  Minoris 
/3  Geminorum  -  ■ 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Canis  Majoris- 
a,  Canis  Minoris 
(3  Geminorum  -  - 

a,  Ceti 

a  Geminorum- -- 
/3  Geminorum--- 
a  Cygni  S.P.---- 
a  Hydrae 

a  Ceti 

o  Tauri 

a  Canis  Majoris- 
a  Geminorum- •- 
o  Canis  Minoris- 
jS  Geminorum ■•- 

a  Ceti 


22,88 
22,83 


-23,76 
24,00 
23,68 


■  24,66 
24,47 
24,73 
24,90 
24,56 
24,58 


-25,39 
25,45 
25,48 
25,31 
25,32 


•26,22 


-  26,96 


-27,84 
27,83 
27,86 
28,00 


28,61 
28,63 
28,89 
28,49 

28,68 


■29,34 
29,10 
29,06 
29,01 
29,26 


-  30,03 
30,15 
30,01 
30,04 
30,11 


-  30,83 
30,69 
30,80 
30,99 
30,70 
30,81 


-  32,62 


1835, 
Feb.  17 


18 


19 


20 


21 


23 


24 


25 


2G 


27 


h,      m, 

4.27 
5.  5 
5.  7 
5.16 
5.47 


5.  5 
5.  7 
5.16 
5.47 
6.38 


22.57 
0.  0 
0.    5 


4.27 
5.  7 
5.17 
5.47 
16.20 


4.27 
5.  5 
5.17 
5.47 
6.39 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5.  17 
5.47 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5 .  17 
5.47 


4.27 
5.    5 

5.    7 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5.17 
5.47 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5.17 
5.47 


a  Tauri  •  -  - 
a  Aurigse-' 
fi  Orionis  - 
/3  Tauri  -  -  - 
a  Orionis- • 


a  AurigtE 

/3  Orionis 

^  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


a  Pegasi 

a  Andromedae- 
7  Pegasi 


a  Tauri---  - 
j8  Orionis- 
/3  Tauri  -  -  - 
a  Orionis- - 
a  Scorpii-- 


a  Tauri 

a  Aurigae 

j8  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


a  Tauri — 
a  Aurigce  - 
/3  Orionis  • 
/3  Tauri- --- 
a  Orionis  - 


a  Tauri 

a  AurigSB 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a  Orionis 


a  Tauri  --- 
a  Aurigae  - 
/3  Orionis  - 


a  Tauri  -  -  - 
a  Aurigae  • 
/3  Orionis - 
/3  Tauri  -  -  - 
a  Orionis  • 


a  Tauri  -  -  • 
a  Auriga;  - 
(3  Orionis  • 
/3  Tauri  •  -  - 
a  Orionis  - 


■35,.32 
35,39 
35,34 
35,39 
35,41 


-36,17 
36,14 
36,23 
36,44 
36,45 


•  37,07 
37,26 
37,04 


-  38,40 
38,28 
38,35 
.38,47 
38,76 


-39,28 
.39,10 
39,61 
39,30 
39,71 


-41,45 
41,33 
41,27 
41,36 
41,21 


42,19 
42,22 
42,27 
42,34 
42,25 


-43,06 
43,22 
43,58 


-44,46 
44,52 
44,40 
44,56 
44,50 


-  45,35 
45,43 
4.'i,45 
45,54 
45,55 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Star. 


Correction. 


Date. 


Time  by 
Clock. 


Stab. 


Correction. 


1835, 
Feb.  28 


March  3 


10 


11 


12 


14 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5.17 


I  .59 
4.27 
5.17 
5.47 
6.39 


1  .59 
4.27 
5.  5 
5.17 


7.32 


4.27 
5.  5 
5.  7 
5.17 
5.47 


17 


5.47 

6.. 39 

20.37 


27 
8 
17 
47 
39 
36 


4.27 
5.  8 
5.17 
5.47 
6.39 


4.27 
5.  8 
5.17 
5.47 
6.39 


4.27 
5.  5 
5.  8 
7.25 
7.32 
7.36 


a  Tauri  •  •  ■ 
a  Aurigae  ■ 
/3  Orionis  • 
B  Tauri  •  ■  • 


a  Arietis 

a  Tauri 

/3  Tauri 

ce  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


a  Arietis  ■ 
a  Tauri  •  •  ■ 
a  Aurigae  ■ 
/3  Tauri  ■  ■  ■ 


a  Canis  Minoris  • 


a  Tauri  •  ■  • 
a  Aurigae  • 
/3  Orionis  • 
/3  Tauri  •  •  • 
a  Orionis- • 


/3  Tauri  • 


a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 
«  Cygni 


u  Tauri 

B  Orionis 

/3Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 
B  Geminorum--- 


a  Tauri 

/3  Orionis 

;8  Tauri 

a  Orionis" 

a  Canis  Majoris- 


a  Tauri 

B  Orionis 

j8  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

a,  Geminorum---- 
a  Canis  Minoris - 
/3  Geminorum — 


-46,19 
46,28 
46,46 
46,64 


-  48,44 
48,52 
48,66 
48,77 
48,86 


-49,31 
49,35 
49,28 
49,44 


-50,39 


-  50,85 
50,83 
50,82 
51,22 
51,28 


-51,86 


■52,79 
53,06 
53,32 


-54,18 
54,13 
54,15 
54,53 
54,62 
54,62 


54,93 
55,08 
55,09 
55,34 
54,93 


-  55,73 
55,70 
55,75 
55,86 
55,91 


-57,10 
57,27 
57,38 
57,56 
57,25 
57,34 


1834, 
March  16 


18 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


h. 

4, 
5. 
5. 
5. 
5. 
6. 


27 
5 

8 
17 
47 
39 


a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

/3  Tauri 

a,  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


4 .  26  (a) 

5.  4 
5.  7 
5.46 
6.38 
8.36 
9.19 


7.31 
7.35 


5.16 
5.46 
6.38 


4.26 
5.  5 
5.16 
6.38 


5.  16 
5.46 
8.36 
9.20 
10.  0 
11  .41 


a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Orionis 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris - 
a,  Cygni  S.P. --- 
a  Hydrae 


a  Canis  Minoris  • 
/3  Geminorum — 


/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 


a  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Tauri 

a,  Canis  Majoris- 


27 
5 

16 
46 
38 


8.36 
9.20 


/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Cygni  S.P. 

a  Hydrae 

a,  Leonis 

/3  Leonis 


4 .  27  (6) 

5.  5 
5.16 
5.46 
6.38 


8.36 
9.20 


6.38 
7.31 
7.35 

8.36 
9.20 


a  Tauri 

a  Aurigae   

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 
a  Cygni  S.P. --- 
a,  Hydrae 


«  Tauri 

a  Aurigae 

/3  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 
a  Cygni  S.P. -•- 
a  Hydrae 


a  Canis  Majoris- 
a,  Canis  Minoris - 
/3  Geminorum- -- 
a  Cygni  S.P.  --• 
a  Hydrae 


-  58,70 
58,60 
58,65 
58,63 
58,69 
58,71 


1,81 
1,74 
1,81 
1,68 
1,64 
1,37 
1,36 


0,08 
0,19 


1,30  t 
1,45  t 
1,52  t 


2,11 
1,98 
2,26 
2,30 


2,91 

2,86 
2,95 
3,10 
2,98 
3,11 


-  3,32 
3,49 
3,43 
3,44 
3,35 
3,54 
3,61 


4,24 
4,15 
4,31 
4,26 
4,47 
4,04 
4,34 


4,97 
4,85 
4,95 
5,13 
4,94 


(a)  Clock  put  back. 


(b)  Instrument  inverted. 


(X) 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Stab. 


Correction. 


Date. 


Time  by 

Clock. 


Stab. 


Correction. 


18.^5, 
April     1 


10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 


17 
21 


h,     m. 

5.16 
5.46 
6.38 
8.36 
9.20 


7.31 

7.35 

9.20 

10.    0 


4.27 
8.36 
9.20 


7.36 

9.20 

11.41 


7.31 

7.35 

9.20 

10.    0 


4.27 
5.  5 
5.16 
5.46 


14.42 
15.28 


10.    0 


14.42 

15.28 


7.35 


7.35 

8.36 

9.20 

10.    0 

11  .41 


6.38 
7.31 
7.35 
9.20 
13.17 


9.20 


5.47 

7.31 

7.36 

13. 17 


^  Tauri 

a  Orionis 

a  Canis  Majoris- 
a,  Cygni  S.  P.  •  •  • 
«  Hydrae| 


a,  Canis  Minoris  • 
/3  Geniinorum-". 

a  Hydrae 

a,  Leonis 


a  Tauri 

a  Cygni  S.P. 
a  Hydrae 


/3  Geminorum- 

a  Hydrae  

/3  Leonis 


a  Canis  Minoris  ■ 
/3  Geminorum-  ■  ■  ■ 

a  Hydrae 

a  Leonis 


a  Tauri  ■  •  ■ 
a  Aurigae  • 
/3  Tauri ■•• 
a  Orionis  • 


a?  Librae 

a  Coronae  borealis- 


a  Leonis  • 


a?  Librae 

a  Coronae  borealis- 


/3  Geminorum- 


^  Geminorum- 
a  Cygni  S.  P.  • 

a  Hydra; 

a  Leonis 

/3  Leonis 


a  Canis  Majoris- - 
a  Canis  Minoris  • 
/3  Geminorum---' 

a  Hydrae 

a  Virginis 


a  Hydrae  - 


a  Orionis 

a  Canis  Minoris  - 
/3  Geminorum-.-- 
a  Virginis 


8,09 
8,04 
8,32 
7,90 
8,15 


-11,13 
11,41 
11,28 
11,26 


-11,82 
12,13 
12,07 


12,64 
12,62 
12,65 


13,23 
13,36 
13,34 
13,37 


13,83 
13,74 
13,89 
13,92 


14,44 
14,30 


■14,87 


■  14,77  t 
15,06  t 


-15,56 


■16,26 
16,17 
16,08 
16,10 
16,09 


■  16,65 
16,40 
16,72 
16,64 
16,34 


-17,15 


18,98 
18,70 
18,95 
19,11 


1835, 
April  22 


23 


24 


25 


27 


28 
29 


May     4 


10 


h,     m. 

10.    0 
11  .41 


16 

47 

,38 


8.36 

9.20 

13.17 


7.36 

9.20 

10.    0 

13.17 


6.38 
11  .41 
13.17 


5.16(a) 
5.46 
7.31 
7.35 
13.17 


7.35 


5.46 

8.36 

9.20 

13.17 


5  .  46  (6) 


7.31 
11  .41 
13.  16 


6.38 


7.31 

7.35 

11  .41 

13.16 


7.35 
10.    0 


a  Leonis- 
/3  Leonis  - 


^  Tauri 

a,  Orionis 

a  Canis  Majoris- 
a  Cygni  S.P.  --- 

a  Hydra 

a  Virginis 


10.    0 
11  .41 


13.17 
14.  8 
14.42 


/3  Geminorum - 

a  Hydrae 

a  Leonis 

a,  Virginis 


a  Canis  Majoris- 

/S  Leonis 

a  Virginis 


/3  Tauri 

a.  Orionis 

a  Canis  Minoris  - 
/3  Geminorum — 
a,  Virginis 


/3  Geminorum- 


a  Orionis 

a  Cygni  S.P. 

a  Hydrae 

a  Virginis 


a  Orionis  ■ 


a  Canis  Minoris  - 

/3  Leonis 

a  Virginis 


a  Canis  Majoris - 


a  Canis  Minoris- 
^  Geminorum- -- 

/3  Leonis 

a,  Virginis 


/3  Geminorum - 
a  Leonis 


a  Leonis- 
^  Leonis  • 


a  Virginis - 
a,  Bootis--- 
afi  Librae -- 


19,70 
19,84 


-  20,22 
20,26 
20,57 
20,01 
20,40 
20,21 


-21,11 
21,17 
20,91 
20,82 


-21,83 
21,62 
21,72 


-  9,07 
9,15 
9,18 
9,32 
9,18 


9,79 


10,19 
10,19 
10,52 
10,17 


•f    5,12 1 


4,92 

4,88 
4,81 


-t-    3,58 


3,20 
3,15 
3,49 
3,11 


2,68 
2,44 


1,78 
2,34 


1,11 
1,10 
1,02 


(a)  Clock  lost  14  seconds. 


(6)  Clock  altered. 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Star. 


Correction. 


Date. 


Time  by 
Clock. 


Stab. 


Correction. 


1835, 
May  11 


12 
13 
14 

15 
16 

21 


22 


23 


26 


27 


28 


h.     m. 

14.42 
15.28 
15.36 


6.38 
7.31 
7.35 


7.31 

7.35 

11.41 


6  •  38  {a) 
7.31 
7.35 
13.17 


11  .41 


7.35 
10.  0 


5.  5 
5.46 
7.24 
7.31 
7.35 


14.  8 
14.42 
15.28 
15.36 


11  .41 

13.  17 

14.  8 
14.42 


11  .41 
13.17 
14.  8 
14.42 


13.17 

14.    8 
15.28 


11  .41 
13.17 
14.  8 
14.42 


7.35 
15.28 
15.36 


a,^  Librae 

a,  Coronae  borealis 
a  Serpentis 

a  Canis  Majoris--' 
a,  Canis  Minoris--- 
^  Geminorum 

a  Canis  Minoris- ■■■ 

^  Geminorum 

/3  Leonis 

u,  Canis  Majoris  ••• 
a  Canis  Minoris---' 

/3  Geminorum 

a  Virginis 

^  Leonis 

/3  Geminorum 

a  Leonis 

a  Aurigae 

a  Orionis 

a  Geminorum 

a  Canis  Minoris---' 
fi  Geminorum 

a  Bootis 

a?  Librae 

a  Coronae  borealiS' 
a  Serpentis 

/3  Leonis 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

/3  Leonis 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a,  Virginis 

a  Bootis 

a  Coronae  borealis 

/3  Leonis 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

|8  Geminorum 

a  Coronae  borealis 
a  Serpentis 


0,39 
0,62 
0,50 


0,35 
0,09 
0,00 


0,46 
0,55 
0,62 


0,68 
0,56 
0,80 
0,64 


1,25 


1,72 
1,72 


4,50 
4,32 

4,58 
4,38 
4,45 


4,80 
4,76 
4,95 
4,80 


5,27 
5,46 
5,58 
5,40 


6,08 
5,91 
6,25 
6,11 


8,14 
8,62 
8,73 


8,88 
8,72 
9,32 
9,08 


■   9,47 

10,04 

9,86 


(a)  Instrument  inverted. 


1835, 
May  29 


June  4 


10 


11 


12 


13 


15 


17 


18 


7.31 

7.35 

13.  17 

14.42 


7.31 
10.  0 
14.42 
15.28 


10.  0 


10.  0 


11  .41 

13.  17 

14.  8 
14.42 
15.28 


13.17 
14.  8 
14.42 
15.28 


10.  0 

14.  9 

1 5 .  28 
15.37 


10.  0 
13.17 


13.17 
14.  9 


10.  0 
11  .41 
14.  9 
14.42 


7.36 


14.42(a) 

15.28 

15.37 


13 .  17  {b) 

14.  8 
14.42 


14.  8 
15.28 


a,  Canis  Minoris  -  - 

/3  Geminorum 

a  Virginis 

a^  Librae 

a  Canis  Minoris- -■ 

a  Leonis 

a,^  Librae 

a  Coronas  borealis 

a,  Leonis 

a  Leonis 

/3  Leonis 

a,  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a,  Coronae  borealis 

a  Virginis 

a  Bootis 

c/?  Librae 

a  Coronae  borealis 

a,  Leonis 

a  Bootis  

a  Coronae  borealis 
a  Serpentis 

a  Leonis 

a,  Virginis 

a  Virginis 

a  Bootis 

a  Leonis 

/3  Leonis 

a  Bootis 

a^  Librae 

/3  Geminorum 

a'  Librae 

a  Coronae  borealis 
a  Serpentis 

a  Virginis 

a,  Bootis 

a'  Librae 

a  Bootis 

a  Coronae  borealis 


(6)  Clock  altered. 


-   9,83 

10,14 

9,95 

10,40 


13,51 
13,90 
14,05 
14,29 


14,35 


-14,84" 


16,43 
16,10 
16,41 
16,31 
16,89 


- 17,34 
17,36 
17,19 
18,05 


■  19,86 
20,32 
20,93 
20,66 


-23,31 
23,64 


26,44 
26,63 


-28,32 

28,54 
28,72 
28,54 


-  32,24 


-  33,25 
32,84 
33,04 


1,07 
0,95 
1,06 


0,06 
0,19 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Star. 


Correction. 


Date. 


Time  by 
Clock. 


Stab. 


Correction. 


1835, 
June  20 


22 

23 

24 
25 

26 
27 

29 
30 

July  1 


13.  16 

14.  8 
14.42 
15.28 


11.41(a) 

13.  16 

14.  8 
14.42 


11  .41 

13.  16 

14.  8 
14.42 


14.    8(o) 


14.  8 
14.42 
15.28 
15.36 


14.    8 


14.  8 
14.42 
15.28 
15.36 


15.28 


14.  8 
15.28 
15.36 


14.  8 
14.42 
15.28 
15.36 


13.16 
14.  8 
14.42 
15.28 
15.36 
16.19 
17.   4 


14.  8 
14.42 
15.28 
15.36 
16.19 
17.    4 


a  Virginis 

a  Bootis 

a?  Librae 

a  Coronac  borealis 

/3  Leonis 

a  Virginis 

a  Bootis 

a?  Librae 

/3  Leonis 

a  Virginis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Bootis 

c  Bootis 

a^  Librae 

a  Coronac  borealis 
a  Serpentis 

a  Bootis 

a  Bootis 

a?  Librae 

a  Coronac  borealis 
a  Serpentis 

a  Coronac  borealis 

a  Bootis 

a  Coronac  borealis 
a  Serpentis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Coronac  borealis 
a  Serpentis 

a  Virginis 

a  Bootis  

a'  Librae 

a  Coronac  borealis 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

a  Aurigac  S.P.---- 

a  Bootis 

a^  Libra; 

a  Coronac  borealis 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

a,  Aurigac  S.P.---- 


2,51 
2,73 
2,63 
2,77 


3,96 
3,91 

4,07 

3,88 


5,13 
5,20 
5,30 
5,25 


6,59 


6,93 
6,89 
6,98 
6,93 


+    7,36 


■7,67 
"7,62 

7,77 
7,75 


+    8,66 


8,98 
9,03 
9,06 


+    9,98 

10,14 

9,98 

10,03 


+  11,18 
11,24 
11,22 
11,26 
11,26 
11,21 
11,24 


f  12,46 
12,59 
12,58 
12,68 
12,85 
12,80 


1835, 
July    8 


10 


13 


15 


16 


17 


21 


29 


30 


31 


Aug.  3 
5 


15.28 
15.36 
16.19 
17.  4 
17.27 


13.16 

14.  8 
14.42 
15.36 


13.  16 
15.27 
15.36 
17.   4 


14.  8 
14.41 
15.27 
15.36 
17.    4 


15.27 
15.36 


13.16 
14.  8 
15.36 

17.    4 


15.27 
15.36 


17.    7 
17.27 


13.16 
15.27 

16 .  19 

17.  4 
17.   7 


19.42 
19.47 


13.16 


19.38 
19.42 
19.47 


14.  8 
15.27 
15.36 


^  Coronac  borealis 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

a  Auriga  S.P. 

a  Ophiuchi 

a,  Virginis 

a  Bootis 

a^  LibrsB 

a  Serpentis 

a  Virginis 

a  Coronac  borealis 

a  Serpentis 

a  Aurigac  S.P.---- 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Coronac  borealis 

a  Serpentis 

a  Aurigac  S.P.--- 

a  Coronac  borealis 
a  Serpentis 

a,  Virginis 

a  Bootis 

a  Serpentis 

a  Aurigac  S.  P. 

a  Coronac  borealis 
a  Serpentis 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

a  Virginis 

a,  Coronac  borealis ' 

a  Scorpii 

a  Auriga:  S.P. 

a  Herculis 

a  Aquilae 

(3  Aquilae 

a  Virginis 

7  Aquilae 

a  Aquilae 

|8  Aquilae 

a,  Bootis 

o  Corona;  borealis- 
a  Serpentis 


+  13,74 
13,79 
13,74 
14,01 
14,19 


14,85 
15,02 

14,88 
15,02 


+  17,50 
17,62 
17,62 
18,12 


+  19,32 
19,43 
19,36 
19,48 
19,83 


+  20,03 
20,19 


+  20,74 
20,62 
20,76 
21,30 


+  19,17 
19,45 


+  21,63  t 
21,56  t 


+  21,93 
21,77 
22,07 
21,85 
21,94 


+  22,52  t 
22,47  t 


■24,19 


■25,58 
25,65 
25,83 


+  26,17 
26,26 
26,26 


(a)  Clock  altered. 
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Date. 


1835, 
Aug.    7 


10 
11 
13 

14 
16 

16 
17 


19 


20 


27 


Time  by 
Clock. 


13.16 
14.  8 
16.19 
17.  4 
17.27 


14.  8 
15.27 
19.38 


14.    8 
19.38 


15.27 
17.    7 


14.  8 
15.27 
16.. 36 
21.57 


18.31 


17.  7 
19.38 
19.42 
20.  8 
21  .57 


4.26 
5.  4 
5.  16 


14.  8 
19.38 
19.42 
20.  8 
21  .57 


18.31 
19.38 
19.42 
20.  8 
21  .57 


14.  8 
15.36 
18.31 


14.  8 
15.27 
19.42 

20.    8 


Star. 


CJorrection. 


a  Virginis 

a  Bootis 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.P.- 
a  Ophiuchi 


a  Bootis 

a  Corcnae  borealis- 
7  Aquilae 


a  Bootis- • 
y  Aquilae- 


a  Coronae  borealis- 
a  Herculis 


a  Bootis 

a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

a  Aquarii 


I 


yras- 


a  Herculis 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

afi  Capricorni  - 
a  Aquarii 


a  Tauri  -  -  • 
a  Aurigae  • 
/3  Tauri-  -- 


a  Bootis 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a.''  Capricorni  • 
a  Aquarii 


a,  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a^  Capricorni- 
a  Aquarii 


a  Bootis 

a  Serpentis  - 
a  Lyrae 


a  Bootis 

a  Coronae  borealis- 

a  Aquilae 

a^  Capricorni 


15  .  27  (a) 

18.31 

19.42 


a  Coronae  borealis- 

a  Lyrae 

a  Aquilae 


Date. 


-f  26,74 
26,82 
26,89 
26,98 
26,86 


+  27,20 
27,17 
27,49 


+  28,76 
28,96 


+  29,21 
29,37 


+  30,17 
30,26 
30,25 
30,32 


+  30,96 


+  31,58 
31,79 
31,75 
31,92 
31,80 


+  32,91 
33,00 
32,97 


+  33,22 
33,70 
33,65 
33,54 
33,52 


+  34,39 
34,39 
34,46 
34,52 
34,45 


+  34,85 
35,09 
35,09 


+  35,66 
35,69 
35,89 
35,86 


+  42,03 
41,87 
42,12 


1835, 
Aug.  28 


29 


30 


31 


Sept.  1 


Time  by 
Clock. 


17.  6 
17.27 
18.31 
20.  8 
21.57 


17.  6 
17.27 
18.31 
20.  8 
21  .67 


16.27 
15.35 


17.  6 
17.27 
18.31 
20.  8 
21.67 


18.31 
19.42 
19.46 
21.57 


15.27 
17.26 
19.38 
20.  8 
21.57 


15.27 
15.35 
18.31 
20.    8 


17.26 
18.31 
19.38 
20.  8 
21  .57 


21.67 
22.56 


15.27 
15.35 
17.  6 
20.  8 
21  .56 


18.31 
19.38 
19.42 
21  .56 


Star. 


a  Herculis---- 
a  Ophiuchi  --- 

a  Lyrae 

a^  Capricomi- 
a  Aquarii 


a  Herculis --■- 
a  Ophiuchi ••- 

a  Lyrae 

a^  Capricorni- 
a  Aquarii 


a  Coronae  borealis - 
a  Serpentis 


a  Herculis  — 
a  Ophiuchi- -- 

a  Lyrae 

a^  Capricorni- 
a  Aquarii 


a  Lyrae- -•- 
a  Aquilae- - 
/3  Aquilae- - 
a  Aquarii  - 


a  Coronae  borealis- 

a  Ophiuchi 

y  Aquilae 

a^  Capricorni 

a  Aquarii 


a  Coronae  borealis- 

a  Serpentis 

a  Lyrae 

a^  Capricorni ■ 


a  Ophiuchi---- 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a^  Capricorni  • 
a  Aquarii 


a  Aquarii - 
a  Pegasi-- 


a  Coronae  borealis - 

a  Serpentis 

a  Herculis 

a^  Capricorni 

a  Aquarii 


a  Lyrae-  -  -  - 
y  Aquilae-  • 
a  Aquilae- • 
a  Aquarii - 


Correction. 


+  43,22 
43,11 
43,09 
43,19 
43,25 


+  44,25 
44,12 
44,27 
44,35 
44,10 


+  46,03 
46,03 


+  46,03 
45,95 
46,01 
46,19 
46,10 


+  46,72 
46,99 
46,94 
46,98 


+  47,94 
47,88 
48,10 
47,84 
47,97 


+  49,22 
49,20 
49,22 
49,28 


■  49,63 
49,74 
49,76 
49,69 
49,69 


-50,10 
50,30 


+  50,73 
50,67 
50,73 
50,90 
50,76 


+  51,29 
51,35 
51,20 
51,18 


(a)  Instrument  inverted. 


(V) 
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Date. 


1835, 
Sept.    9 


10 


11 


13 


15 


16 


17 


18 


19 


20 
21 


22 


23 


Time  by 
Clock. 


A.     m. 

14.  7 
18.31 
19.38 
20.    8 


14.  7 
19.38 
19.42 


18.31 
19.38 
19.42 


7.23 
7.30 
7.34 


17.26 
19.38 
20.  8 
20.35 


17.  6 
17.26 
19.38 


7.23 
7.30 
7.34 


7.23 
7.30 
7.34 


18.30 
19.38 
19.42 
20.    8 


7.23 
18.30 
19.38 
19.42 


18.30 
19.38 
19.42 
20.    8 


17.  6 
17.26 
19.42 
20.    8 


Star. 


a  Bootis 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a^  Capricorn  i  • 


a  Bootis- • 
y  Aquilae- 
a  Aquilae- 


a  Lyrae--- 
7  Aquilae- 
a  Aquilae - 


a  Geminorum---- 
a  Canis  Minoris  - 
/3  Geminorum  •  ■  • 


a  Ophiuchi — 

/  Aquilae 

a*  Capricomi  • 
aCygni 


a,  Herculis-- 
a  Ophiuchi- 
y  Aquilae  •  -  - 


a  Geminorum- •-- 
a  Canis  Minoris  - 
^  Geminorum — 


a  Geminorum — 
a  Canis  Minoris  - 
^  Geminorum---- 


a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a^  Capricorn!  • 


a  Geminorum- 

a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 


a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

a^  Capricomi - 


a  Herculis 

a  Ophiuchi--- • 

a  Aquite 

a'  Capricomi  - 


Correction. 


+  51,53 
51,65 
51,68 
51,48 


-51,70 
51,62 
51,71 


+  52,00 
51,91 
52,06 


+  52,72 
52,86 
52,89 


Date. 


+  53,41 
53,42 
53,56 
53,66 


+  53,75 
53,68 
53,77 


+  54,15 
54,30 
54,29 


+  54,45 
54,65 
54,60 


+  54,83 
54,88 
54,85 
54,90 


+  55,36 
55,75 
55,59 
55,59 


+  56,15 
56,30 
56,31 
56  29 


+  56,57 
56,53 
.56,43 
56,50 


1835, 
Sept.  24 


25 


26 


27 

28 
29 


Oct, 


10 
13 

14 


Time  by 

Clock. 


Stab. 


17.  6 
17.26 
19.42 
20.    8 


18.30 
7.23 
7.34 


a  Herculis 

a  Ophiuchi  — 

a  Aquilae 

a'^  Capricomi  ■ 


a  Lyra- 

a  Geminorum - 
/3  Geminorum - 


18.30 
19.37 
19.42 
20.  8 
21  .56 


7 .  23 
7.30 
7.34 


18.30 


18.30 


22  .  56 

23.59 

0.    4 


20.  8 
21  .56 
22.56 
23.59 
0.    4 


18.30 
19.37 
19.42 
21.56 


a  Lyrae 

y_  Aquilae 

a  Aquila; 

a^  Capricomi  - 
a  Aquarii 


a  Geminorum — 
a  Canis  Minoris  • 
/3  Geminorum — 


a  LjTae- 


a  Lyrae- 


a  Pegasi 

a  Andromedae  - 
y  Pegasi 


a^  Capricomi  ■ 

a.  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae- 
7  Pegasi 


18.31  (a) 
19.38 
19.43 
21  .57 


17.    7 
17.27 


15.28 


18.31 
19.43 
19.47 
21  .57 


18.31 
20.36 
21.57 
22.57 


a  Lyrae- ■■- 
7  Aquilae- - 
a  Aquilje-  - 
a  Aquarii  - 


a  Lyrae — 
7  AquilsE-  - 
a  Aquilae-  - 
a  Aquarii- 


a  Herculis- 
a  Ophiuchi 


a  Coronic  borealis- 


a  LyrfE--- 
a  Aquilae-  ■ 
/8  AquilsE- 
a  Aquarii  - 


a  Lyrae — 
a  Cygni  •  -  - 
a  Aquarii- 
a  Pegasi  -  - 


Correction. 


+  57,05 
56,97 
57,18 
.57,21 


+  57,40 
57,42 
57,64 


+  57,70 
57,75 
57,72 
57,72 
57,42 


+  57,89 
58,08 
58,00 


-'-58,25 


+  58,26 


+  58,52 
58,54 
58,51 


-  58,69 
58,99 
58,81 
58,82 
58,89 


-  59,20 
59,10 
58,99 
58,95 


0,64 
0,77 
0,75 
0,81 


+    1,53  t 
1,37  t 


1,46  t 


1,95 
2,10 
2,23 
2,13 


2,63 
2,57 
2,52 
2,66 


(a)  Clock  advanced  one  minute. 
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Date. 


Time  by 
Clock. 


Star. 


Correction. 


Date. 


Time  by 
Clock. 


Stab. 


Correction. 


1835, 
Oct.  19 


21 


23 


24 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


17.27 
18.31 
20.36 


a  Ophiuchi- 

a  Lyrae 

a  Cygni 


18.31  (a) 
19.43 

19 .  47 

20.  9 


15.28 

17.  7 
17.27 
18.31 


15.28 

17.27 

18.31 

0.    0 

0.    5 


18.31 
19.38 
19.43 
19.47 
0.    0 


15.28 
17.27 
18.31 
19.43 
19.47 


15.28 
17.  7 
18.31 


17.  7 
17.27 
18-.  31 
19.38 
19.43 


0.    0 
0.    5 


15.28 
19.38 
19.43 
19.47 


18.31 
19.38 
19.43 
19.47 
0.  0 
0.    5 


a  Lyrac 

a  AquiloB 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni  • 


a  Coronoe  borealis- 

a.  Herculis 

a  Ophiuchi 

a  Lyrae 


a  Coronae  borealis- 

a  Ophiuchi 

a  Lyrae 

a  Andromedae 

y  Pegasi 


a  Lyrae 

y  Aquiloe 

a  Aquilae 

/3_  Aquilae 

a  Andromedae  • 


a  Coronae  borealis- 

a  Ophiuchi 

a  Lyrae 

a.  Aquilae 

/3  Aquilae 


a  Coronae  borealis- 

a,  Herculis 

a  Lyrae 


a  Herculis- • 
a  Ophiuchi- 

a  Lyrae 

y  Aquilae — 
a  Aquilae — 


a  Andromedae- 
7  Pegasi 


a  Coronae  borealis - 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

j3  Aquilae 


a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae- 

/3  Aquilae 

a  Andromedae- 
y  Pegasi 


5,35 
5,43 
5,64 


6,52 
6,76 
6,73 
6,91 


6,95 
6,95 
6,91 
7,01 


7,20 
6,99 
7,23 

7,07 
7,19 


7,45 
7,75 
7,78 
7,67 
7,86 


7,47 
7,39 
7,54 
7,77 
7,68 


7,59 

7,77 
7,95 


8,29 
8,07 
8,23 
8,61 

8,71 


8,24  t 
8,43  t 


8,64 

8,84 
8,90 

8,87 


8,97 
9,38 
9,42 
9,38 
9,13 
9,22 


1835, 
Nov.  1 


10 


11 


13 


14 


15 
16 


17 


20 


0.    0 

1  .58 


14.    8 
19.43 


19.43 

22.56 

0.    0 

0.   5 

1.58 


22.56 
0.  0 
0.  5 
1  .58 


18.31 
19.38 
19.43 
19.47 
0.    0 


18.31 
19.38 
19.43 
19.47 


14.  8 
17.  7 
17.27 
18.31 
19.38 
19.43 


14.  8 
17.27 
18.31 
19.38 
19 .  43 
19.47 


21  .57 
0.  0 
0.  5 


14.  8 
15.27 
19.38 
19.43 
19.47 
0.  0 
0.    5 


17.27 
19.42 
19.47 


a  Andromedae- 
a  Arietis 


a  Bootis  - 
a  Aquilae- 


a  Aquilae 

a  Pegasi 

a  Androraedae- 

y  Pegasi 

a  Arietis 


a  Pegasi 

a  Andromedae- 

y  Pegasi 

a  Arietis 


a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a  Andromedae- 


a  Lyrae- -- 
y  Aquilae - 
a  Aquilae- 
/3  Aquilae- 


a  Bootis 

a  Herculis- - 
a  Ophiuchi- 

a  Lyrae 

y  Aquilae — 
a  Aquilae. --• 


a  Bootis 

a  Ophiuchi- 

a  Lyrae 

y  Aquilae — 
a,  Aquilx-  -  -  - 
/3  Aquilae- --- 


a  Aquarii 

a  Andromedae  - 
y  Pegasi 


a  Bootis 

a  Coronae  borealis - 

y  Aquilffi 

a  Aquilae 

(3  Aquilae 

a,  Andromedae 

y  Pegasi 


a  Ophiuchi- 
a  Aquilae- --- 
/3  Aquilae-  -  • . 


9,39 
9,49 


9,63 
9,70 


+  11,10 
11,15 
11,07 
11,19 
10,99 


+  11,75 
11,82 
11,84 
11,68 


+ 12,07 
12,14 
12,15 
12,19 
12,16 


+  12,66 
12,79 
12,76 
12,76 


+ 12,76 
12,82 
12,68 
12,91 
12,81 
12,87 


+  12,81 
12,83 
12,93 
12,87 
13,02 
13,04 


+  13,35 
13,26 
13,32 


+  13,07 
13,22 
13,36 
13,26 
13,31 
13,43 
13,42 


+  13,57 
13,79 
13,77 


(a)  Instrument  inverted. 


88 


Correction  of  the  Clock,  obtained  from  Ouservatioxs. 


Continued. 


Date. 


1835, 
Nov.  25 


26 


27 


28 


Dec.  1 


10 


11 

12 
13 


Time  by 
Clock, 


2.53 
4.26 
6.    4 


15.27 
17.  7 
17.27 


17.27 
18.31 
19.38 
19.42 
19.47 


18.31 
19.43 
19.47 
20.  9 
22.56 


20.36 


18.31 
19.38 
19.43 
19.47 
0.    0 


19.38 
19.43 
19.47 
20.  9 
20.36 


17.27 

18.31 

20.36 

0.    0 

0.    5 


18.31 
0.  0 
0.  5 
1.58 
2.. 54 


18.31 
19 .  39 
20.36 
21.57 


19.39 
19.43 


13.17 
14.    8 


Star. 


a  Ceti 

a  Tauri--- 
a  Aurigae- 


a  Coronac  borealis- 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 


a.  Ophiuchi  • 

a  Lyrae 

y  Aquilae — 
a  Aquilae — 
/3  Aquilae — 


a  Lyrae- 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni- 
a  Pegasi 


a  Cygni  • 


a  Lyrae 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a  Andromedae  • 


7  Aquilae 

a  Aquilae 

/3  Aquilae 

a'  Capricorni- 
a  Cygni 


a.  Ophiuchi---- 

a  Lyrae 

a  Cygni 

a  Andromedae- 
7  Pegasi 


a  Lyrae 

a  Andromedae  - 

7  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ceti 


a  Lyrae- -•■ 
7  Aquilae-- 
a  Cygni--- 
a  Aquarii  - 


7  AquilfE- 
a  Aquilae- 


a  Virginis- 
a  Bootis--- 


Correction. 


+  13,83 
13,58 
13,62 


-f  13,58 
13,49 
13,51 


•f  13,16 
13,41 
13,18 
13,29 
13,39 


+  12,70 
12,68 
12,75 
12,63 
12,45 


+  10,38 


9,03 

8,98 
9,12 
9,07 

8,88 


7,65 
7,81 
7,69 

7,87 
7,81 


6,48 
6,67 
6,37 
6,13 
6,17 


3,40 
3,82 
3,71 
3,95 
4,05 


5,22 
5,51 
5,39 
5,00 


7,13 
7,04 


10,06 
10,20 


Date. 


1835, 
Dec.  14 


15 


16 


17 


18 


21 


22 


24 


25 


26 


27 


Time  by 
Clock. 


0.  0 
0.  5 
1  .58 
2.54 


2.54 
14.    8 


18.32 

19.43 

20.36 

5.  16 


20.36 
1  .58 
4.27 
5.  5 
5.16 


20.36 

21  .58 

5.    5 

5.    7 

5.16 


21  .58 

22 .  57 

0.    6 

4.27 

5.    5 


18.32 

20.36 

21  .58 

1  .58 

5.    5 


18.32 
19.43 
20.36 
21  .58 
22 .  57 


21  .58 

22.57 

0.    0 

0.    5 

5.    5 


0.    5 


0.    5 


Stab. 


a  Andromedae- 

7  Pegasi 

a  Arietis 

a  Ceti 


a  Ceti--- 
a  Bootis- 


a  Lyrae- -- 
a  Aquilae - 
a  Cygni  •• 
/3  Tauri  -  ■ 


a  Cygrii- 
a  Arietis- 
a  Tauri  -  - 
a  Aurigse- 
/3  Tauri  -  - 


a  Cygni--- 
a,  Aquarii  - 
a  Aurigae  - 
/8  Orionis  - 
/3  Tauri --- 


tt  Aquarii  - 
a  Pegasi  -  • 
7  Pegasi  -  - 
a  Tauri--- - 
a  Aurigae  - 


a  Lyrae- --- 
a  Cygni  ■  -  - 
a  Aquarii  - 
a  Arietis  -  • 
a  Auriga;  - 


a  Lyrte-  -  -  - 

a  Aquilae- - 
a  Cygni-  - 
a,  Aquarii  - 
a  Pegasi  -  - 


a  Aquarii 

a  Pegasi 

a  Andromedae  - 

7  Pegasi 

a  Aurigae 


7  Pegasi  - 


7  Pegasi  - 


Correction. 


10,70 
10,64 
10,90 
11,12 


12,45 
13,81 


14,21 
14,28 
14,32 
14,93 


16,22 
16,54 
16,81 
16,70 
16,77 


-18,15 
18,21 
18,54 
18,65 
18,71 


24,20 
23,85 
24,01 
24,65 
24,72 


25,94 
25,90 
25,95 
26,41 
26,61 


29,78 
29,84 
29,97 
30,06 

29,79 


-  32,07 
31,87 
32,01 
32,01 
32,31 


•  33,89 


-  35,86 


COHRECTION  OF  THE  CloCK,  OBTAINED  FROM  OBSERVATIONS. 


Continued. 


89 


Date. 

Time  by 
Clock. 

Star. 

Correction. 

Date. 

Time  by 
Clock. 

Stab. 

Correction. 

1835, 
Dec.  28 

h.      tn. 

0.    1 
0.    5 
1  .59 
2.54 
5.    5 

-  37,80 
37,87 
.37,94 
38,14 
38,19 

1835, 
Dec.  29 

h.'   m. 

7  .  25  (a) 

7.31 

7.36 

-  40''54 
40,43 
40,43 

a  Canis  Minoris 

„    Pofi 

(a)  Instrument  inverted. 

Mean  Correction  of  the  Clock  adopted  in  the  Reductions. 


Time  by 

No.  of 

Time  by 

No.  of 

Time  by 

No  of 

Date. 

Clock. 

Correction 

Stars. 

Date. 

Clock. 

Correction 

Stars. 

Date. 

Clock. 

Correction. 

Stars. 

1834, 

*.        m. 

s. 

1834, 

h.        m. 

s. 

1835, 

h.      m. 

s. 

Oct  17 

17.48 

-   2,06  •■ 

4 

Nov.  27 

0.    4 

+  56,92 

1 

Jan.    6 

0.29 

-    3,72 

3 

18 

20.59 

1,16" 

4 

28 

21  .50 

58,16 

6 

9 

3.56 

5.01 

5 

20 

10.    0 

+    0,78  ■■ 

1 

29 

22.    5(e) 

-   0,28 

5 

10 

2.26 

5,94 

5 

21 

14.    8(a) 

0,82  ■  ■ 

1 

12 

7.17 

7,68 

4 

22 

18.31 

1,89- 

1 

Dec.    1 

22.41 

+    2,84 

5 

13 

2.17 

8,38 

5 

23 

17.56 

3,12- 

3 

2 

19.    3 

4,35 

4 

14 

5.11 

9,17 

6 

24 

18,31 

4,37- 

1 

3 

21  .54 

6,30 

4 

17 

2.32 

11,18 

5 

27 

17.17 

8,68  ■• 

2 

4 

21.32 

8,01 

6 

20 

3.42 

12,55 

5 

13.34 

10,34  •■ 

2 

6 

23.37 

11,75 

3 

21 

4.34 

12,86 

5 

28 

22.58 

10,70 

2 

8 

22.    9 

15,53 

4 

22 

11  .26 

13,55 

4 

11  .40 

12,09  t 

1 

9 

23.58 

17,58 

2 

23 

5.23 

14,03 

3 

31 

21.57 

15,98 

1 

10 

20.45 

19,47 

7 

24 

21  .30 

14,41 

2 

11 

0.40 

21,95 

3 

27 

6.59 

17,35 

5 

Nov.    2 

15.27 

18,98t 

1 

12 

21  .52 

23,98 

5 

28 

5.    8 

18,16 

5 

3 

20  .  1 1  (fj) 

28,54 

2 

13 

1  .    0 

26,50 

2 

29 

4.34 

19,11 

5 

5 

0.  18 

31,88 

6 

15 

0.53 

31,10 

5 

30 

1  .58 

19,98 

1 

6 

19.49 

33,57  t 

3 

16 

23.54 

33,22 

4 

31 

5.35 

21,06 

5 

23.47 

33,60 

5 

17 

5.30(/) 

-    1,12 

5 

7 

1  .38 

35,65 

3 

19 

21  .    9 

1,18 

5 

Feb.    2 

5.10 

22,86 

2 

8 

1.36 

37,40 

3 

20 

21  .  23 

1,31 

6 

3 

5.57 

23,81 

3 

10 

20.52 

41,01 

5 

22 

22.37 

1,51 

5 

4 

6.27 

24,65 

6 

12 

17.26 

44,97 

1 

23 

20.20 

1,51 

5 

5 

5.    8 

25,39 

5 

13 

21.21 

47,15 

10 

24 

20.  10 

1,74 

2 

6 

4.27 

26,22 

1 

14 

21  .34 

49,13 

8 

25 

19.    8 

1,91 

5 

7 

4.27 

26,96 

1 

15 

17.26 

51,11 

1 

26 

19  .  .39 

2,03 

5 

8 

5.19 

27,88 

4 

4.24 

52,35  t 

3 

4.    2(a) 

2,26 

5 

9 

6.25 

28,66 

5 

16 

1  .  58  (c) 

6,11  t 

1 

27 

22.20 

2,28 

5 

10 

5.19 

29,15 

5 

3.40 

5,93 

2 

30 

4.21 

3,31 

5 

11 

7.10 

30,09 

5 

17 

23.16 

7,57 

7 

31 

20.36 

3,75 

1 

12 

6.   5 

30,81 

6 

18 

0.35 

9,35 

5 

14 

2.54 

32,62 

1 

21 

22.35 

14,65 

6 

1835, 

17 

5.    8 

35,37 

5 

22 

20.46 

16,28 

4 

Jan.     1 

0.20 

3,90 

5 

18 

5.35 

36,29 

5 

23 

17.26(rf) 

47,90 

1 

2 

0.20 

.3,72 

5 

19 

23.41 

37,12 

3 

24 

2.25 

50,68 

2 

3 

21  .53 

3,49 

5 

20 

7  .  24  (a) 

38,45 

5 

26 

19.42 

54,67 

1 

5 

1  .  36              3,52 

4 

21 

5.27 

39,40 

5 

(a)  Instrument  inverted. 

(d)  ( 

^lock  los 

t  30  secon 

ds. 

(b)  Clock  lost  several  seconds. 

(e)   C 

'lock  adv 

anced  one 

minute. 

(c)  Clock  advanced  48  seconds. 

(/)  ( 

^lock  alt( 

jred. 

(^) 
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Time  by 

No.  of 

Time  by 

No.  of 

Time  by 
Clock. 

No.  of 

Date. 

Clock. 

Correction. 

Stars. 

Date. 

Clock. 

Correction. 

Stars. 

Date. 

Correction. 

Stars. 

1835, 

h,      m. 

«. 

1835, 

h.      m. 

«. 

1835, 

h.      «>. 

». 

Feb.  23 

5.    9 

-41,33 

5 

May  12 

7.15 

-    0,15 

3 

Aug.  1 1 

16.17 

+  29,29 

2 

24 

5.    9 

42,26 

5 

13 

8.56 

0,54 

3 

13 

16.47 

30,25 

4 

25 

4.53 

43,29 

3 

14 

8 .  45  (6) 

0,69 

3 

14 

18.31 

30,96 

1 

26 

5.    9 

44,49 

5 

15 

11  .41 

1,25 

1 

15 

19.42 

31,77 

5 

27 

5.    9 

45,47 

5 

16 

8.47 

1,72 

2 

16 

4.55 

32,96 

3 

28 

4.59 

46,39 

4 

21 

6.40 

4,45  t 

5 

17 

19.    7 

33,53 

5 

14.58 

4,83 

4 

18 

19.59 

34,44 

5 

Mar.    3 

4.50 

48,65 

5 

22 

13.27 

5,42 

4 

19 

16.    5 

35,01 

3 

4 

4.  12 

49,34 

4 

23 

13.27 

6,08 

4 

20 

17.21 

3.5,78 

4 

5 

7.32 

50,39 

1 

26 

14.18 

8,49 

3 

27 

17.53(6) 

42,01 

3 

6 

5.    9 

51,00 

5 

27 

13.27 

9,00 

4 

28 

19.    2 

43,17 

5 

7 

5.17 

51,86 

1 

28 

12.53 

9,79 

3 

29 

19.    2 

44,22 

5 

8 

11.    1 

53,06 

3 

29 

10.46 

10,08 

4 

30 

15.31 

4.5,03 

2 

10 

5.49 

54,37 

6 

31 

19..    2 

46,06 

5 

11 

5.28 

55,07 

5 

June    4 

11  .50 

13,94 

4 

12 

5.28 

55,79 

5 

5 

10.    0 

14,35 

1 

Sept.    1 

19.59 

46,91 

4 

14 

6.  12 

57,32 

6 

6 

10.    0 

14,84 

1 

2 

18.15 

47,95 

5 

16 

5.29 

58,66 

6 

8 

13.51 

16,43 

5 

4 

17.25 

49,23 

4 

18 

6 .  25  (a) 

+    1,63 

7 

9 

14.24 

17,49 

4 

5 

19.32 

49,70 

5 

20 

7.33 

-   0,14 

2 

10 

13.48 

20,44 

4 

6 

22.27 

50,20 

2 

22 

5.53 

1,42  t 

3 

11 

11  .38 

23,48 

2 

7 

18.    2 

50,76 

5 

23 

5.21 

2,17 

4 

12 

13.43 

26,54 

2 

8 

19.57 

51,26 

4 

24 

8.26 

2,98 

6 

13 

12.38 

28,54 

4 

9 

18.    6 

51,58 

4 

25 

6.27 

3,45 

7 

15 

7.36 

32,24 

1 

10 

17.49 

51,68 

3 

26 

6 .  27  (6) 

4,26 

7 

15.16(6) 

33,03 

3 

11 

19.17 

51,99 

3 

27 

7.56 

4,96 

5 

17 

14.   2(60 

1,03 

3 

13 

7.29 

52,82 

3 

18 

14.48 

+    0,12 

2 

15 

19.27 

53,51 

4 

April    1 

7.   7 

8,10 

5 

20 

14.23 

2,66 

4 

16 

18.    3 

53,73 

3 

7 

8.36 

11,27 

4 

22 

13.27(rf) 

3,95 

4 

17 

7.29 

54,25 

3 

8 

7.28 

12,01 

3 

23 

13.27 

5,22 

4 

18 

7.29 

54,57 

3 

9 

9.32 

12,63 

3 

24 

14.    8(rf) 

6,59 

1 

19 

19-29 

54,86 

4 

10 

8.36 

13,32 

4 

25 

14.58 

6,94 

4 

21 

16.  18 

55,57 

4 

11 

5.    8 

13,85 

4 

26 

14.    8 

7,36 

1 

22 

19.29 

56,26 

4 

12 

15.   5 

14,38 

2 

27 

14.58 

7,71 

4 

23 

18.36 

56,51 

4 

13 

10.    0 

14,87 

1 

29 

15.28 

8,66 

1 

24 

18.36 

57,10 

4 

15.    5 

14,92  t 

2 

30 

15.^  3 

9,03 

3 

25 

3.    9 

57,49 

3 

14 

7.35 

15,56 

1 

26 

19.59 

57,66 

5 

15 

9.26 

16,14 

5 

July    1 

14  .  58  (e)' 

10,04 

4 

27 

7.29 

57,99 

3 

16 

8.52 

16,55 

5 

3 

15.13 

11,23 

7 

28 

18.30 

58,25 

1 

17 

9.20 

17,15 

1 

6 

15.33 

12,66 

6 

29 

18.30 

58,26 

1 

21 

8.33 

18,93 

4 

8 

16.23 

13,90 

5 

22 

10.50 

19,76 

2 

10 

14.26 

14,94 

4 

Oct.    1 

23.39 

58,52 

3 

23 

8.    9 

20,27 

6 

13 

15.21 

17,72 

4 

2 

22.37 

58,84 

5 

24 

10.    3 

21,00 

4 

15 

15.23 

19,48 

5 

3 

19.56 

59,06 

4 

25 

10.32 

21,72 

3 

16 

15.32 

20,11 

2 

7 

19  •  57  (/) 

0,74 

4 

27 

7 .  53  (c) 

9,18 

5 

17 

15.    1 

20,86 

4 

9 

17.17 

1,45  t 

2 

28 

7.35 

9,79 

1 

21 

15.32 

19,31 

2 

10 

15.28 

1,46  t 

1 

29 

9.15 

10,27 

4 

29 

17.17 

21,60  t 

2 

13 

19.59 

2,10 

4 

30 

15.51 

21,91 

5 

14 

21  .    0 

2,60 

4 

May    4 

5 . 46 (0 

+   5,12  t 

1 

31 

19.45 

22,50  t 

2 

19 

18.51 

5,47 

3 

10.49 

4,87 

3 

21 

19 .  32  (6) 

6,73 

4 

6 

6.38 

3,58 

1 

Aug.    3 

13.  16 

24,19 

1 

23 

17.    8 

6,96 

4 

7 

10.    1 

3,24 

4 

5 

19.42 

25,69 

3 

24 

19.54 

7,14 

5 

8 

8.47 

+    2,56 

2 

6 

15.    4 

26,23 

3 

26 

20.20 

7,70 

5 

9 

10.50 

2,06 

2 

7 

15.39 

26,84 

5 

27 

18.  11 

7,57 

5 

10 

14.    2 

1,08 

3 

8 

16.24 

27,29 

3 

28 

17.    2 

7,77 

3 

11 

15.15 

0,50 

3 

10 

16.53 

28,86 

2 

29 

18.29 

8,38 

5 

(« 

)  Clock  put  back. 

(d)  ( 

:iock  alt 

ered. 

{b] 

Instrument  inverted. 

(.)  > 

ew  con 

•ection  of  i 

nstrument  a] 

jplied. 

W 

Clock  lost  14  seconds. 

(/)c 

lock  ad 

vanced  on< 

;  minute. 

Mean  Cobuection  of  the  Clock  adopted  in  the  Reductions.       Continued. 
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Time  by 

No.  of 

Time  by 

No.  of 

Time  by 

No.  of 

Date. 

Correction. 

Date. 

Correction. 

Date. 

Correction. 

Clock. 

Stars. 

Clock. 

Stars. 

Clock. 

Stars. 

1833, 

h,       m. 

«. 

1835, 

A.        m. 

». 

1835, 

h.        m. 

«. 

Oct.  29 

0.    2 

+    8,34  t 

2 

Nov.  20 

18.59 

+  13,71 

3 

Dec.  14 

1  .14 

-  10,84 

4 

30 

18.39 

8,81 

4 

25 

4.    8 

13,68 

3 

15 

8.31 

1.3,13 

2 

31 

20.37 

9,25 

6 

26 

16.40 

13,53 

3 

16 

22.    2 

14,44 

4 

27 

19.    1 

13,29 

5 

17 

2.40 

16,61 

5 

Nov.    1 

0.59 

9,44 

2 

28 

20.13 

12,64 

5 

18 

2.    0 

18,43 

5 

2 

16.56 

9,67 

2 

21 

1.18 

24,29 

5 

7 

23.20 

11,10 

5 

Dec.    1 

20.36 

10,38 

1 

22 

23.14 

26,16 

5 

10 

0.  15 

11,77 

4 

2 

20.20 

9,02 

5 

24 

20.45 

29,89 

3 

11 

20.20 

12,14 

5 

3 

19.59 

1,17 

5 

25 

0.25 

32,05 

5 

13 

19.25 

12,74 

4 

■4 

20.56 

6,36 

5 

26 

0.    5 

33,89 

1 

14 

17.46 

12,81 

6 

10 

23.54 

-   3,79 

5 

27 

0.    5 

35,86 

1 

16 

18.  12 

12,92 

6 

11 

20.11 

5,28 

4 

28 

2.    1 

37,99 

3 

17 

23.21 

13,31 

3 

12 

19.41 

7,08 

2 

29 

7  .  31  (a) 

40,47 

3 

18 

19 .  33 

13,29 

7 

13 

13.42 

10,13 

2 

(«) 

Instrument  inverted. 

Mean  Right  Ascensions  of  the  Stars  observed  reduced  to  January  1,  1835. 


y 

Pegasi. 

7  Pegasi  continued. 

a  Cassiopeae  continued. 

a  Cassiopeae  S.  P.  continued. 

1834, 

h.        m.          8, 

1835, 

h.     m 

8. 

1834, 

ft.      m.         *. 

18.35, 

h.      m. 

«. 

Oct.    23 

0.    4.44,83 

Oct.  24 

0.    4 

.  44,86 

Nov.  14 

0.31  .11,90 

April  24 

12.31 

.11,46 

29 

4.A,11 

17 

11,29 

25 

11,55 

Nov.    5 

44,94 

31 

44,92 

18 

11,22 

6 

44,79 

21 

Ll,56 

May    13 

11,44 

7 

44,82 

Nov.    7 

44,78 

27 

11,61 

14 

11,82 

13 

44,97 

10 

44,79 

28 

11,45 

21 

11,72 

14 

45,07 

17 

44,85 

29 

11,40 

22 

11,53 

17 

44,74 

18 

44,77 

23 

11,59 

18 

44,67 

Dec.    3 

11,31 

26 

11,65 

28 

44,83 

Dec.    4 

44,83 

8 

11,25 

27 

11,52 

29 

44,73 

10 
14 

44,77 
44,73 

11 

12 

11,19 
11,44 

29 

11,68 

Dec.    1 

44,80 

21 

44,69 

13 

11,26 

June    4 

11,55 

3 

44,78 

25 

44,84 

15 

11,37 

8 

11,55 

4 

44,78 

28 

44,90 

16 

11,45 

12 

11,80 

8 

44,79 
44,81 
44,75 

17 

11,31 

18 

10,94 

10 
11 

12  Ceti. 

183.5, 

A 

!  Ceti. 

12 
13 
15 
16 

1833, 

44,87 
44,78 
44,90 
44,89 

Oct.  29 

Nov.    1 
17 

Dec.  10 

11,10 

10,97 
11,13 

11,20 

1834, 
Dec.    8 

0.21 

.37,18 

1835, 
Oct.    7 

0.35 

.  18,30 

2 

1)  Ceti. 

Jan.     3 

44,74 

a  Cassiopeae 

5 
10 

44,75 
44,73 

1834, 

a  Cassiopeae  S.  P. 

1834, 
Dec.    9 

0.44 

.  34,67 

17 

44,82 

Oct.  17 

0.31 

11,32 

10 

34,66 

31 

11,69 

1833, 

Feb.  19 

44,76 

April    1 

12.31.  10,84 

1835, 

Nov.    5 

11,42 

9 

11,30 

Jan.     6 

34,53 

Oct.     1 

44,88 

6 

10,93 

21 

11,47 

2 

44,82 

7 

11,29 

23 

11,55 

Nov.    1 

34,74 

92      Mean  Right  Ascensions  of  the  Stars  observed  for  January  1,  1835.     Continued- 
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Piscium. 

a  Ursae  M 

inoris  continued. 

a  Ursae  IV 

inoris  continued. 

a  Ursae  Minoris  S.  P.  contin. 

1834, 

h       m.         8. 

1835, 

h,        m.         t. 

1835, 

h.        m.         «. 

1835, 

h.        m.          9. 

Dec.  10 

0.59.52,55 

Jan.  20 

1.0. 50,83 

Nov.  18 

1.    0.52,15 

May  27 

13.    0.50,02 

24 

46,42 
50,93 

27 

50,75 
50,65 

29 

49,16 

27 

28 

Comes  a 

'  Ursae  Minoris. 

29 

50,80 

July   30 

50,47 

30 

50,54 

Dec.    2 
3 

49,38 
49,48 

Aug.    3 

51,55 

1834, 

Oct.  17 

1.0,  27,41 

Feb.    3 

52,43 

4 

51,22 

6 

50,20 

6 

9 

53,28 
49,78 

10 
14 

50,97 
50,63 

7 
8 

50,35 
51,49 

a    Ui 

•sae  Minoris. 

10 
11 
12 

53,11 
52,14 
53,24 

17 
21 
22 

51,64 
52,61 
51,08 

10 
11 
13 

49,39 
49,95 
51,33 

1834, 

13 

51,07 

24 

48,14 

17 

50,11 

Oct.  17 

1.0.  49,35 

14 

50,69 

25 

50,77 

19 

50,66 

18 

48,09 

17 

48,68 

27 

49,28 

20 

50,50 

27 

49,00 

18 

49,72 

28 

49,50 

■      27 

50,10 

2fl 

49,45 
57,39 

19 
20 
21 

48,13 
46,27 
47,40 

28 

51,03 
50,99 
50,81 

Nov.    1 

a  Ursae  Minoris  S.  P. 

£0 

29 
31 

5 

50,29 

24 

47,05 

6 

48,21 

26 

46,79 

1834, 

Sept.    7 

50,10 

7 

48,03 

28 

47,12 

Oct.  16 

13.    0.49,53 

9 

50,64 

10 

(a)  62,48 

17 

48,80 

10 

51,76 

13 

(a)  G0,33 

March  3 

48,88 

19 

51,17 

14 

49,30 

14 

(a)  64,00 

5 

47,26 

20 

50,43 

21 

49,36 

17 

49,49 

12 

49,15 

51,05 

23 

50,01 

18 

50,05 

16 

48,21 

22 

49,84 

26 

49,27 

21 

50,23 

18 

46,68 

26 

48,65 

28 

50,17 

22 

50,18 

25 

47,55 

27 

48,72 

29 

50,45 

24 

50,30 

26 

49,31 

28 

48,20 

28 

52,30 

27 

52,44 

Oct.    1 

50,63 

29 

51,77 

28 

51,72 

Nov.     9 

50,00 

3 

50,07 

12 

47,82 

7 

50,19 

Dec.    1 

50,38 

April    7 

51,91 

9 

48,39 

4 

52,36 

9 

52,58 

1835, 

22 

50,24 

8 

49,16 

10 

52,23 

March  24 

52,04 

26 

49,66 

9 

48,81 

14 

52,81 

25 

49,57 

27 

48,07 

10 

50,54 

22 

51,80 

29 

49,09 

11 

52,49 

26 

52,60 

April    6 

51,31 

30 

49,52 

12 

50,68 

28 

50,16 

9 

51,61 

13 

49,97 

11 

52,27 

Nov.    1 

51^4 

15 

48,08 

May  10 

51,20 

15 

53,55 

11 

48,81 

16 

49,79 

13 

49,98 

16 

53,80 

13 

49,00 

17 

48,08 

14 

50,74 

21 

51,41 

15 

48,77 

18 

48,21 

23 

51,43 

16 

49,48 

19 

50,61 

Oct.     7 

49,71 

24 

51,05 

27 

49,71 

22 

50,29 

21 

46,87 

25 

51,25 

23 

50,35 

24 

49,19 

27 

53,96 

Dec.  13 

49,62 

26 

49,25 

26 

50,84 

29 

49,25 

14 

48,11 

27 

47,18 
46,86 

29 

49,54 

30 

30 

49,55 

May    7 

50,55 

31 

48,46 

8 

50,24 

1835, 

9 

52,33 

3 

3  Ceti. 

Jan.     1 
2 
3 

48,19 
47,76 
54,27 

Nov.    1 
6 

7 

49,80 
46,68 
49,51 

10 
13 
14 

50,06 
50,26 
49,51 

1834, 

5 

49,12 

11 

49,48 

21 

51,27 

Nov.  14 

1.2.    4,68 

6 

47,33 

12 

42,52 

22 

50,.'J3 

9 

51,29 

14 

49,78 

23 

47,45 

Dec  10 

4,33 

15 

52,11 

16 

48,85 

26 

51,59 

12 

4,41 

(a)  Rejected. 

Mean  Right  Ascensions  of  the  Stars  observed  for  January  1,  1835.     Continued. 
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fh  Piscium. 


a  Arietis  continned. 


38  Arietis. 


a  Ceti  continited. 


1834, 
Nov.  13 

1835, 
Jan.     6 


h.         nt,  8. 

1  .21  .32,91 


32,62 


Piscium. 


1834, 
Nov.  14 

Dec.  10 

12 

1835, 
Jan.    6 

Oct.    7 

Dec.  28 


1  .32.51,47 

51,12 
51,03 


50,87 
51,15 
51,22 


0  Piscium. 


1834, 
Dec.  10 

1835, 
Oct.    7 

Dec.  28 


1.36.41,31 

41, .33 
41,41 


5  Piscium. 


1834, 
Nov.  13 


1.45.    1,52 


a  Piscium. 


1834, 

Nov.  13 

1  .53.31,02 

14 

31,02 

a,  Arietis. 


1834, 
Oct.  17 

18 

Nov.    5 

6 

7 

8 

10 

13 

14 

18 

21 

•    22 

24 

28 


1  .  57  .  53,27 
53,27 

53,03 
53,23 
53,15 
53,07 
53,35 
53,38 
53,44 
53,23 
53,.34 
53,38 
53,18 
53,27 


1834, 
Dec.    1 

6 
9 
11 
13 
15 
19 
20 
22 
26 
27 
30 

1835, 

Jan.    1 

2 

6 

9 

Feb.  10 

March  3 
4 

Nov.    1 

7 
10 

Dec.  10 
14 

17 
22 

28 


1.57 


.53,31 
53,37 
53,27 
53,26 
53,28 
53,10 
53,18 
53,22 
53,22 
53,16 
53,06 
53,22 


53,15 
53,13 
53,13 
53,23 

53,46 

53,08 
53,23 

53,16 
53,33 
53,32 

53,24 
53,21 
53,18 
53,23 
53,15 


I'  Ceti. 


1835, 
March    3 

Oct.       7 

Dec.     28 


2.  4.15,57 
15,73 
15,59 


|2  Ceti. 


1834, 
Oct.     17 

18 

1835, 
March    3 

Oct.        7 

Dec.     28 


2.19.  23,72 
23,70 


23,55 
23,60 
23,74 


I  Ceti. 


1834, 
Dec.      12 


1835, 
Feb. 


2  .  35  .  58,82 


/M.  Ceti. 


1834, 
Nov.  14 
15 

Dec.    12 

1835, 
Dec.     2 


w  Arietis. 


1835, 
Dec.     2 


X  Ceti. 


1834, 
Oct.    18 

Nov.   14 
15 

1835, 
Jan.      9 


a  Ceti. 


2.27.  13,33 


1834, 
Oct.    18 

Nov.  5 
7 
8 
10 
13 
15 
16 
18 
24 

Dec.  20 
22 
26 
27 
30 

1835, 

Jan.      1 

2 

5 

6 

9 

14 

17 

21 


1835, 
Jan.    24 
29 


Feb. 


2.36.    2,37 
2,04 

1,97 

1,78 


9 
10 
11 
12 


Nov.     25 


Dec. 


10 

14 
15 

28 


2.53. 


39,70 
39,62 

39,72 
39,66 
39,77 
39,81 

39,51 

39,69 
39,82 
39,39 
39,73 


*  7"'  D  12«  33'. 


2.40.    5,39 


2  .  50  .  52,88 

53,17 
52,85 


52,93 


2  .  53  .  39,73 

39,81 
39,71 
39,59 
39,77 
39,96 
39,74 
39,75 
39,77 
39,60 

39,65 
39,77 
39,55 
39,68 
39,57 


39,63 
39,65 
39,60 
39,64 
39,69 
39,69 
39,66 
30,72 


1834, 
Nov.     13 
14 

Dec.     10 


2.57.21,12 
21,23 

20,83 


3  Arietis. 


1834, 
Dec.     12 
13 


3.2.  12,05 
12,45 


^  Arietis. 


1835, 
Feb.       5 


3.    5.25,76 


a  Persei. 


1834, 

Nov.       5 

6 

7 

8 

10 

13 

14 

16 

17 

18 

21 

29 

Dec.     10 

11 
13 

19 
20 


3.12 


34,78 
35,30 
34,91 
35,00 
35,13 
35,13 
35,08 
34,67 
34,92 
34,74 
34,98 
34,91 

34,83 
34,94 
34,88 
34,82 
34,97 


(A  a) 


94      Mean  Right  Ascensions  of  the  Stars  observed  for  January  1,  1835.     Conlinued. 


aPersei  S.P. 


1835, 
May  11 
22 
23 
26 
27 
29 


June 


July 


4 
9 
13 
15 
22 
23 
25 
27 

1 

3 

6 

15 


15.12.34,88 
34,50 
34,38 
34,71 
34,59 
34,71 

34,68 
34,59 
34,80 
34,71 
34,66 
34,65 
34,45 
34,46 

34,52 
34,49 
34,55 
34,45 


§  Tauri. 


1834, 
Oct.    18 

Nov.  15 
16 

Dec.  12 
13 


3.  18.  14,18 

14,18 
14,03 

13,89 
14,22 


5  Tauri. 


1835, 
Feb.     5 

Dec.     2 
3 


3.21  .46,31 

46,35 

45,98 


»I  Tauri. 


1835, 
Aug.  16 


3.37.41,46 


30  Tauri. 


1834, 
Nov.  15 
16 


3.39.  13,92 
13,71 


X  Tauri. 


1835, 
Jan.      9 

Marclj  6 


3.51  .32,76 
32,87 


37  Tauri. 


1835, 
Jan.      9 

March  6 

Aug.  16 


h.       m.         t, 

3  .  54  .  57,07 
56,92 
57,13 


3'  Tauri. 


1835, 
Feb.     7 


4.13.  25,70 


tf'  Tauri. 


1834, 
Nov.  17 


4.19.    9,40 


a  Tauri. 


1834, 
Nov.  16 
17 
21 


Dec. 


15 
17 
26 
30 


1835, 

Jan.      1 

2 

5 

9 

13 

14 

17 

20 

21 

28 

29 


Feb. 


3 
4 
5 
12 
17 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


March  3 

4 

6 

10 

11 


4.26. 


27,48 
27,70 
27,57 

27,57 
27,54 
27,68 
27,62 


27,62 
27,43 
27,50 
27,58 
27,65 
27,57 
27,48 
27,57 
27,60 
27,60 
27,55 

27,59 
27,66 
27,60 
27,51 
27,56 
27,66 
27,50 
27,73 
27,54 
27,37 
27,58 
27,50 
27,40 

27,47 
27,58 
27,45 
27,43 
27,47 


a  Tauri  continued. 


1835, 
March  12 
14 
16 
18 
23 
25 
26 

April    8 
11 

Aug.  16 

Nov.  25 

Dec.  17 

21 


A. 

4, 


26 .  27,55 
27,41 
27,65 
27,47 
27,55 
27,49 
27,61 

27,49 

27,58 

27,61 

27,68 

27,64 
27,68 


Tauri. 


1835, 
March  6 

Aug.  16 


4.32.21,06 

20,96 


/  Tauri. 


1834, 
Dec.  15 

1835, 
Feb.      8 

March  6 


4.53.14,45 

14,48 
14,29 


104  Tauri. 


1834, 
Dec.   15 


4.57.42,12 


a  Aurigae. 


1834, 
Nov.  15 

Dec.  16 

17 
26 

1835, 
Jan.  10 
13 
20 
21 
28 
29 
31 

Feb.     2 


5.    4.30,64 

30,62 
30,71 
30,54 


30,64 
30,78 
30,66 
30,73 
30,66 
30,78 
30,64 

30,70 


a  Auriga;  continued. 


1835, 

Feb.     4 

5 

8 

17 

18 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

March  4 
6 
14 
15 
18 
23 
25 
26 

April  11 

May    21 

Aug.  16 

Nov.  25 

Dec.  17 

18 
21 
22 
25 

28 


.  .30,55 
.30,74 
30,65 
.30,70 
30,58 
.30,40 
30,68 
30,64 
30,60 
30,71 
30,64 
30,57 

30,59 
30,51 
30,66 
30,63 
30,62 
30,50 
30,75 
30,60 

30,57 

30,77 

30,64 

30,73 

30,58 
30,52 
30,79 
30,65 
30,58 
30,62 


a  Aurigae  S.  P. 


1834, 
Dec.     2 

1835, 
May  21 
22 
23 
27 
29 


June 


July 


4 
23 
25 

27 
30 

3 
6 
8 
13 
15 
17 
30 


Aug.    7 


17.   4.30,67 


30,97 
30,29 
30,56 
30,45 
30,42 

30,40 
30,66 
30,44 
30,76 
30,69 

30,71 
30,58 
30,61 
30,34 
.30,37 
30,21 
38^77 

30,64 
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/3  Orionis. 


^  Tauri  continued. 


a  Orionis  continued. 


*  D  +  29°  Z&. 


1834, 
Dec.  17 

1835, 
Jan.  9 
10 
14 
21 
23 
28 
29 
31 

Feb.   5 

8 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

March  6 
10 
11 
12 
14 
16 
18 

Dec.   18 


h. 

5. 


6 .  36,64 


36,66 
36,67 
36,61 
36,45 
36,78 
36,70 
36,58 
36,65 

36,72 
36,59 
36,60 
36,50 
36,56 
36,57 
36,64 
36,91 
36,54 
36,62 
36,70 

36,45 
36,41 
36,65 
36,55 
36,72 
36,63 
36,50 

36,58 


109  Tauri. 


1835, 
Feb.     8 


5.    9.22,11 


(3  Tauri. 


1834, 
Nov.  15 
17 

Dec.  17 

1835, 

Jan.  9 
10 
13 
14 
17 
20 
21 
23 
28 
29 
31 

Feb.    2 
5 


5.15.51,97 
51,93 

51,99 


51,83 
51,92 
51,85 
52,09 
52,06 
51,97 
52,02 
51,97 
51,95 
52,03 
51,98 

51,97 
51,92 


1835, 
Feb.  8 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
27 
28 

March  3 

4 
6 
10 
11 
12 
16 
22 
23 
24 
25 
26 

April  1 
11 
23 

27 

Aug.  16 

Dec.  16 

17 
18 


h. 

5, 


15.51,98 
52,02 
51,95 
51,99 
52,22 
52,03 
52,08 
52,07 
52,07 
52,24 

52,00 
52,06 
52,22 
51,80 
52,03 
51,97 
51,98 
51,90 
52,10 
52,03 
52,01 
52,08 

52,04 
52,04 
52,02 
51,96 

52,00 

51,94 
51,95 
51,99 


^  Tauri. 


1835, 
March  8 


5  .  27  .  46,65 


132  Tauri. 


1835, 
March  8 


5  .  38  .  53J3 


a  Orionis. 


1834, 
Dec.  26 
30 

1835, 
Jan.  14 
20 
23 
27 
28 
31 

Feb.     3 


5  .  46  .  14,30 
14,40 


14,37 
14,41 
14,32 
14,39 
14,42 
14,40 


1835, 
Feb.  5 
8 
17 
18 
20 
21 
23 
24 
26 
27 

March  3 
6 

8 
10 
11 
12 
16 
18 
22 
24 
25 
26 

April  1 
11 
21 
23 
27 
29 

May  21 


5  .  46  .  14,34 
14,54 
14,45 
14,57 
14,52 
14,32 
14,29 
14,39 
14,42 
14,49 

14,52 
14,69 
14,37 
14,59 
14,69 
14,49 
14,45 
14,40 
14,46 
14,39 
14,43 
14,45 

14,40 
14,49 
14,53 
14,48 
14,45 
14,40 

14,32 


*  D  +  24°  46'. 


1835, 
Dec.  24 

28 


5  .  48  .  27,78 
27,45 


1  Geminorum. 


14,63 


1834, 
Dec.  16 

1835, 
Feb.    8 

Sept.  15 


5.54.    5,61 

5,58 
5,47 


n  Geminorum. 


1834, 
Dec.  16 

1835, 
Feb.    8 
9 

Sept.  15 


6.    4.55,14 


55,19 

54,88 


1835, 
Dec.  18 
21 
24 


6.10.  39,45 
39,64 
39,92 


/J.  Geminorum. 


1835, 
Jan.   12 


6.12.  58,61 


»  Geminorum. 


1835, 
March  8 


6.19.    9,77 


*  D  +  32°16'. 


1835. 
Dec.  17 

18 
24 


6.20.51,70 
51,22 
51,55 


Piazzi  VI.  126. 


183.5, 
Dec.  17 

28 


6  .  21  .  40,97 
40,64 


if:  D  +  33°  8'. 


1835, 
Dec.  18 
24 


6  .  22  .  52,63 
53,01 


Piazzi  VI.  142. 


1835, 
Dec.  21 

28 


6  .  24  .  20,70 
20,55 


Piazzi  VI.  150. 


55,19 


1835, 
Dec.  21 

28 


6.25.17,87 
18,14 


5|<:  D  +  33°46'. 


1835, 
Dec.  17 

18 


6.26.    9,22 

8,85 
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$  Geminorura. 


;)<  D  +  16°  59'. 


a  Canis  Minoris  continued. 


/3  Geminorum  continuerl. 


1835, 
Jan.    1 2 
March  8 


6.33 


46,63 
46,76 


1835, 
Dec.  29 


7.14.18,77 


a  Cani:3  Majoris. 


a  Geminorum. 
Mean  of  the  two  Stars. 


1834, 
Dec.  30 

1835, 
Jan.      12 
27 
31 


Feb. 


4 
9 
10 
12 
18 
21 


March  3 
8 
10 
11 
12 
16 
18 
22 
23 
25 
26 
27 

April  1 
16 
23 
25 

May  12 

14 


6 .  37  .  52,49 


52,59 
52,53 
52,56 

52,57 
52,47 
52,.36 
52,47 
52,61 
52,76 

52,66 
52,68 
52,73 
52,32 
62,58 
52,52 
52,48 
52,58 
52,59 
52,40 
52,70 
52,55 

52,73 
52,64 
52,84 
52,72 

52,72 
52,53 


^  Geminorum. 


1834, 
Dec.  16 
17 

1835, 
Feb.     9 
10 


6.54 


19,13 
19,22 


18,95 
19,08 


h  Geminorum. 


1835, 
Feb.     9 
10 

Sept.  15 


7.  10.  15,67 
15,59 

15,72 


,1835, 
Jan.    12 

27 


Feb. 


4 

9 

II 

12 


March  14 


May 
Sept. 


21 

13 

17 
18 
20 
25 
27 


Dec.  29 


7.24.    .3,35 
3,36 

3,50 
3,49 
3,33 
3,41 

3,49 

3,39 

3,38 
3,39 
3,40 
3,35 
3,38 
3,37 

3,36 

Observed  difFer- 
ence  of  Right 
Ascension  of  tlie 
two  Stars  =  0',54. 


u  Geminorum. 


1835, 
Jan.    14 

March  10 


7  .  25  .  44,57 
44,77 


a  Canis  Minoris. 


1835, 
Jan.    12 

27 


Feb. 


4 

9 

10 

12 


March  14 
20 
27 


April 


7 
10 
16 
21 
27 


7  .  30  .  39,44 
39,47 

39,52 
39,46 
39,43 
39,48 

39,54 
39,59 
39,55 

39,53 
39,59 
39,52 
39,59 
39,64 


1835, 
May  4 
7 
12 
13 
14 
21 
29 

June     4 

Sept.  13 
17 
18 

27 

Dec.  29 


.  30 .  39,70 
39,72 
39,59 
39,59 
39,54 
39,56 
39,44 

39,33 

39,61 
39,60 
39,57 
39,56 

39,61 


/3  Geminorum. 


Feb. 


1834, 
Dec.  17 

1835, 
Jan.    12 
14 
27 

3 

4 

9 

10 

11 

12 

March  10 
14 
20 

27 

April  7 
9 
10 
15 
16 
21 
24 
27 


May 


7 
8 
12 
13 
14 
16 
21 
28 
29 


Sept.  13 
17 
18 
25 


7.35.  12,53 


12,56 
12,47 
12,61 

12,32 
12,39 
12,50 
12,53 
12,41 
12,44 

12,70 
12,48 
12,55 
12,50 

12,66 
12,56 
12,57 
12,66 
12,69 
12,71 
12,68 
12,65 

12,62 
12,42 
12,35 
12,52 
12,63 
12,52 
12,58 
12,36 
12,60 

12,43 

12,46 
12,47 
12,39 


1835, 
Sept.  27 

Dec.  29 


7.35.12,48 
12,45 


p  Geminorum. 


1835, 
Feb.  11 

April    7 


7  .  43  .  23,19 
23,26 


6  Cancri. 


1835, 
April    7 


7  .  53  .  22,34 


&  Cancri. 


1835, 
Jan.    14 


8.22.  10,70 


y  Cancri. 


1835, 
Jan.      14 

Feb.      12 

March  1 1 
12 


8  .  33  .  43,57 
43,50 

43,72 

4.3,78 


i  Cancri. 


1835, 
March  11 


8.35.  18,01 


/  Ursae  Majoris  S.P. 


1835, 
Aug.  15 
17 
18 
20 
28 
29 
31 

Sept.  2 
5 
7 
15 
22 
23 
24 
26 


20  .  47  .  52,51 
52,66 
52,57 
52,61 
52,43 
52,40 
52,26 

52,08 
52,46 
52,40 
52,28 
52,44 
51,93 
52,45 
52,30 
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;  Ursae  Majoris  S.  P.  contini 

X  Leonis  continued. 

a  Ursae  Majoris  S.P.  contin. 

|8  Leonis  continued. 

1835, 
Oct.    19 
21 

h.         m.          s. 

20.47.52,14 
53,27 

1835, 
March  11 
12 

h.      m.          8. 

9  .  22  .  17,78 
17,82 

1834, 
Dec.     6 

8 

1835, 
Dec.     25 

22  .  53  .  28,70 
28,65 

28,89 

1835, 

June     8 

13 

22 

23 

11  .40.38,32 
38,34 
38,14 
38,24 

§  Cancri. 

n  Leonis. 

/3  Virginis. 

1835, 
Feb.   11 
12 

April    7 

8 

8.59.51,45 
51,40 

51,52 
51,38 

1835, 
Feb.   12 

April    8 
9 

9.58.19,47 

19,04 
19,04 

X  Leonis. 

1834, 
Nov.  25 

1835, 
April  10 
11 

June    4 

11  .42.    6,13 

5,85 
5,79 

5,56 

1834, 

Nov.  24 

1835, 
April    9 
10 

June     4 

10  .  56  .  30,03 

29,99 
29,96 

29,85 

a  Leonis. 

a  Hydree. 

1835, 
March  24 

April      7 
10 
15 
22 
24 

May      8 

9 

16 

June    4 
10 
11 
13 

9.59.34,57 

34,54 
34,61 
34,55 
34,57 
34,51 

34,70 
34,90 
34,57 

34,61 
34,50 
34,65 
34,61 

1835, 
Feb.      11 

March  18 
24 
25 
26 

27 

April     1 

7 

8 

9 

10 

15 

16 

23 

24 

29 

9.19.28,59 

28,82 
28,74 
28,73 
28,64 

28,58 

28,64 
28,63 
28,66 
28  63 
28,64 
28,58 
28,72 
28,74 
28,83 
28,89 

y  Ursae  Majoris  S.  P. 

73  Leonis. 

1834, 
Oct.   28 

Nov.     7 
29 

Dec.     1 
17 

1835, 
Oct.     7 
13 

29 

23.45.    6,70 

6,79 
6,91 

6,94 
7,14 

6,57 
6,96 
6.81 

1835, 
April    9 
10 

11.    7.13,49 
13,46 

/  Leonis. 

1835, 
May      7 

June     4 

11  .15.  19,27 
19,07 

y  Leonis. 

g'  Virginis. 

ie  Virginis. 

i  Ursae  Majoris  S.P. 

1834, 
Oct.   20 

1835, 
Feb.  12 

March  12 

April    8 
9 

May      7 

10.  la.  51,92 

51,91 

52,20 

51,90 
51,93 

51,86 

1835, 
March  14 

May        7 

11  .36.46,73 
46,15 

1834, 
Nov.  25 

1835, 
April  10 
11 

11.52.25,15 

24,82 
24,80 

1835, 
Aug.  13 
17 
18 
28 
29 
31 

Sept.    2 
5 

7 
26 

Oct.     3 

7 
21 

21  .21  .46,87 
46,71 
46,69 
46,54 
46,62 
46,31 

46,16 
46,58 
46,61 
46,49 

46,48 
45,97 
46,85 

/3  Leonis. 

0  Virginis. 

1834, 
Oct.   27 

1835, 
March  24 

April      9 
15 
22 
25 

May     4 

9 
13 
22 
23 

27 

1 1  .  40  .  38,26 

38,31 

38,21 
38,16 
38,31 
38,12 

.38,21 
37,95 
37,94 
38,28 
38,15 
38,30 
38,17 

1835, 
June     4 

11  .56.48,00 

g  Leonis. 

r\  Virginis. 

1835, 
March  12 

May     7 

10.24.    7,14 
7,21 

1835, 
March  14 

May       9 

12.11  .28,11 
28,00 

X  Leonis. 

a  Ursae  Majoris  S.  P. 

(3  Corvi. 

1835, 
Feb.   11 
12 

9.22.17,44 
17,53 

1834, 
Nov.     6 

22.53.28,53 

1835, 
April    9 

12.25.44,00 

(Bb) 
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/?  Corvi  continued. 

a  Virginis  continued. 

Yj  Ursa 

>  Majoris  S.  P. 

a  Bootis  continued. 

1835, 

h>       m.          9. 

1835, 

h.        m.         9, 

1834, 

h,        m.         8. 

1835, 

h.         m.         t. 

April  10 

12.25.43,85 

May  10 

13.16.30,59 

Nov.    5 

1.41.    1,43 

June  23 

14.    8.    8,20 

11 

43,77 

14 

30,45 

6 

1,57 

25 

8,25 

15 

43,70 

22 

30,64 

7 

1,68 

27 

8,27 

24 

44,06 

23 

30,43 

10 

1,11 

30 

8,27 

25 

43,99 

26 

30,27 

17 

1,86 

27 

30,31 

18 

1,71 

July      1 

8,28 

May     7 

44,21 

29 

30,39 

22 

1,78 

3 

8,20 

9 

44,23 

28 

1,76 

6 

8,41 

13 

43,40 

June    8 

30,28 

10 

8,15 

21 

43,79 

9 

30,49 

Dec.     1 

1,82 

15 

8,36 

22 

43,78 

11 

30,56 

10 

1,85 

17 

8,45 

23 

43,63 

12 

30,54 

13 

1,80 

17 

30,59 

16 

1,75 

Aug.     6 

8,27 

June     4 

43,47 

20 

30,68 

18 

1,81 

7 

8,22 

( 

22 
23 

30,62 
30,60 

19 
20 

1,69 
1,74 

Q 

8,29 
8,25 

O 

10 

7  Virginis. 

13 

8,29 

July    3 
10 

30,59 
30,65 

1835, 
Nov.     1 

1,90 

17 
19 

8,35 
8,34 

1834, 
Nov.  25 

12  .  33 .  18,32 

13 
17 

30,73 
30,65 

11 

28 

1,83 

1,88 

20 

8,26 

Dec.  23 

18,33 

30 

30,52 

Dec.     2 

2,05 

Sept.    9 
10 

8,23 
8,20 

1835, 
March  14 

18,27 

Aug.    7 
Dec.  13 

30,63 
30,55 

10 
14 
24 

1,85 
2,06 
1,79 

Nov.     1 
13 

8,24 
8,28 

April  11 
12 

17,99 
18,16 

15 
17 

8,34 

8,43 

^  Ursae  Majoris. 

X 

Virginis. 

July      3 

18,31 

Dec.   13 

15 

8,29 

8,38 

1835, 
Oct.    22 

13  .  17  .  16,01 

1835, 
April  12 

14.    4.    6,28 

i  Virginis. 

26 
27 
29 

Nov.  13 
15 

16,09 
15,94 
16,36 

16,11 
16,11 

13 
May    10 

6,17 
6,28 

X' 

Virginis. 

1835, 
April  11 

12 

July      3 

12.47.17,28 
17,67 

17,76 

1835, 
May    10 

14.  10.  11,65 

.  a 

Bootis. 

a 

»  Libra;. 

Dec.   14 

17,65 

Z,  Ursae  Majoris  S.P. 

1834, 
Oct.   17 

14.    8.    8,21 

23 

8,30 

1835, 

1835, 

Jan.    22 

14.41  .45,66 

6  Virginis. 

Oct.    7 

1  .17.16,15 

Nov.     9 

8,08 

26 

16,06 

12 

8,15 

April  12 

45,84 

1835, 

13 

45,63 

May    10 

13.    1.24.82 

1835, 

82  Virginis. 

May    10 
21 

8,22 
8,23 

May    10 
11 

45,81 

45,89 

a  Virginis. 

1835, 
April  12 
13 

13.32.57,62 

57,65 

22 
23 
26 

27 

8,38 
8,38 
8,38 
8,53 

21 
22 
23 

27 
29 

45,71 
45,72 
45,76 
45,81 
45,99 

1835, 
April  16 

13.  16.30,.30 

21 
23 

30,56 
30,39 

»)  Ursa;  Majoris. 

June     8 
9 

8,04 
8,12 

June     4 

45,93 

24 

30,32 

10 

8,07 

8 

45,61 

25 

30,51 

1835, 

12 

8,30 

9 

45,44 

27 

30,45 

Nov.  13 

13.41.    1,72 

13 

8,29 

13 

45,59 

29 

30,42 

15 

1,86 

17 

8,16 

15 

46,05 

27 

1,90 

18 

8,27 

17 

45,83 

May     4 

30,58 

20 

8,16 

20 

45,82 

7 

30,62 

Dec.  13 

1,83 

22 

8,16 

22 

45,90 
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a?  Librae  continued. 


1835, 
June  23 
25 

27 

July      1 

3 

6 

10 

15 


14.41  .45,79 
45,83 

45,86 

45,66 
45,77 
45,82 
45,84 
45,79 


|2  Librse. 


1835, 
Jan.    22 

April  13 

June    8 


14  .  47  .  49,42 
49,63 
49,52 


/3  Ursae  Minoris. 


1834, 
Oct.  17 

18 


14.51  .16,23 
16,42 


/3  Ursae  Minoris  S.  P. 


1834, 
Nov.  17 
21 
29 

18.35, 
Dec.  24 


2.51.15,70 
15,73 
15,89 


15,75 


('  Librae. 


1835, 
May  11 


15.    2.49,89 


y  Librae. 


1835, 
May  11 

July    6 


15.26.18,36 

18,  .52 


a  Coronae  borealis. 


1834, 
Oct.  17 

18 

28 

Nov.  10 
21 


1 5  .  27  .  42,24 
42,11 
42,16 

41,90 
42,06 


a  Coronae  borealis  continued. 


1835, 
Jan.  22 

April  12 
13 

May  11 
21 
26 

28 

June  4 
8 
9 
10 
15 
18 
20 
25 
27 
30 

July     1 

3 

6 

8 

13 

15 

16 

21 

30 

Aug.  6 
8 
11 
13 
20 
27 
30 


Sept. 


Oct.  23 

24 
27 
28 
30 

Nov.  17 
25 


15.27.42,11 

42,11 
42,33 

42,07 
42,31 
42,41 
42,42 

42,48 
42,59 
42,66 
42,45 
41,99 
42,17 
42,15 
42,17 
42,15 
42,21 

42,27 
42,17 
42,28 
42,34 
42,30 
42,32 
42,28 
42,34 
42,33 

42,18 
42,30 
42,27 
42,16 
42,23 
42,07 
42,20 

42,08 
42,16 
42,16 

42,20 
42,11 
42,32 
42,37 
42,31 

42,25 
42,30 


ri  Librae. 


1835, 
June    8 
9 


15  .  34  .  48,06 
48,33 


a  Serpentis. 


1834, 
Oct.   17 


15.36.    8,66 


a  Serpentis  continued. 


1834, 
Oct.    18 
23 

1835, 
Jan.    22 
23 


May 


11 
21 

28 


June  10 
15 
25 

27 
30 


a  Scorpii  continued. 


h.        m. 

15,36. 


July 


1 

3 

6 

8 

10 

13 

15 

16 

17 

21 


Aug.  6 
13 
19 
30 

Sept.    4 

7 


8,70 
8,71 


8,68 
8,66 

8,74 
8,70 
8,78 

8,72 
8,73 
8,77 
8,72 
8,73 

8,77 
8,73 
8,73 
8,84 
8,71 
8,86 
8,76 
8,67 
8,84 
8,61 

8,73 
8,73 
8,66 

8,75 

8,73 
8,76 


0  Librae. 


1835, 
Jan.    23 

June     8 
9 


15.44.26,56 

26,40 
26,76 


b  Scorpii. 


1835, 
Jan.    23 


15.50.35,59 


/3'  Scorpii. 


1835, 
July      6 


15.55.51,34 


a  Scorpii. 


1835, 
Feb.   20 


16.  19.18,08 


1835, 
May  21 
22 
23 

June     4 

9 

13 

22 

23 


July 


3 
6 

8 
30 


Aug     7 


16.  19.17,98 
18,28 
18,04 

18,23 
18,36 

18,17 
17,67 
17,89 

18,19 
17,98 
18,31 
18,00 

18,11 


a  Ophiuchi. 


1835, 
Feb.     20 

June    9 


16  .  22  .  21,90 
22,10 


Piazzi  XVL  142. 


1835, 
July     6 
13 


16.31.  44,65 
45,02 


29  Ophiuchi. 


1835, 
July    13 
30 


16.52.12,54 
12,43 


>)  Ophiuchi. 


1835, 
June    9 
10 


17.    0.55,59 
55,22 


a,  Herculis. 


1834, 

Oct. 

27 

Dec. 

24 

183 

5, 

July  29  1 

30 

Aug. 

11 

15 

28 

29 

31 

17.   7.    7,65 
7,57 


7,57 
7,60 

7,54 

7,71 
7,45 
7,49 
7,56 
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a.  Herculis  continued. 

4  Sagittarii. 

d  Ursaj  Minoris. 

0  Ursae  Minoris  continued. 

1835, 

A.         m.          ». 

1835, 

h.        rru          s. 

1834, 

h,        m.         t. 

1835, 

h,        m.          «. 

Sept.    7 

17.    7.   7,60 

Aug.  31 

17.49.43,07 

Oct.  17 

18.25.32,45 

Oct.  27 

18.25.32,19 

16 

7,57 
7,52 

24 

34,22 
33,09 

28 

32,49 
32,78 

23 

27 

29 

24 

7,61 

y  Draconis. 

28 

32,22 

Nov.  11 

32,42 

Oct.     9 

7,52 

Nov.    6 

30,82 

13 

32,10 

23 

7,61 

1834, 

10 

29,91 

14 

32,27 

28 

7,60 

Oct.    28 

17.52.46,60 

12 

34,52 

16 

32,49 

29 

7,66 

13 

31,50 

18 

32,89 

Nov.     6 

46,79 

14 

30,58 

20 

32,69 

Nov.  14 

7,59 

10 

46,53 

15 

31,86 

26 

31,06 

26 

7,64 

12 

1  o 

46,47 
46,55 
46,54 

21 

31,50 

27 

28 

32,23 
31,40 

13 
14 

Dec.    2 

30,86 

a 

Ophiuchi. 

15 

46,87 

10 

31,26 

Dec.    1 

32,20 

18 

46,40 
46,62 

12 

32,20 

2 

32,02 

1834, 

22 

17 

30,48 

22 

32,36 

Oct.   27 

17.27.16,55 

23 

46,44 

23 

24 

32,23 
31,65 

24 

31,06 

Nov.  13 

16,42 

Dec.     2 

46,50 

25 

31,24 

14 

16,59 

4 

46,57 

31 

30,14 

6  Ursac  Minoris  S.  P.         | 

Dec.     1 

16,61 

8 
10 

46,22 
46,66 

1835, 

1834, 

2 

16,64 

12 

46,63 

Jan.     2 

31,70 

Dec.  16 

6  .  25  .  31,86 

10 
19 

24 

16,70 
16,57 
16,67 

15 
16 

46,31 
46,52 

July    10 
29 
30 

26,54 
32,70 
32,20 

17 
19 
22 

30,69 
30,15 
29,86 

1835, 
July      8 
29 

16,.33 
16,64 

7  Draconis  S.  P. 

31 

Aug.     1 
3 

32,15 

32,26 
30,84 

26 

27 
30 

32,.35 
31,21 
30,47 

Aug.  '  7 
28 
29 
31 

16,61 
16,58 
16,63 
16,65 

1834, 
Dec.  20 

1835, 
March  3 

5  .  52  .  46,46 
46,23 

7 

8 

13 

17 

18 

31,95 
32,15 
31,65 
32,18 
32.80 

1835, 

Jan.      1 

2 

3 

5 

32,36 
32,69 
28,19 
30,64 

Sept.    2 

16,63 

4 

8 

46,22 
46,20 

19 
20 

3.3^42 
32,22 

9 
10 

30,36 
30,97 

5 

16,63 

10 

45,98 

27 

33,62 

20 

31,58 

15 

1  /> 

16,66 

11 

46,51 

28 

32,19 

21 

30,78 

16 

16,64 

12 

46,01 

29 

32,02 

27 

32,31 

23 

16,57 

14 

46,62 

31 

32,53 

28 

32,94 

24 

16,70 

16 

46,88 

31 

32,51 

18 

46,92 

Sept.    2 

32,72 

Oct.      9 

16,67 

22 

46,94 

5 

31,82 

Feb.     3 

32,83 

19 

16,69 

23 

47,10 

7 

32,42 

5 

31,42 

23 

16,65 

24 

46.94 

8 

32,78 

12 

32,15 

24 

16,73 

27 

1  (;..",] 

9 

32,34 

17 

33,77 

27 
29 

16,78 
16,93 

16 
19 

31,89 
32,74 

18 
21 

33,30 
29,37 

21 

32,09 

23 

30,55 

Nov.  14 

16,73 

/tt'  SagittAfii. 

22 

32,22 

24 

31,61 

16 
20 

16,70 
16,73 

24 

32,04 

26 

31,09 

26 

31,49 

27 

32,00 

26 
27 

16,61 
16,74 

1835, 
June  10 

18.    3.53,74 

29 
Oct.     3 

32,09 
32,15 

March  3 
4 

26,89 
29,03 

Dec.     4 

16,68 

7 
14 

32,29 
32,46 

5 
6 

27,98 
27,86 

16  Sagittarii. 

58 

Ophiuchi. 

19 
21 
23 

31,26 
31,68 
32,67 

11 
12 
14 

30,60 
31,23 
30,14 

1835, 

1835, 

Aug.    7 

18.    5.23,78 

24 

32,53 

16 

30,84 

Aug.  31 

17.33.32,63 

17 

24,28 

26 

31.99 

18 

32,20 
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h  UrsaeMinoris  ^.V. continued. 

a  Lyrae  continued. 

y  Aquilae  continued. 

a  Aquilae  continued. 

1835, 

h.      m,           9. 

1835, 

A.        m.          «. 

1834, 

h.        m,         a.          * 

1834, 

*.        m.            «. 

March  20 

6.25.33,31 

Oct.  31 

18.31.21,38 

Dec.  23 

19  .  38  .  24,98 

Dec.  20 

19.42.43,93 

22 

34,42 

26 

24,90 

22 

43,88 

23 

33,71 

Nov.  11 

21,18 

23 

43,96 

24 

33,59 

13 

21,21 

1835, 

24 

43,85 

26 

29,89 

14 

21,04 

Jan.      3 

24,94 

26 

43,93 

27 

30,47 

16 

21,13 

27 

43,92 

27 

21,02 

Aug.    5 

25,04 

April    1 

30,85 

28 

21,12 

8 

24,83 

1835, 

27 

30,74 

10 

24,88 

Jan.      1 

43,98 

Dee.     2 

21,23 

15 

24,91 

2 

44,12 

Sept.  15 

31,79 

4 

20,97 

17 

24,78 

3 

43,94 

10 

21,12 

18 

24,97 

Dec.   16 

31,36 

11 

21,20 

July    31 

43,91 

17 

32,37 

16 

21,25 

Sept.    2 

24,82 

18 

37,07 

22 

21,32 

5 

24,87 

Aug.     5 

4,3,97 

21 

34,39 

24 

21,21 

8 

24,83 

15 

43,95 

24 

30,02 

38,86 

Q 

24,84 

17 

43,83 
43,90 

28 

10 

25,01 

18 

It  Sagittarii. 

11 

15 

25,01 
25,02 

20 

27 

43,89 
43,90 

a 

liyrae. 

1835, 

16 

24,91 

Aug.  6 

18.59.56,82 

19 

21 

24,91 
24,99 

Sept.     1 

8 

43,84 
43,98 

1834, 
Dec.  10 
16 

18.31  .21,16 
21,07 

Oct.   27 

56,75 

22 
26 

24,89 
24,84 

10 
11 
19 

43,92 
43,87 
43,94 

19 

21,01 

Piazzi  XIX.  32. 

Oct.     3 

24,89 

21 

44,00 

20 

21,12 

7 
26 

24,89 
24,87 

99 

43,88 
44,04 

22 

21,14 

1835, 

23 

25 

21,10 

Aug.     6 

19.    7.26,36 

29 

24,72 

24 

43,86 

26 

21,13 

7 

26,49 

30 

24,92 

26 

43,87 

27 

21,09 

13 

26,43 

31 

24,78 

1835, 

Nov.  11 

24,92 

Oct.      3 
7 

44,00 
43,92 

Aug.  18 

21,14 

*  Sagittarii  D -20°  55'. 

13 

24,88 

13 

43,93 

19 

27 

21,13 
21,31 

14 
16 

24,94 
25,00 

21 
26 

43,90 

43,84 

1835, 

28 
29 
31 

21,20 
21,07 
21,17 

Aug.    6 

7 
13 

19.12.54,21 
54,16 
54,37 

18 
27 

24,86 
25,02 

27 
29 
30 

43,74 
43,62 

43,86 

Sept.     1 

21,28 

Dec.     2 
3 

25,01 
25,07 

31 

43,74 

4 

21,17 

52  Sagittarii. 

11 

25,20 

Nov.     2 

43,92 

5 

8 
9 
11 
19 
21 
22 
25 

21,08 
21,08 
21,07 
21,12 
21,14 
21,02 
21,22 
21,13 

12 

24,99 

7 
11 
13 
14 
16 
18 
20 
27 

43,89 
43,91 
43,91 
43,87 
43,85 
43,96 
43,85 
43,91 

1835, 
July    10 

19.26.39,44 

a 

Aquilae. 

7  Aquilae. 

1834, 
Nov.    6 

19  .  42  .  43,89 

26 

21,09 

1834, 

13 

43,62 

28 

43,90 

Nov.    6 

19.. 38.  24,94 

14 

43,65 

Oct.     3 

20,99 

13 

24,68 

17 

43,97 

Dec.     2 

43,86 

7 

21,22 

14 

24,66 

21 

43,86 

3 

43,91 

13 

21,28 

17 

24,88 

22 

43,82 

12 

43,89 
43,99 
43,96 

14 

21,06 

21 

24,83 

28 

43,86 

16 

19 

21,17 

28 

24,86 

29 

43,95 

24 

21 
23 

21,32 
21,10 

29 

24,97 

Dec.     2 

43,94 

24 

21,04 

Dec.     4 

24,99 

3 

43,93 

59 

Sagittarii. 

26 

21,37 

8 

24,92 

4 

43,93 

40  rto 

o 

27 

21,17 

10 

24,97 

10 

43,93 

28 

21,00 

12 

24,85 

12 

43,90 

1835, 

29 

21,26 

19 

24,94 

19 

43,92 

July    10 

19  .  46 .  48,43 

(CO) 
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/3  Aquilse. 


1834, 

Nov. 

3 

13 

14 

17 

21 

28 

Dec. 

3 

4 

20 

23 

26 

1835, 

July 

31 

Aug. 

5 

Sept. 

1 

Oct. 

13 

21 

26 

27 

30 

31 

Nov. 

11 

13 

16 

18 

20 

27 

28 

Dec. 

2 

3 

19.47. 


,  12,31 
12,41 
12,24 
12,44 
12,38 
12,56 

12,41 
12,48 
12,52 
1 2,44 
12,46 


12,56 

12,39 

12,49 

12,40 
12,53 
12,55 
12,43 
12,49 
12,38 

12,47 
12,51 
12,43 
12,51 
12,47 
12,41 
12,43 

12,51 

12,62 


a^  Capricorni  continued. 


a,^  Capricorni. 


1834, 
Nov.    6 

1835, 
Aug.  15 
17 
18 
20 
28 
29 
31 

Sept. '  2 

4 

5 

7 

9 

15 

19 

22 

23 

24 

26 


20.    8.53,73 


53,57 
53,74 
53,64 
53,72 
53,74 
53,62 
53,62 

53,87 
53,71 
53,73 
53,61 
53,82 
53,67 
53,68 
53,69 
53,76 
53,62 
53,65 


1835, 
Oct.     2 
21 

Nov.  28 

Dec.     3 


20.    8.53,83 
53,53 

53,72 

53,60 


0-  Capricorni. 


1835, 
Aug.    7 

Oct.  27 


20.    9.52,02 
51,55 


«  Cygni  S.  P. 


ff  Capricorni. 


1835, 
Aug.    7 


20.17.52,11 


u  Capricorni. 


1835, 
July  10 


20 .  30  .  38,93 


a  Cygni. 


1834, 
Nov.    3 

Dec.  23 
24 
25 
26 
27 
31 

1835, 

Jan.     1 

2 

6 

10 

13 

March  8 

Sept.  15 

Oct  14 

19 

Dec.  3 
4 
11 
16 
17 
18 
22 
24 


20  .  35  .  48,73 

48,50 
48,60 

48,57 
48,62 
48,57 
48,57 


48,59 
48,57 
'48,59 
48,80 
48,77 

48,48 

48,37 

48,53 

48,38 

48,44 
48,52 
48,59 
48,53 
48,58 
48,64 
48,47 
48,61 


1835, 
Feb.  11 

Mar.  18 
24 
25 
26 
27 

April    1 

8 

15 

23 

29 


8  .  35  .  48,42 

48,69 

48,48 
48,55 
48,24 
48,75 

48,28 
48,68 
48,58 
48,32 

48,44 


|8  Cephei  continued. 


1834, 
Dec.  12 
17 
19 


21  .26.30,41 
30,11 
30.24 


i  Capricorni. 


1834, 
Nov.     8 

1335, 
Oct.     2 


21  .27.50,02 
»  50,16 


■^  Capricorni. 


1834, 
Nov.    6 

1835, 
July  10 


20.36.  18,78 
18,56 


X^  Capricorni. 


1835, 

Aug.    7 


Oct.  29 


20  .  59  .    5,93 
5,95 

6,72 


a  Cephei. 


1834, 
Dec,    9 

16 

20 


21  .14.37,99 
38,07 
38,21 


^  Capricorni. 


1835, 
Aug.    7 

Oct.  29 


21  .  17  .  14,05 
14,03 


Piazzi  XXI.  171. 


1835, 
Aug.    7 
13 
17 


21  .  24  .  32,63 
32,76 
32,75 


/3  Cephei. 


1834, 
Dec.    8 

9 


21  .26.30,14 
30,17 


0  Capricorni. 


1834, 
Dec.    6 

1835, 
Sept.    5 


21  .37.55,49 
55,51 


II  Capricorni. 


1834, 
Dec.  6 
16 

1835, 
Sept.  5 


21.44.  17,72 
17,52 


17,72 


a  Aquarii. 


1834, 
Oct.  28 

Nov.  5 
6 
10 
13 
14 
17 
18 
21 
22 
28 

Dec.  1 

2 

4 

6 

8 

9 

10 

12 

15 

19 

22 

23 

25 


21  .57.18,47 

18,22 
18,60 
18,67 
18,44 
18,50 
18,46 
18,27 
18,56 
18,46 
18,64 

18,27 
18,36 
18,33 
18,20 
18,42 
18,36 
18,28 
18,42 
18,24 
18,53 
18,39 
18,41 
18,39 
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a  Aquarii  continued. 

d  Aquarii. 

4'^  Aquarii  continued. 

33  Piscium. 

1835, 
Jan.      3 
20 

Aug.  13 
15 
17 
18 
28 
29 
31 

Sept.     1 
2 
5 
6 
7 
8 
26 

Oct.     2 

3 

7 

13 

14 

Nov.  17 

Dec.  11 

18 
21 
22 
24 
25 

21  .57 

'.  18*140 
18,54 

18,49 
18,47 
18,53 
18,47 
18,47 
18,65 
18,48 

18,43 
18,60 
18,47 
18,51 
18,50 
18,53 
18,68 

18,26 
18,47 
18,37 
18,43 
18,52 

18,36 

18,00 
18,50 
18,61 
1 8,33 
18,50 
18,64 

1835, 
Sept.    5 
6 

Oct.  31 

Nov.  27 

h.         m.       «. 

22  .  45  .  53,25 
53,28 

52,85 

52,83 

1835, 
Sept.    6 

Oct.     3 
31 

Dec.  24 

25 

23.  10.  22^54 

22,57 
22,38 

22,28 
22,47 

1834, 
Dec.     8 
9 

1835, 
Jan.      5 

Nov.  28 

23  .  56',  53','43 
53,23 

53,33 
52,86 

a  Pegasi. 

96  Aquarii. 

a  Andromeda;. 

1834,' 
Nov.    5 
6 
29 

Dec.    6 

8 

1835, 
Jan.     5 

Feb.  19 

Sept.    6 

Oct.     1 
2 

14 

Nov.    7 
10 

28 

Dec.  21 
24 
25 

22  .  56  .  32,77 
32,75 

32,88 

32,85 
32,84 

33,01 

32,78 

32,71 

32,80 
32,83 
32,79 

32,75 
32,81 
32,91 

32,56 
32,53 
32,74 

1834, 
Dec.    8 

23  .  10  .  50,48 

1834, 
Oct.   28 

Nov.     5 
6 
8 
13 
14 
18 
29 

Dec.     1 
3 
4 
10 
11 
12 
15 
16 

1835, 

Jan.      3 

13 

17 

22 

Feb.  19 

Oct.     1 
2 
24 
26 
29 
31 

Nov.    1 
7 

10 
11 
17 
18 

Dec.    2 
4 
10 
14 
25 
28 

23  .  59  .  52,27 

52,41 
52,09 
52,48 
52,70 
52,74 
52,50 
52,28 

52,44 
52,46 
52,43 
52,30 
52,36 
52,39 
52,48 
S2,38 

52,37 
52,10 
52,40 
52,53 

52,44 

52,29 
52,34 
52,43 
52,13 
52,41 
52,46 

52,35 
52,35 
52,26 
52,34 
52,36 
52,21 

52,25 
52,33 
52,33 
52,24 
52,30 
52,28 

20  Piscium. 

1834, 
Dec.    8 

1835, 
Sept.    6 

Oct.  31 

Nov.    1 
27 

28 

23  .  39  .  27,55 

27,59 

27,78 

27,67 
27,11 
27,30 

>|c  8-"  D  -  5°  35'. 

1  Aquarii. 

1834, 
Nov.  13 
14 

Dec.  12 

23.46.40,13 
40,17 

40,07 

p  Aquarii. 

1835, 
Oct.  29 

21  .57 

.  30,82 

1835, 
Dec.  24 
25 

23.    5.46,29 
46,44 

27  Piscium. 

r  Aquarii. 

1835, 
Oct    31 

Nov.     1 

Dec.  25 

23.50.  13,80 
13,56 
13,50 

1835, 
Jan.     3 

Oct.     2 
3 

Dec.  24 

22.21 

.54,31 

54,52 
54,51 

54,27 

4-'  Aquarii. 

1835, 
Oct.     3 

23.    7.14,62 

X  Aquarii. 

30  Piscium. 

r'  Aquari. 

1835, 
Jan.     3 

23  .    8  .  17,52 

1834, 
Dec.  10 
12 

1835, 
Jan .     5 
Dec.   25 

23  .  53  .  29,73 
29,77 

29,64 
29,82 

1835, 
Sept.     5 
6 

Nov.  27 

22.40 

51,13 
51,08 

50,60 

4-'  Aquarii. 

1835, 
Jan.     3 

23  .  10  .  22,70 
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Stab. 


Number  of 
Observations. 


Mean  Right 

Ascension  for 

January  1,  1835. 


Star. 


Number  of 
Obsers-ations. 


Mean  Riglit 

Ascension  for 

January  I,  183A. 


7  Pegasi 

12  Ceti 

a  Cassiopeae 

S.  P 

jSCeti 

20  Ceti 

80  Piscium 

Comes  a'  Ursac  Minoris- 

a  UrsjB  Minoris 

S.P.  • 

33  Ceti 

/*  Piscium 

V  Piscium 

0  Piscium 

§  Piscium 

a  Piscium 

a  Arietis 

I'  Ceti 

5»Ceti 

»  Ceti 

38  Arietis 

!«.  Ceti 

T  Arietis 

X  Ceti 

a  Ceti 

-K-  7"  D  +  12°33'- ••• 

6  Arietis 

^  Arietis 

a.  Persei 

S.P. 

1  Tauri 

5  Tauri 

n  Tauri 

30  Tauri 

X  Tauri 

37  Tauri 

3'  Tauri 

tf'  Tauri 

a  Tauri 

T  Tauri 

«  Taiiri 

104  Tauri 

a  Aurigae 

S.P. 

|3  Orionis 

109  Tauri 

/3  Tauri 

^  Tauri 

1.32Tauri 

a  Orionis 

*  D  +  24°46' 

1  Geminorum 


40 
1 

24 

18 
1 
4 
1 
1 
109 

77 
3 
2 
6 
3 
1 
2 

41 
3 
5 
1 
1 
4 
1 
4 

34 
3 
2 
1 

17 

18 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 

49 
2 
3 
1 

42 

19 

28 
1 

46 
1 
1 

38 
2 
3 


0.  4, 
0.21  , 
0.31  , 

0.35 
0.44 
0.59 

1.  0. 
1  .    0 


,    2 

,21 

,32 

36 

,45 

53 

57 

,    4 

19 

27 

35 

36 

40 

50 

53 

.57 

,    2 

,    5 

,  12 

.18 

21 

,37 

39 

51 

54 

13 

,19 

,26 

.32 

,53 

,57 

,    4 

,  6 
.  9 
,  15 
,27 

,38 
,46 
.48 
.54 


44,81 
37,18 
11,34 
11,50 
18,30 
34,65 
52,55 
27,41 
49,91 
50,26 

4,47 
32,76 
51,14 
41,35 

1,52 
31,02 
53,23 
15,63 
23,66 
13,33 
58,82 

2,04 

5,39 
52,96 
39,69 
21,06 
12,25 
25,76 
34,94 
34,60 
14,10 
46,21 
41,46 
13,82 
32,82 
57,04 
25,70 

9,40 
27,56 
21,01 
14,41 
42,12 
30,64 
.30,55 
36,61 
22,11 
52,00 
46,65 
53,73 
14,45 
27,62 

5,55 


>)  Geminorum 

*  D  +  29°36' 

iU.  Geminorum 

n  Geminorum 

;(c  U  +  320  16' 

Piazzi  VI.  126 

■Jf.  D  +  33°8' 

Piazzi  VI.  142 

Piazzi  VI.  150. 

*  D  +  33°46'. 

£  Geminorum 

a,  Canis  Majoris 

^  Geminorum 

i  Geminorum 

5|<  D+16°59' 

a  Geminorum,  mean  of) 

the  two  Stars  (a)- •/ 

u  Geminorum 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

<f>  Geminorum 

6  Cancri 

0  Cancri 

y  Cancri 

8  Cancri 

1  Ursae  Majoris 

•■..    o  p 

O.  Jr  •  • 

I  Cancri 

a  Hydrae 

6  Ursae  Majoris 

S.P.- 

X  Leonis 

»j  Leonis 

a  Leonis 

7  Leonis 

f  Leonis 

a  Ursae  Majoris 

S.P.- 

X,  Leonis 

73  Leonis 

I  Leonis 

I'  Virginis 

^  Leonis 

/3  Virginis 

y  Ursae  Majoris 

S.P.- 

«•  Virginis 

0  Virginis 

>I  Virginis 

/3  Corvi 

y  Virginis 

8  Virginis 


I 


4 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
28 
4 
3 
1 

15 

2 
27 
37 
2 
1 
1 
4 
1 

17 
4 

16 

13 
4 
3 

13 
6 
2 

4 
4 
2 
2 
2 
17 
4 

8 
3 
1 
2 
13 
6 
4 


h. 

6. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 


4 

10. 
12, 
19. 
20, 
21  . 


6.22 
6.24 


25 
26 
33 


6.37 
6.54 
7.  10, 
7.14 

7.24, 


,25 

.30 

,35 

43 

53 


8.22 
8.33 
8.35 

8.47, 

8.59 
9.19 
9.21 

9.22 

9.58 

9.59 

10.  10 

10 .  24 

10.53 

10.56 


11 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 


.  7 
.15 

36 
,40 

42 
,45 

52 
,56 


12.  11 
12  .  25 
12.33 
12.47 


55,10 
39,67 
58,61 

9,77- 
51,49 
40,80 
52,82 
20,62 
18,00 

9,04 
46,70 
52,58 
19,10 
15,66 
18,77 

3,40 

.  44,67 
.  39,55 
.  12,53 
.  23,22 
.  22,34 
.  10,70 
.43,64 
.18,01 

52,42 
.51,44 
.  28,69 

46,53 
.  17,64 
.19,18 
.  34,61 
.  51,95 
.    7,18 

28,69 
.29,96 
.13,48 
.19,17 
.  46,44 
.  38,20 
.    5,83 

6,85 
.  24,92 
.48,00 
.  28,06 
.  43,84 
.  18,23 
,  17,59 


(*)  Observed  difference  of  Right  Ascension  of  the  two  Stan  =  0',54. 
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Stah. 


Number  of 
Observations. 


Mean  Right 

Ascension  for 

January  I,  1835. 


Star. 


Number  of 
Observations. 


Mean  Right 

Ascension  for 

January  1,  1835. 


^  Virginis 

a.  Virginis 

^  Ursae  Majoris 

S.P." 

82  Virginis 

»  Ursae  Majoris 

S.P..- 

X  Virginis 

a  Bootis 

\  Virginis 

a?  Librae 


{^  Librae  •  ■ 

j3  Ursae  Minoris  • 


S.P. 


i'  Librae 

y  Librae 

a  Coronae  borealis 

II  Librae 

a.  Serpentis 

tf  Librae 

i  Scorpii 

/3'  Scorpii 

a  Scorpii 

u  Ophiuchi 

PiazziXVL  142. 

29  Ophiuchi 

»  Ophiuchi 

a.  HercuUs 

a.  Ophiuchi 

58  Ophiuchi 

4  Sagittarii 

7  Draconis 

S.P. 

/*'  Sagittarii 

16  Sagittarii 

h  Ursae  Minoris 

S.P.--- 

a  Lyrse 

It  Sagittarii 


1 

31 
6 
2 
2 
4 

22 
3 

45 
1 

26 
3 
2 
4 
1 
2 

48 
2 

29 
3 
1 
1 

14 
2 
2 
2 
2 

19 

32 
1 
1 

17 

14 

1 

2 
73 
52 
51 

2 


13.  1 
13.16 
13.17 

13.32 
13.41 


14, 
14. 
14. 


14.41 
14.47 
14.51 


15. 
15. 


15.27 
15.34 
15.36 
15.44 
15.50 
15.55 
16.19 
16.22 
16.31 
16.52 
17.  0 
17.  7 
17.27 
17.33 
17.49 
17.52 


18. 
18. 


18.25 

18.31 
18.59 


.  24,82 
.30,51 
.16,10 

16,10 
.  57,64 
.  1,83 
1,76 
.  6,24 
.  8,27 
.11,65 
.  45,78 
.49,52 
.  16,32 

15,77 
.  49,89 
.  18,44 
.  42,24 
.  48,20 
.  8,73 
.  26,57 
.  35,59 
.  51,34 
,  18,09 
,  22,00 
.  44,84 
.  12,48 
,55,40 
.  7,58 
,  16,65 
.  32,63 
.  43,07 
.  46,54 

46,54 
.  53,74 
.  24,03 
.  32,00 

31,53 
.21,15 
.  56,78 


Piazzl  XIX.  32. 

*  Sagittarii  D- 20°  55' 

52  Sagittarii 

y  Aquilae 

a  Aquilae 

59  Sagittarii 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni 

r  Capricorni 

T  Capricorni 

V  Capricorni 

a  Cygni 

S.P. 

■]/  Capricorni 

y}  Capricorni 

a.  Cephei 

^  Capricorni 

PiazziXXL171. 

/S  Cephei 

i  Capricorni 

3  Capricorni 

i<i  Capricorni 

a  Aquarii 

I  Aquarii 

<r  Aquarii 

T^  Aquarii 

3  Aquarii 

a  Pegasi 

<p  Aquarii 

■vj/'  Aquarii 

■)(,  Aquarii 

<^^  Aquarii 

96  Aquarii 

20  Piscium 

■+:  8™D-5°35' 

27  Piscium 

30  Piscium 

33  Piscium 

a  Andromedae 


3 

3 

1 

49 

64 

1 

29 

23 

2 

1 

I 

24 

11 

2 

3 

3 

2 

3 

5 

2 

2 

3 

52 

1 

4 

3 

4 

17 

2 

1 

1 

6 

1 

6 

3 

3 

4 

4 

39 


19.  7 
19.12 
19.26 
19.38 

19 .  42 
19.46 
19.47 

20.  8 
20.  9 
20.  17 
20.30 
20.35 

20.36 
20.59 


21 
21 


14 
17 


21  .24 
21  .26 
21  .27 
21  .37 
21  .44 
21.57 
21  .57 
22.21 
22.40 
22.45 
22.56 
23.  5 


23, 
23, 


23.10 
23.  10 
23.39 
23.46 
23.50 
23.53 
23.56 
23.59 


.  26,43 

.54,25 

.  39,44 

.  24,91 

.  43,90 

.  48,43 

.  12,46 

.  53,69 

.51,78 

.52,11 

.  38,93 

,-18,57 

48,49 

,13,67 

.    5,87 

.  38,09 

,  14,04 

,  32,71 

,  30,21 

.  50,09 

,  55,50 

.17,65 

,  18,44 

.  .30,82 

,  54,40 

50,94 

.  53,05 

.  32,78 

46,36 

14,62 

1  7,52 

22,49 

50,48 

27,50 

,40,12 

13,62 

29,74 

53,21 

52,36 


(nd) 


OBSERVATIONS 


MADE  WITH 


THE    MURAL    CIRCLE, 


IN  THE  YEARS 


1834  &  1835. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  year  1834. 

Date. 

Object  Obsebved. 

Microscope 

Mean  Reading 
of  Circle. 

Heduc- 
tion  to 
Meri- 

Ext. 
Ther. 

Bar. 

Att. 
Ther. 

Refraction. 

Apparent 
Dec  inatioD 

1. 

11. 

III. 

IV. 

V. 

50^0 
51,3 

VI. 

dian. 

Oct.l  8 

-I 

54"0 
52,5 

33"8 
30,8 

74;3 

72,9 

40^5 
39,6 

45;'8I 
45,9  f 

172.   6.49,4 

" 

48,4 

In. 

29,33 

0 

48,8 

+  6 .  26,0 

-26.    7.27, 

(a)  a  Herculis 

1 

50,2 

48,4 

21,3 
22,0 

68,9 
68,3 

34,1 
34,2 

44,1 

44,7 

39,3 

40,7  (■ 

131.29.43,0 

+    0,1 

48,6 

+  0 .  .W,4 

+  14.35.  R 

a  Ophiuchi 

■•{ 

38,2 
38,6 

12,5 

11,8 

59,7 
59,7 

22,8 
22,9 

34,5 
35,5 

31,7 
31,2 

133.23.33,3 

48,0 

29,36 

48,8 

-1-  0 .  54,0 

+  12.41  .20. 

a  Aquarii 

-1 

29,0 
28,1 

14,0 
14,3 

52,0 
51,0 

15,9 
16,3 

27,9 
28,0 

26,0 
25,1  f 

147.1!  .27,4 

44,0 

29,52 

45,9 

+  1  .  29,6 

-    1.    7- 

a  Andromedae 

■■{ 

34,4 
34,4 

10,3 
9,9 

56,0 
55,9 

20,1 
20,2 

32,3 
33,8 

29,2) 
30,0/ 

117.54.30,7 

42,0 

29,54 

43,4 

+  0 .  30,8 

+  28.10.-1 

(b)  a  Ursae  Minoris--- 

i 

49,0 

48,8 

28,3 
28,0 

69,0 

68,7 

34,7 
35,0 

52,6 
53,0 

42,5) 
43,2/ 

57.40.46,0 

0,0 

41,0 

29,55 

43,0 

-0..37,3 

Oct.  27 

8  Ursae  Minoris  ••• 

... 

49,4 
50,3 

29,2 
29,0 

74,9 
74,3 

39,2 
39,3 

50,9 
52,6 

42,8/ 
42,1  ( 

59.30.47,7 

0,0 

55,2 

30,12 

52,7 

-0.34,3 

+  86 .  35  .  34 

Uranus 

71,1 
70,6 

47,8 
46,7 

90,4 
91,0 

58,3 
59,8 

65,0 
65,0 

62,1) 
63,0  ( 

160.44.   6,0 

50,3 

30,13 

50,3 

+  2 .  45,0 

-14.41  .    4 

a  Andromedae 

32,8 
32,7 

6,3 

7,0 

56,0 
55,2 

19,6 
19,3 

29,3 
29,7 

26,11 
25,61 

117.54.28,2 

48,8 

30,13 

49,5 

+  0.31,0 

+  28.10.47 

(c)  a.  Ursae  Minoris  R. 

77,1 

77,7 

60,3 
59,8 

102,0 
102,0 

70,0 
71,0 

80,2 
80,3 

72,41 
71,5( 

302.36.17,0 

-10,2 

48,8 

+  0 .  37,4 

+  88 .  25  .  43- 

a  Ursae  Minoris- •• 

44,3 
43,1 

21,2 
20,8 

66,3 
66,6 

31,2 
30,1 

44,3 
45,1 

36,81 
37,7  ( 

57.40.40,7 

+    0,1 

48,4 

30,14 

49,4 

-0.37,5 

+  88 . 25  .  43 

(d)  a  Ursae  Minoris  R. 

36,0 
35,9 

17,9 
16,3 

60,6 
60,2 

28,8 
29,9 

38,4 
39,0 

30,6) 
31,0f 

302,36.35,4 

-29,4 

47,9 

+  0 .  37,5 

+  88  .  25  .  42: 

a  Arietis 

29,9 
29,2 

3,1 
3,9 

51,9 
53,0 

14,9 
16,4 

26,7 
26,8 

24,3) 
25,0  f 

123.24.25,6 

47,1 

30,15 

49,0 

+  0 .  38,7 

+  22.40.42, 

Moon  South  L.  ••• 

... 

76,6 
75,4 

51,7 
50,1 

96,9 
96,0 

62,1 
61,9 

72,4 
73,3 

69,8) 
69,0  f 

134.    1.11,5 

-    1,2 

47,0 

30,23 

47,7 

+  1.    0,2 

+  12.    3.. 35 

a  Ursae  Min.  S.  P. 

... 

78,0 
76,9 

54,3 
53,9 

97,2 
96,3 

59,8 
59,2 

74,5 

75,8 

71,2) 
71, If 

54.32.  12,4 

-   0,1 

48,7 

30,25 

47,9 

-0.42,3 

+  88.25.43 

(e)  a  Ursae  Min.  S.P.  ] 

a.j 

72,8 
70,8 

53,7 
53,3 

94,9 
94,8 

61,9 
61,3 

72,8 
74,9 

67,1/ 
66,9/ 

305.44.10,3 

+  27,5 

49,0 

+  0 .  42,3 

+  88  .  25  .  40; 

Oct.  28 

■■{ 

35,2 
35,3 

9,7 

7,8 

56,8 
58,0 

22,0 
22,2 

31,8 
32,2 

29,71 
30,1  ( 

133.23.30,9 

50,8 

30,27 

49,0 

+  0 .  55,3 

+  12.41  .20, 

d  Ursae  Minoris  — 

■■{ 

52,2 
51,9 

30,3 
29,6 

75,1 
73,7 

39,0 
39,4 

52,0 
53,0 

45,0) 
43,4  f 

59 .  30 .  48,8 

50,0 

30,27 

49,2 

-0.34,9 

+  86.35.32, 

Uranus 

■i 

73,0 
72,2 

47,8 
49,2 

91,9 
91,4 

59,3 
60,9 

67,2 
67,0 

65,01 
65,1  f 

160.44.    7,6 

48,2 

30,30 

49,1 

+  2 .  46,6 

-14.41  .    7, 

a  Aquarii 

28,0 
28,1 

5,3 

4,9 

50,7 
50,8 

17,0 
17,0 

26,6 
27,0 

24,2) 
22,9  ( 

147.11.25,2 

48,1 

+  1  .31,1 

-    i;.    7  .  10, 

a  Andromedae  R.- 

{ 

78,6 
78,5 

60,2 
59,2 

100,0 
100,0 

70,0 

70,8 

78,2 
79,4 

76,11 
77,9  ( 

242.22.17,4 

46,7 

30,32 

48,5 

-0.31,3 

+  28.10.45, 

(/)  a  Ursae  Minoris-  -  •  - 

■{ 

34,2 
33,1 

11,0 
10,5 

55,6 
56,0 

20,1 
20,4 

34,5 
35,5 

28,21 
29,11 

57 .  40 .  30,6 

-1-11,1 

45,3 



-0.37,9 

+  88.25.42. 

(gr)  a  Ursae  Minoris  R. 

■■{ 

67,1 
67,3 

50,9 
49,5 

89,8 
91,2 

59,1 
60,2 

69,8 
70,8 

59,71 
59,9  ( 

302.36.   6,2 

-    0,4 

45,4 

30,31 

47,8 

+  0.37,9 

+  88 .  25  .  42, 

(h)  a  Ursae  Minoris  R. 

■■{ 

19,0 
19,2 

1,1 
1,0 

43,9 

44,9 

11,9 
12,0 

21,3 
23,2 

14,81 
15,5 

302.36.18,9 

-12,4 

45,2 





+  0 .  37,9 

+  88 .  25  .  43, 

(0  a  Ursae  Min.  S.P.- 

■•{ 

76,8 
77,0 

54,0 
53,2 

96,5 
96,8 

62,1 
62,2 

74,2 
75,2 

68,91 
69,9/ 

54.32.12,2  -    0,8 

49,6 

30,25 

48,8 

-0.42,2 

+  88 .  25  .  42, 

Oct.  31 

Uranus  

■■{ 

78,9 
78,5 

56,0 
54,7 

98,0 

98,8 

66,0 
67,0 

73,0 
73,7 

72,81 
72,9  ( 

160.44.14,3 

48,1 

29,44 

49,8 

+  2.41,9 

-14.41  .    9, 

a  Aquarii 

1 

30,1 
31,1 

7,0 
6,1 

53,0 
53,4 

19,0 
19,3 

27,8 
28,2 

25,1) 
26,0/ 

147.11.27,1 

47,8 

-1- 1  .  28,6 

-    1.    7.    9, 

(«)3 

0'  after  transit. 

(rf)  At  1*.  24>°.  35'. 

C9)  At  1^.3".  58*. 

{h)A 

t  l\  2".  6». 

(e)  At  13'>.  23'n.47'. 

(A)  At  \K  16"-.  21'.    - 

{c)A 

t  ()'".  47'".  26». 

(/)  AtO''.46™.  58'. 

(/)  At  1.3'". .")"'.  9'. 

Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 
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Date. 

Object  Observed. 

Microscope 

Mean  Reading 
of  Circle. 

Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 

Ext. 
Ther. 

Bar. 

Att. 
Ther. 

Refraction. 

Apparent 

Declination 

obsen'cd. 

I. 

IL 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Oct.  31 

Nov.    1 
Nov.    3 

1 

Nov.    5 

1 

Nov.    6 

^^1 
•■{ 
•■{ 

... 

•  •< 
••< 

'\ 

'  "\ 

... 

... 

■■{ 
■{ 
■■{ 
■1 

52"0 
52,1 
39,1 
39,5 
75,5 
75,8 

32,9 
32,0 
41,5 
40,9 

28,7 
30,0 
32,6 
31,9 
35,6 
33,8 

40,0 
40,2 
52,1 
52,1 
70,0 
69,3 
34,0 
34,0 
51,0 
50,3 
84,1 
84,1 
65,2 
65,1 
34,1 
33,1 
39,9 
39,9 
33,2 
32,7 
24,2 
24,7 
30,9 
30,5 
73,9 
73,4 
54,8 
54,8 

52,3 
50,9 
54,9 
55,2 
54,5 
55,2 
31,4 
31,3 

26"3 
25,2 
15,8 
16,9 
54,8 
55,0 

8,2 

8,8 

18,0 

17,8 

7,8 
7,0 
8,9 
8,8 
11,2 
11,2 

11,7 

11,8 

28,8 

27,2 

47,1 

45,9 

9,0 

8,9 

29,1 

27,3 

58,3 

58,3 

41,0 

39,8 

10,2 

9,3 

14,9 

14,6 

10,8 

10,3 

2,1 

2,6 

4,2 

4,0 

50,1 

49,1 

31,3 

31,9 

29,0 
28,0 
31,8 
31,3 
32,2 
32,1 
6,3 
6,0 

73^0 
73,0 
60,8 
59,8 
97,3 
96,3 

54,4 
53,8 
63,1 
62,3 

52,7 

52,8 
55,0 
54,1 
56,8 
56,0 

61,0 
62,8 
73,2 
73,9 
88,0 
88,8 
57,0 
56,1 
71,3 
72,2 
105,0 
104,9 
86,4 
86,5 
57,1 
56,4 
61,7 
60,9 
54,8 
55,8 
45,3 
45,0 
54,0 
53,3 
95,0 
95,2 
76,1 
76,1 

73,8 
72,8 
72,9 
72,7 
72,7 
73,2 
51,0 
50,5 

40"3 
41,2 
25,9 
26,9 
62,1 
62,9 

19,0 

17,8 
28,6 
29,2 

15,8 
15,0 
17,5 
17,9 
21,9 
20,8 

24,9 
26,2 
40,1 
39,4 
57,2 
59,0 
23,2 
23,1 
40,2 
40,2 
71,3 
72,5 
52,6 
54,0 
20,6 
20,3 
28,3 
29,3 
23,0 
22,7 
13,5 
13,8 
16,0 
18,0 
60,2 
61,0 
42,3 
42,8 

38,2 
38,3 
41,8 
42,1 
43,1 
44,0 
18,9 
19,0 

49"l 
49,4 
38,0 
39,0 
75,1 
76,7 

31,0 
32,2 
42,1 
43,0 

29,1 
29,6 
32,0 
33,0 
33,9 
35,5 

35,0 
36,6 
52,4 
53,3 
64,9 
64,7 
32,0 
32,4 
51,4 
53,0 
79,9 
80,9 
62,9 
63,3 
34,8 
35,3 
36,9 
37,8 
33,4 
32,0 
23,2 
24,7 
27,8 
28,6 
71,3 
71,7 
51,8 
52,9 

54,0 
54,9 
50,3 
51,2 
51,8 
52,6 
29,0 
30,0 

45,"31 
45,7/ 
32,11 
31,0/ 
69,31 
69,0/ 

25,61 
26,7/ 
34,1) 
35,3/ 

23,01 
23,2/ 
26,2) 
25,9/ 
28,4) 
28,2/ 

31,91 
32,4/ 
43,21 
42,7/ 
61,21 
60,7/ 
28,01 
27,7/ 
43,0) 
42,1/ 
77,2) 
78,2/ 
56,0) 
57,0/ 
26,8 1 
26,9/ 
33,11 
33,2/ 
27,6) 
26,0/ 
17,21 
16,8/ 
25,81 
25,0/ 
64,31 
64,9/ 
45,21 
44,2/ 

43,21 
43,1/ 
45,9) 
46,3/ 
46,91 
48,0/ 
26,7) 
26,1/ 

131.45.47,7 
54.32.35,4 
54.32.12,5 

57.40.28,5 
57.40.37,9 

59 .  30 .  26,2 
57.40.28,7 
57.40.31,3 

133.23.34,7 

59.30.48,3 

160.44.   4,7 

147.11.30,5 

28.45.47,7 

151.39.19,7 

131.49.   0,9 

57  .  40 .  30,6 

144.30.35,8 

21  .55.30,4 

16.17.21,1 

123.24.26,6 

133.32.   9,1 

134.    8.50,4 

59.30.48,3 
171.23.49,8 
160.43.50,7 
147.11.27,2 

" 

46,3 

52,8 
52,8 

51,7 
51,4 

50,9 
49,8 
48,5 

56,4 
55,5 
55,7 
54,9 
54,8 
54,9 
54,9 
54,9 
55,0 

54,0 
54,2 
54,5 
54,2 

45,9 
44,2 
41,9 
41,9 

In. 

29,49 
29,48 

29,38 

29,39 
29,25 

28,74 
28,72 
28,68 

28,69 
28,68 

28,65 

28,65 

28,64 
28,63 

29,18 
29,23 
29,27 

49,7 
50,3 

51,2 

50,2 

50,8 

53,1 
53,2 
53,2 

53,0 
52,9 

53,2 

53,1 

53,1 
53,3 

48,4 
47,3 
45,9 

+  0.51,4 
-0.40,9 

-  0  .  40,9 

-0.36,3 
-0.36,3 

-  0 .  33,8 
-0.36,2 

-  0 .  36,4 

+  0.51,9 
-0.32,7 
+  2  .  35,3 
+  1  .25,1 

-  1  .  40,9 
+  1.41,5 
+  0.49,1 
-0.35,1 
+  1  .  16,9 
-2.17,3 
-3.    8,5 
+  0.36,3 
+  0.52,2 
+  0.53,3 

-0.33,9 
+  5;.  59,4 
+  2 .  43,2 
+ 1  .  29,2 

0  /  «/ 
+  14.19.    7,2 

+  88 .  25  .  45,0 

+  88  .  25  .  43,9 

+  88 .  25 .  44,8 
+  88.25.44,7 

+  86.35.31,0 

+  88.25.46,2 
+  88  .  25  .  44,4 

+  12.41.19,7 
+  86  .  35  .  30,7 
-14.40.53,7 

-  1.  7.  9,3 
+  62  .  38  .  20,5 

-  5.35.  14,9 
+  14.15.56,3 
+  88.25.45,9 
+  1  .  33 .  53,6 
+  55.47.25,8 
+  50.  8.26,3 
+  22 .  40  .  43,4 
+  12.32.45,0 
+  1 1 .  56 .    2,6 

+  86.35.31,9 
-25.24.  2,9 
-14.40.47,6 

-  1.    7.10,1 

(a)aUrsaeMin.  S-R.- 
Ci)  a  Ursa- Min.  S.P.-- 

(c)  a,  Ursae  Minoris 

(d)  a  Ursac  Minoris  •  •  •  • 

(e)  d  Ursse  Minoris 

(/)  a  Ursae  Minoris--- 
(g)  a  Ursae  Minoris  •  •  -  • 

a  Ophiuchi 

d  Ursae  Minoris 

Uranus 

a  Aquarii 

a  Ursae  Major.  S.P. 

*  8°' R.  A.  23"  46" 
7  Pegasi 

(k)  a  Ursae  Minoris 

33  Ceti 

(0  ?  Ursae  Major.  S.P. 

jj  Ursae  Major.  S.P. 

a  Arietis 

*  7"  R.  A.  2'' 57™- 
Vesta 

d  Ursae  Minoris  •  •  -  • 
(k')  Moon  South  L 

-23,2 
-    1,4 

+    9,3 
0,0 

+  22,9 
+    7,6 
+   7,0 

+    4,9 
-    1,0 

0,0 

Uranus 

a  Aquarii 

(a)  At  12'>.  40"'.  14'. 

(b)  At  12".  55"'.  56'. 

(c)  At  0".  47".  50'. 
id)  At  P.  !■".  56'. 

(e)  At  18''.  .39".  2'. 
(/)  At  0".  48".  55'. 
(g)  At  1^.  12".  16'. 

(A)  At  O".  51".  14'. 
(t)    On  Wire  V. 
(*)  At  19".  51".  26*. 

(?e) 
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Observations  made  with  the  Muual  Circle  in  the  Year  1834. 


Date. 


Object  Obsehved. 


Microscope 


II.      III.      IV.     V.       VI 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Tlier. 


Refraction. 


Apparent 

Du<tlination 

oliserved. 


Nov.     6 


Nov.    7 


Nov.    8 


Nov.    9 


Nov.  10 


a  Andromedae  K. — 
(a)  a  Ursae  Minoris  R.-- 
(6)  a  Ursae  Minoris  R.-- 

(c)  a  Ursae  Minoris 

^  Ursae  Major.  S.P.- 
>j  Ursae  Major.  S.  P.- 
a  Arietis 


(d)  a,  Ursae  Minoris 

5)  Ursae  Major.  S.P.' 

a  Arietis 

a  Ceti 

a  Persei  R. 


/SCephei I 

7  Ursa;  Major.  S.P.  j 

a  Andromedae < 

a  Ceti < 

(c)  a  Persei  R. < 

(/)>!<  R.A.  3".  32™. I 


Vesta- 


(g)  a,  Ursae  Minor.  S.P.--} 

a  Coronae  borealis  ■■■< 

(A)  a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(j)  &  Ursae  Minoris---- 

(k)  a  Ursae  Minor.  R.- 

(/)  a  Ursae  Minor.  R.---< 

(m)  a  Ursae  Minoris < 


79,6 
79,8 
34,3 
34,9 
75,0 
75,0 
41,3 
39,9 
39,2 
39,8 
36,2 
36,7 
31,9 
31,7 

28,8 
27,1 
30,4 
31,1 
31,2 
31,8 
82,2 
81,6 
67,4 
67,2 

37,8 
38,3 
66,0 
65,5 
31,8 
31,9 
78,0 
78,2 
69,5 
69,7 
25,9 
26,3 
69,1 

3.5,2 
35,8 

41,0 
40,8 
47,4 
38,2 
38,3 
5.3,2 
52,4 
72,5 
73,2 
72,0 
73,5 
82,6 
82,0 


58,9 
58,5 
14,3 
13,8 
55,8 
55,0 
16,0 
15,6 
18,0 
17,8 
14,9 
13,7 
4,0 
4,0 

3,0 
4,0 

7,2 

8,0 

5,7 

5,1 

57,6 

57,7 

48,4 

48,2 

14,0 

13,0 

44,8 

44,0 

5,0 

5,5 

54,0 

54,0 

50,5 

49,6 

1,3 

1,0 

45,6 

12,0 
11,7 

14,0 
14,1 
19,1 
11,1 
11,7 
29,0 
28,0 
53,2 
53,9 
54,0 
53,6 
59,0 
58,2 


99,0 
99,0 
56,2 
55,9 
96,2 
96,4 
61,8 
61,2 
59,6 
59,1 
56,0 
56,2 
52,2 
50,9 

48,1 
48,0 
49,0 
49,3 
52,1 
52,9 
101,6 
101,3 
86,9 
86,6 

59,0 
59,1 
83,9 
83,9 
51,4 
52,1 
97,9 
98,8 
88,1 
88,1 


69,0 
68,2 
25,2 
27,2 
63,9 
66,1 
26,8 
26,4 
27,8 
28,2 
24,3 
25,4 
15,0 
15,2 

12,4 

12,3 

18,5 

17,7 

17,1 

17,2 

69. 

69,0 

58,1 

57,2 

25,2 
25,3 
52,9 
52,2 
17,2 
17,7 
64,0 
64,0 
57,8 
58,9 


79,1 
80,7 
37,8 
39,1 
75,1 
79,9 
43,0 
43,8 
41,6 
40,5 
36,2 
37,9 
29,6 
30,6 

28,2 
29,1 
29,2 
30,2 
27,8 
28,3 
78,4 
79,7 
67,6 
69,2 

37,8 
38,7 
66,2 
66,8 
29,3 
30,0 
75,8 
77,1 
69,2 
70,8 


,61 
.Of 


87,7 

55,9 
55,0 

61,5 
60,9 
67,2 
58,2 
58,2 
73,8 
73,2 
93,8 
93,9 
93,6 
93,1 
101,4 
101,0 


55,9 

19,2 
21,1 

26,0 
26,3 
34,2 
2.5,1 
25,9 
38,1 
38,7 
63,0 
63,3 
62,5 
63,2 
66,7 
67,3 


67,1 

34,8 
36,0 

37,2 
38,8 
44,2 
34,5 
35,1 
52.7 
54,6 
76,0 
77,0 
76,0 
76,9 
83,6 
84,0 


76,9) 

76,8/ 

29,6 

29, 

68,0) 

67,9} 

34,21 

34,2/ 

32,7 

32,2 

29 

30 

26,0 

26 


} 
).4) 
3,0/ 

5,0) 

s,o/ 

) 
I 
) 
} 
) 

32,2) 
31,9/ 
57,3) 
56,5/ 
26,2) 
26,0/ 
75,0) 
74,9/ 


21,9 
22,0 
24,0 
23,0 
26,8 
26,0 
77,8 
77,6 
61,7 
62,3 


64,7) 
.3/ 


64, 


•J 


63,2 


',2) 
.0/ 


33,5 
34,2 
41,0 

31,8) 

32,1/ 

45,2) 

45,2/ 

66,2) 

67,1/ 

65,3 

66,8 

77,6 

7a 


7,6) 
3,0/ 


242.22.17,1 

302 .  36 .  33,0 

302.36.12,9 

57 .  40 .  .37,2 

21.55.36,5 

16.17.33,1 

123.24.26,4 

57.40.23,7 

16.17.26,5 

123.24.26,8 

142.38.17,8 

263.^27.   5,0 

76.15.34,3 

20.45.    1,8 

117.54.27,2 

142.38.14,4 

263.27.   6,7 

167.  9.20,8 
134.15.   4,8 

54.32.31,4 

118.48.35,7 
131.29.42,2 
133.23.33,5 

59.. 30. 4  8,7 
302  .  36 .  10,9 
302.36.10,7 

57.40.18,5 


-23,7 
-    3,2 

+    0,7 


f  13,1 


0,5 


-15,1 


+    0,1 


+    2,6 

-  2,0 

-  1,5 
+  18,4 


42,0 
41,9 


In. 

29,32 


41,7 
41,6 
41,6 
41,3 

43,7 
43,4 
43,1 

42,8 
42,7 

44,3 

41,5 

41,7 

40,3 

40,2 

40,5 
40,2 

39,1 

41,6 

41,8. 
41,9 

41.7. 

38,9 

39,1 

39,1 


29,34 

29,35 

28,81 

28,79 
28,77 

28,99 
29,07 

29,17 

29,19 
29,84 

29,85 
29,86 

29,87 
29,96 


47,3 


46,6 

46,5 

48,2 

47,7 
46,3 

47,0 
45,7 

44,9 

45,2 
43,6 

44,1 
43,8 

43,6 
42,5 


-0.30,6 
+  0 .  37,0 
+  0 .  37,0 
-0.37,0 
-2.24,6 
-3.  18,3 
-I-  0 .  38,2 

-0.36,2 
-3.  13,8 
+  0 .  37,3 
+  1  .14,0 
-0.   6,7 

-0.  14,1 

-2.32,1 

-t-  0 .  30,4 

•f  1  .  1.5,4 

-0.    6,8 

-t-4.  2,1 
■f  0.56,2 

-0.42,6 

+  0 .  32,4 
+  0.52,1 
+  0.55,6 

-0.35,1 

+  0 .  38,0 

+  0 .  38,0 

-0.33,0 


+  28.10.45,6 
+  88  .  25  .  45,4 
+  88  .  25  .  45,8 
+  88  .  25  .  45,4 
+  55  .  47  .  25,6 
+  50.  8.28,5 
+  22.40.41,7 

+  88  .  25  .  45,7 
+  50.  8.26,4 
+  22  .  40  .  42,2 
+  3.26.14,5 
+  49.  15.57,4 

+  69.50.26,1 

+  54  .  36  .  43,4 

+  28.10.48,7 

+    3.26.16,5 

+  49.15.58,5 

-21  .  7.36,6 
+  1 1  .  49  .  45,3 

+  88  .  25  .  47,4 


+  27 
+  14 
+  12 

+  86 

+  88 

+  88 

+  88 


.  16.38,2 
.35.11,9 
,41.17,2 

35  .  30,1 

25  .  46,0 

25 .  46,3 

25  .  47,4 


(a)  At  0".  39"'.  45». 
(6)  At  0''.  53-".  0^ 
(c)   At  l"-.  4".  20«. 
Id)  At  1>>.  16"'.  17^ 


(e)  Betwixt  Wires  I.  and  II. 

(/)  Very  faint;  7",2  added  to  mean  of  2  microscopes. 

(g)  At  13''.  IT".  20'. 

(h)  Betwixt  Wires  IV  and  V. 


(0   At  la".  29"".  28». 
(k)  At  0".  54'".  24«. 
(0   At  l*".  5™.  52". 
(w)  At  l"-.  19"°.  3'. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 


Ill 


Date. 


Nov.  10 


Object  Observed. 


Nov.  11 


Nov.  12 


Nov.  13 


J!  Ursae  Major.  S. P.- -j 

a  Arietis  R. < 

(a);8UrsffiMinor.  S.P.--| 
a  Persei  R.  < 

/3  Orionis < 

a  Orionis < 

(6)3UrsaeMin.S.P.R.  | 


Microscope 


Sun  North  L.-- 
(c)  S  Ursae  Minoris- 


Sun  South  L.-  • 

a  Ophiuchi 

7  Draconis 

Venus  Centre  • 


((f)  d  Ursae  Minoris < 

a  Cephei  R. I 

/3Cephei | 

Uranus I 

>|<8'"  R.A.23''.46">.| 

/Pegasi I 

o!  Ursae  Minoris 

fi  Piscium 

Moon  South  L. 

a  Arietis 

4:7"  R.A.2h.57"'. 
a  Persei 


40,0 
40,6 
24,1 
23,9 
53,2 
53,2 
68,8 
69,2 

33,1 
32,8 
28,3 
27,9 

22,7 
22,2 

34,0 
34,2 
56,0 
56,0 


II. 


w 


*  R.A.3'>.32'". 
Vesta 


Jupiter  North  L. 
(/)  Jupiter  South  L. 


35,8 

39,5 

39,6 

55,0 

51,7 

51,3 

49,8 

49,5 

25,1 

25,5 

37,9 

37,8 

43,0 

43,5 

75,8 

76,3 

61,3 

61,8 

39,2 

38,2 

72,9 

72,7 

70,7 

70,4 

23,3 

23,0 

70,1 

70,3 

42,3 

42,1 

79,3 

52,0 

51,1 

51,1 


17,0 
16,8 
2,0 
2,0 
30,3 
30,2 
49,0 
48,7 

8,2 
8,9 
2,0 
1,6 
1,9 
2,7 

9,1 

8,3 

32,2 

31,2 


IIL 


32,1 
12,0 
12,4 
29,0 
26,8 
27,3 
26,0 
25,6 
3,0 
4,0 
13,9 
14,0 
17,2 
17,8 
51,5 
51,5 
35,5 
35,4 
14,0 
13,4 
48,2 
47,4 
46,4 
46,1 
1,7 
2,0 
45,1 
44,8 
16,3 
16,6 
55,2 
27,9 
25,0 
25,2 


58,6 
58,3 
40,1 
41,3 
72,9 
72,9 
87,8 
88,0 

52,2 
52,0 
46,0 
46,0 
43,3 
43,0 

52,6 
53,2 

75,7 
76,0 

75,0 
59,0 
59,8 
75,4 
69,7 
70,0 
69,9 
69,6 
45,7 
46,3 
58,6 
59,0 
60,8 
61,5 
93,8 
93,7 
79,9 
80,2 
59,5 
59,2 
92,4 
92,2 
89,0 
90,0 
40,0 
41,3 
88,8 
89,0 
62,8 
62,9 


IV.     V.      VI. 


72,0 
69,9 
70,8 


28,0 
28,7 
13,0 
14,0 
40,5 
39,8 
58,0 
59,0 

20,2 
20,8 
14,3 
14,6 
14,1 
14,1 

21,4 

21,2 
41,4 
42,2 

43,3 

25,1 

26,3 

42,7 

40,0 

41,0 

35,8 

36,2 

13,5 

14,2 

24,3 

24,1 

30,6 

32,0 

63,9 

64,9 

48,5 

50,0 

25,0 

24,9 

59,0 

60,0 

57,5 

58,0 

14,0 

14,1 

57,0 

57,0 

27,2 

28,2 


40,9 
39,0 
39,4 


39,3 
40,9 
24,0 
24,7 
53,7 
55,1 
69,2 
70,3 

29,4 
29,3 
24,3 
24,8 
25,3 
26,5 

28,8 
30,3 
56,2 

57,8 

54,4 

36,3 

37,1 

54,4 

47,9 

48,6 

51,0 

51,2 

26,0 

27,1 

38,0 

39,2 

37,7 

37,8 

71,6 

72,5 

57,5 

58,6 

39,5 

40,1 

69,0 

70,0 

68,0 

68,2 

23,8 

23,6 

68,6 

68,8 

40,0 

41,2 


!,9) 
i,7/ 
1,3) 
:,6/ 
45,21 
45,8f 
6.%01 
64,2/ 

7,7) 
8,4/ 
3,0) 
4,0/ 


27,7 

28 

23 

24 

19,3 

19,2 


28, 

47,7 
47,6 


i,8) 
',4/ 


Mean  Reading 
of  Circle. 


49,2 

33,0) 

33,3/ 

47,0 

45,3) 

45,3  f 

42,1) 

42,2/ 

21,4( 

20,2/ 

32,1/ 

33,0/ 

37,1 

37,1 

71,0 

70, 


50,9 
49,2 
50,6 


,0) 
,0/ 
54,3) 
55,5) 

5} 


5 

33 

33. 

65,2 

66,3 

64,91 

65,1) 

21,6) 

22,0) 

63,6 

62 

3 

36. 


16.17.36,3 
236.52.21,1 

40.56.49,4 
263.27.   6,4 

154.27.28,6 
138.;42.23,1 
307.34.21,3 

163.26.29,2 
59,30.51,6 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


2,7 


22,3 


3,6  i 

2,5/ 

J5,0) 

J6,0/ 


47,0 

44 

43 


164 

133 

94 

173 

59 
276 

76 
160 
151 
131 

57 
140 
141, 
236 
133 


.14.51,6 
.  23 .  34,6 
.  34 .  50,6 
.38.47,1 

.30.45,8 

.   4.22,8 

.15.34,1 

.  42 .  38,0 

.39.11,5 

.48.56,7 

.40.35,1 

.47.   7,9 

.47.   6,2 

,  52 .  20,8 

.32.   5,5 


0,0 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


+    7,0 


96.49.37,8 


167. 
134. 

125 

125 


9.14,4 
24 .  48,4 

11. 46,5 

12.32,4 


+    0,1 


+    1,2 


38,9 
39,1 
38,5 

38,8 

38,8 
39,0 
39,0 

43,4 
41,9 

41,9 
43,5 
43,8 
44,0 

43,8 

42,6 

42,2 

42,7 

41,0 

41,0 

41,8 

40,8 

39,8 

40,7 

39,6 

39,1 

38,3 
38,7 

38,2 


In. 

29,96 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


42,9 


29,97 


30,09 


30,10 
30,08 

30,01 


42,7 


42,2 


44,2 
43,9 

42,2 


30,05 


-3.24,2 

-0.39,2 
-1.  9,2 
-0.    7,0 

+  2.  4,3 
+  1.  7,9 
+  0 .  45,9 


30,13 
30,18 


30,18 


44,2 


44,0 
43,5 


43,2 


30,18 
30,20 


30,21 
30,20 


42,7 
42,4 


41,7 
41,0 


+  3. 
0. 

+  3. 

+  0 
+  0 

+  8, 

-0. 
+  0. 
-0. 
+  2. 
+  1  . 
+  0. 
-0. 

+  1 . 
+  1 . 

0. 
+  0. 

+  0. 

+  4. 
+  0, 

+  0. 

+  0 


15,8 
35,3 

.26,1 
.55,8 
.  4,6 
.    3,5 

.35,1 

.    6,2 

.14,8 

47,6 

.50,0 

53,3 

38,1 

13,0 

15,8 

39,3 

57,5 

7,1 

16,3 
68,7 

42,3 

42,3 


+  50.  8.25,8 
+  22.40.41,0 
+  74.49.51,2 
+  49.15.58,5 

-  8.23.46,6 
+  7  .  22 .  15,3 
+  86.35.31,4 


-17 

+  86 

18 
+  12 
+  51 
-27 

+  86 

+  61 

+  69. 

-14. 

-   5  , 

+  14  . 

+  88, 

+    5  . 

+    4. 

+  22. 

+  12, 

+  49. 

-21  . 
+  11. 

+  20. 

+  20. 


.  23 .  58,7 
.  35 .  30,0 

.12.31,4 
.41  .  15,9 
.30.51,1 
.41  .    4,3 

.  35  .  28,6 

.53.28,1 

.  50  .  27,0 

.  39 .  39,3 

.  35  .  15,2 

.15.56,3 

.  25 .  49,2 

17.25,4 
.17.23,1 

40 .  40,6 
32 .  43,3 

16.    1,4 

7 .  44,4 
39 .  59,2 

53.17,5 

52 .  31,6 


1 


(a)  At  Wire  V. 
(6)  At6^.  lO".  53". 
(e)   At  18".  24".  8" 


(d)  At  18".  32'".23«. 

(e)  7",2  added  to  mean  of  2  microscopes. 


(/)  Micrometer  0',874  =  45",9  S.  of  fixed 
Wire. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 


Date. 


Nov.  14 


Nov.  15 


Object  Obsehved. 


Sun  North  L. I 

(a)  a  Ophiuchi < 

J  Draconis 

Venus  Centre 

(V)  h  Ursae  Minoris < 

W  

(rf) 


■{ 


Uranus 

*  8"  R.  A.  23''.  46"". 
a  AndromedsE 

(e)  a  Ursa;  Minoris < 

(/) 

{g) 

{K) 

(0  

a  Ursa:  Minoris < 

(A)  a  Ursae  Minoris < 

(0 

w 

w 

(")••-- 

»  Piscium 

Moon  South  L \ 

II.  Ceti 

X  Ceti 

Jupiter  South  L.  •■••■< 

{p)  Jupiter  North  L. 

(fl)  /3  Ursae  Minoris \ 


(r)  Sun  North  L.-- 
a  Ophiuchi  — 

y  Draconis  R.- 
Venus Centre- 


Microscope 


27,9 
27,6 
38,0 
38,8 
55,0 
35,1 
25,6 
25,8 


28,2 
27,8 
77,2 
30,9 
83,2 
83,2 


40,2 
38,5 
76,3 
76,7 


39,2 
66,8 
67,0 
60,9 
64,6 
43,2 
44,0 


80,1 
79,7 

43,0 

38,7 
39,0 
56,0 
56,0 
70,0 
70,5 


II. 


3,6 
2,6 
11,7 
11,6 
29,1 
11,3 
1,7 

;;2,2 


3,0 

2,7 
52,7 

4,1 
58,0 
57,3 


14,5 
14,5 
53,6 
53,0 


12,7 
43,7 
42,9 
37,0 
40,2 
18,0 
18,1 


56,0 
55,5 

18,1 
l2,0 
12,2 
35,7 
36,4 
46,9 
47,0 


III. 


48,0 
48,0 
58,0 
58,6 
75,0 
55,3 
47,1 
48,2 


47,2 
46.6 
95,8 
51,5 
102,4 
102,3 


60,3 
59,9 
97,6 
96,9 


60,0 
86,2 
86,0 
80,1 
82,8 
64,3 
64,2 


100,5 
100,8 

64,2 
60,1 
59,4 
77,4 
77,5 
89,8 
88,2 


IV.     V. 


14,6 
14,8 
25,7 
26.0 
42,1 
25,0 
11,5 
12,0 


14,9 
15,3 
65,9 
19,0 
68,0 
69,0 


26,8 
25,4 
62,0 
62,0 


28,1 
55,7 
56,0 
50,2 
51,4 
32,2 
33,5 


67,2 
66,0 

31,6 
26,0 
28,0 
48,0 
47,6 
60,0 
59,0 


23,8 
24,5 
35,5 
36,8 
54,1 
31,0 
23,3 
25,3 


23,8 
24,1 
74,0 
29,1 
81,0 
82,5 


39,3 
40,4 
75,7 
77,2 


37,9 
65,0 
66,0 
59,0 
61,9 
41,1 
42,7 


79,8 
81,0 

38,2 
35,8 
37,6 

56,8 
57,9 
65,4 
66,8 


VI. 


24,7 

24,2/ 

31,7 

33,  Ij 

46,1 

32,0 

20,8 

20,9) 


22,9) 
23,4  j 
72,0 
25,2 
76,2 

7a 


o} 


33,0) 
33,6/ 
70,0/ 
70,8/ 


33,2 

58,2 

59,2 

53,0 

56,1 

36,9/ 

36,0/ 


74,0/ 
74,0/ 

37,1 

32,0/ 

32,3/ 

49,7/ 

50,0/ 

63,9 

65,1 


Mean  Reading 
of  Circle. 


163.58.23,7 

1.33.23.34,0 

50,2 
31,6 


94 . 34 , 
173.35, 

59 .  30 .  49,8 


59 . 30 . 
59 .  30 . 


50,8 
49,7 


160.42.23,3 


151 .39. 
117.54, 

57.40, 

57 .  40 . 
57.40. 
57 . 40 . 
57.40. 

57.40. 


12,9 
26,6 

18,5 

23,1 

24,7 
26,6 
28,1 

35,7 


57  .  40 .  22,8 


57.40, 
57 .  40 , 
57.40, 
57 . 40 , 
141.25, 

136.48. 

136.39. 
137.49. 

125.13. 

125.12. 

71.16. 

164.13. 
133.23. 

265.41 . 

173.32. 


20,9 
18,9 
17,0 
14,6 
35,2 

2,7 

56,7 
59,5 

39,7 

53,6 

16,3 

55,3 
34,6 

54,0 

6,0 


Reduc- 
tion to 
Aleri- 
dian. 


■t-    0,1 


+    0,3 
0,0 

+    0,7 


+  13,8 

+  10,1 

+  8,4 
+   7,0 

+    5,8 

+    0,1 

+  10,9 

+  12,6 
+  14,4 
+  16,1 
+  18,0 


+    0,6 


+    0,6 


Ext. 
Ther. 


44,0 

45,4 

45,0 
45,0 


44,9 
44,1 

44,5 

44,7 


44,2 
44,0 


44,1 
44,5 

44,9 

45,0 
44,5 

45,3 


47,0 

47,7 
49,0 

48,3 

48,0 


Bar. 


In. 

30,20 
30,20 

30,19 


30,19 
30,18 
30,16 


30,16 


30,14 

30,  L4 
30,14 


30,12 

30,13 
30,10 


30,10 


Att. 
Ther. 


43,7 

44,8 

45,1 


45,0 
44,8 
44,9 


45,1 


45,4 

45,4 
45,6 


45,7 

46,5 
46,9 


46,8 


Refraction. 


+  3 .  22,9 

+  0 .  55,8 

4,6 
1,2 


+  0. 

+  8. 


-0.35,2 


-0. 
-0. 


35,2 
35.2 


+  2 .  47,2 


+  1. 
+  0. 


49,1 
31,3 


■0.37,8 


-0 
-0 
-0 
-0 


,37,8 

,37,8 

37,8 

,37,8 


-0.37,9 

-0.37,8 

-0.37,8 

-0.37,8 

-0.37,8 

0 .  37,8 

14,0 


+  1 

+  1 

+  1 
+  1 


2,8 

2,5 
5,2 


+  0.41,6 

+  0.41,6 
-0.19,1 

+  3.24,1 
+  0.55,2 

-0.    4,6 

+  7  .  52,8 


Ai)parcnt 

Declination 

observed. 


-17.56. 

+  12.41  . 

+  51  .30. 
-27.37. 

+  86 .  35  . 

+  86  .  35  . 
+  86 .  35  . 

-14.39. 


,  35 , 
10, 


—    i) 

+  28 


+  88  .  25  , 

+  88  .  25  , 
+  88  .  25  , 

+  88.25, 
+  88.25, 

+  88.25, 


0,3 

16,4 

51,5 
46,5 

31,4 

30,7 
31,1 

24,2 

15>7 
48,4 

51,8 

50,9 
51,0 
50,5 
50,2 

48,4 


+  88  .  25  ,  50,4 


+  88 . 25 , 
+  88  .  25  , 
+  88  .  25  . 
+  88  .  25  , 
+    4.38, 


50,9 
50,8 
51,0 
51,5 
57,1 


+    9.16.40,2 


+    9.24, 
+    8.  14, 

+  20.51. 

+  20  .  52  . 

+  74  .  49  . 


47,1 
41,6 

25,0 

11,1 

48,5, 


-18.  11  .33,1 
+  12.41  .  16,5 

+  51.30.48,5 

-27.34.12,5 


(a)  Betwixt  Wires  IV.  and  V. 

(6)   At  laK  23™.  6».    Micrometer  l',671  = 

l'.27",5  S.  of  fixed  Wire, 
(e)   On  Wire   III.     Micrometer  l',690  = 

l'.28",5  S.  of  fixed  Wire. 

(d)  At  18".  26'".  58'.   Micrometer  1 ',669  = 

1' .  27",4  S.  of  fixed  Wire. 

(e)  At  0''.  44"'.  22«.    Micrometer  3',438  = 

3' .  0",0  N.  of  fixed  Wire. 
(/)  At  0^.  46"".  42».    Micrometer  3',350  = 
2' .  55",4  N.  of  fixed  Wire. 


(ff)  At  0''.  47"".  54».  Micrometer  3',320  = 

2'.53",8  N.  of  fixed  Wire. 
(A)  At  0''.  49™.  2'.     Micrometer  3',284  = 

2'.51",9  N.  of  fixed  Wire. 
(0   At  0''.  50".  0».     Micrometer  3',255  = 

2' .  50",4  N.  of  fixed  Wire. 
(k)  At  1''.  14™.  41'.    Micrometer  4',779  = 

4'.  10",2  S.  of  fixed  Wire. 
(/)   At  I*'.  15™.  43«.    Micrometer  4',744  = 

4'.8",3S.  offixed  Wire. 


(m)  At  1''.  16™.  47'.     Micrometer  4', 706  = 

4'.6",3S.  offixed  Wire, 
(n)  At  I''.  17™.  43'.     Micrometer  4',668  = 

4'.4",4  S.  offixed  Wire, 
(o)  At  l*".  18™.  42«.    Micrometer  4'',623  = 

4' .  2"0  S.  of  fixed  Wire. 
O)  Micrometer  0',878  =  46",  1  N.  of  fixed 

Wire. 
{q)  At  Wire  IV. 
(r)  Micrometer  0',827  =  43"4  N.  of  fixed 

Wire. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  year,  1834. 
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Date. 


Nov.  15 


ill 


16 


Nov.  17 


Object  Obsehved. 


(a)  d  Ursae  Minoris- 

(«)  

W  

W 

(c) 


(/)  a  Ursae  Minoris  R.-i 
(ff)  a,  Ursae  Minoris  R.---< 

(A)  a  Ursae  Minoris < 

(i)  /iCeti 

(0  X  Ceti 


Microscope 


44,2 
44,5 


Moon  South  L.  • 

(K)  5  Tauri 

(0  30  Tauri 

(J)  Vesta 

(j)  Jupiter  Nortli  L.' 

/3  Orionis 


a  Ceti 

^  Tauri- •• 

30  Tauri  • 
(/)  Vesta 


Moon  South  L. 
a  Tauri 


Sun  South  L. \ 

a  Aquilae \ 

Uranus \ 

a,  Aquarii \ 

a  Ursae  Major.  S.  P.- •] 

a,  Cassiopeae i 

a  Arietis  R. \ 


27,9 
28,1 
76,1 
76,0 
36,0 
36,0 
63,0 
65,0 
39,0 
38,2 
41,0 
40,0 
63,1 
63,3 
27,3 
27,3 
66,0 
65,2 
36,5 
36,9 

77,3 
77,8 
40,8 
39,9 
63,1 
62,9 
68,2 
30,0 
30,9 
46,5 

81,8 
80,9 
30,0 
30,0 
45,3 
44,7 
32,0 
31,7 
53,0 
52,8 
51,2 
51,3 
25,2 
24,2 


II.      III. 


19,0 
18,6 


6,6 
6,2 
.55,6 
54,2 
10,6 
11,2 
38,1 
40,3 
10,7 
10,7 
14,0 
13,3 
37,3 
37,2 
2,0 
2,3 
40,0 
40,0 
10,9 
10,0 

54,8 
54,5 
14,6 
14,0 
37,9 
37,1 
44,8 
3,6 
4,0 
19,0 

57,0 

56,5 

.3,2 

3,8 

19,4 

19,1 

5,0 

6,0 

32,4 

31,3 

25,8 

26,2 

2,0 

2,2 


65,7 
64,6 


49,3 
49,5 
97,2 
97,5 
58,0 
57,6 
83,0 
83,7 
58,1 
58,0 
60,1 
60,0 
82,0 
82,3 
46,5 
46,8 
84,9 
85,3 
55,0 
55,4 

99,2 
99,8 
60,3 
60,0 

82,2 
82,9 


IV.     V. 


31,2 
31,2 


51,2 
51,2 
67,0 

100,8 
102,1 
49,4 
49,0 
63,9 
64,2 
52,2 
52,2 
73,0 
73,8 
72,2 
72,1 
42,7 
42,8 


18,8 
19,0 
66,2 
66,1 
21,7 
21,2 
51,9 
52,0 
26,6 
25,1 
27,2 
28,0 
50,2 
50,8 
12,5 
13,1 
52,1 
54,0 
23,4 
24,4 

65,9 
66,0 
27,3 
29,1 
50,7 
52,5 


43,8 
44,8 


VI. 


36,8) 
36,1/ 


16,8 
17,0 
34,0 

69,5 
69,1 
15,9 
16,2 
35,0 
35,0 
19,1 
20,0 
41,8 
42,7 
38,7 
38,5 
15,2 
14,5 


29,8 
30,2 
77,3 
78,8 
35,7 
36,9 
61,6 
62,5 
35,1 
36,9 
37,1 
38,3 
60,2 
61,8 
24,0 
25,0 
62,8 
63,9 
32,7 
32,8 

76,1 
77,1 
38,5 
39,5 
61,2 
61,9 


27,3 

28,4 
44,7 

76,9 
76,5 
26.5 
28,0 
41,6 
42,0 
28,8 
30,0 
53,2 
55,0 
50,8 
51,6 
24,1 
24,9 


22,0 

22,4 

68,3 

69,4 

29,5 

30,1 

55,0 

56,9 

32,2 

32,3 

33,8 

33,5 

54,6 

55,3/ 

22,0 

21,8 

56,1 

57,0 

30,8) 

31,0) 

75,0 

74,3 

33,2) 

34,0/ 

54,4  ( 

54,2/ 


Mean  Reading 
of  Circle. 


59.30.50,8 


24,0 
25,1 
39,8 

76,0\ 
76,5 
22,9  ( 
23,8j 
37,9  ( 

38.0  j 
26,2  ( 
26,0/ 
45,3) 

45.1  J 
43,31 
43,0  j 
22,0  \ 
22,2j 


59.30. 
59.30. 
59.30. 
59 . 30 . 

302.36. 
302 . 36 . 

57 .  40 . 

136.39. 
137.50. 

132.10. 
136.55. 
135.26. 
134.28. 
125.14. 
154.27. 


51,2 
52,3 
50,9 
50,5 

25,8 
13,5 

31,9 

58,8 
0,1 

33,6 
35,5 
58,1 
22,6 
0,8 
31,7 


142.38.14,8 

136.55.35,8 

135.26.58,4 
134.30.  4,2 
128.  7.25,8 
129.54.41,8 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


+    0,5 

0,0 

0,0 

+    0,7 

+     1,4 

-13,8 
-    1,2 

+    3,0 

-f   0,1 
+    0,1 

4-  0,5 

+  0,2 

+  0,1 

+  0,1 

+  0,2 


165 
137 
160 
147 
28 
90 
236 


.16.17,0 
.  38 .  24,9 
.41.40,5 
.11.27,3 
.45.49,8 
.27.47,0 
.52.21,9 


0,0 
+    0,4 


48,0 
43,4 

43,0 

43,0 
42,0 


Bar. 


.30,10 
30,12 


30,12 
30,11 


42,5 
42,5 
41,7 
41,5 
41,7 
41,7 

45,5 
45,5 
45,2 


30,11 


Att. 
Ther. 


47,2 

45,7 


Refraction 


Apparent 

Declination 

observed. 


-0.34,9 


-0 
-0 
-0 
-0 

+  0 
+  0 


.  34,9 
.34,9 
.34,9 
.34,9 

.37,8 
.37,9 


45,7 
45,0 


44,1 


30,09 
30,08 

29,90 


45,1 
45,4 

52,0 
50,0 
47,9 
47,9 
47,2 
45,0 
45,6 


29,88 
29,88 

29,70 
29,74 
29,76 


43,8 
44,2 

46,5 


-0.37,9 

2,9 
5,1 

53,7 

3,4 

0,3 

58,3 

41,9 

3,5 


+  1  . 
-1-1  . 

+  0. 
+  1  . 
+  1  . 
+  0. 
+  0. 
+  2. 


29,77 


29,79 


46,2 
46^2 

48,0 
48,2 
47,9 


47,8 


47,2 


+  1  .  16,5 

-1-1.    2,5 

0 .  59,4 
4-  0 .  57,5 
+  0.45,9 
-I-  0  .  48,9 

+  3 .  33,6 
-I- 1  .  3,1 
-I-  2 .  43,5 
+  1  .  29,6 
-  1  .  46,5 
-1-0.  0,3 
-0.38,4 


-f  86  .  35  .  29,9 

4-  86  .  35  .  30,0 
-h  86  .  35  .  28,9 
+  86  .  35  .  29,6 
+  86  .  35  .  29,3 

-I-  88  .  25  .  48,9 
4-  88  .  25  .  49,3 

4-  88  .  25  .  49,3 

4-   9.24.44,5 

4-    8.14.41,0 

4-13.54.18,5 
4-  9.  9.  7,2 
4-10.37.47,8 
-^  1 1  .  36  .  25,3 
+  20.51  .  3,4 
-   8.23,48,9 

+    3.26.15,0 

+    9.    9.    8,0 

+  10.37.48,5 
+  11.34.44,6 
+  17.57.34,2 
+  16.  10.  15,6 

-19.14.  4,3 
+  8.26.18,3 
-14.38.37,7 
-  1  .  7  .  10,6 
+  62.38,17,0 
+  55  .  37  .  59,0 
+  22  .  40  .  42,6 


(a)  At  18^.22".  31'.    Micrometer  0',204  = 

10",7  S.  of  fixed  Wire, 
(ft)  At  18'>.  23-".  55'.    Micrometer  0',21 1  = 

11",1  S.  of  fixed  Wire, 
(c)   On  Wire  III.     Micrometer  0'',233  = 

12",2  S.  of  fixed  Wire. 


(rf)  At  1 8h.  26'".  56».   Micrometer  0',206  = 

10",8  S.  of  fixed  Wire. 
{e)  At  18''.  27™.  59'.   Micrometer  0',  1 98  = 

10",4  S.  of  fixed  Wire. 
(/)  At  0".  44'".  21». 
(gr)  At  0''.  SS"".  39*. 


(A)  At  P.  7"".  53'. 
(0  At  Wire  V. 
{k)  53".  after  transit. 

(/)  At  Wire  II.  7",7  added  to  mean  of 
2  microscopes. 


(Ff) 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 


Date. 


Nov.  17 


Nov.  22 


Nov.  28 


Nov.  29 


Dec.    1 


Dec.    2 


Dec.    3 


Object  Observed. 


a  Persei  R. 


Jupiter  South  L.  • 

(a)  Jupiter  North  L  • 

Moon  North  L.  •  •  • 


Venus  Centre 

{!>)  Sun  North  L. 

a  Ursas  Minoris  R.---< 
(c)  a  Ursa;  Minoris- •• 

V  Plscium 

a  Arietis 


a  Ceti- 


(d)  Jupiter  North  L  • 

(e)  Jupiter  Soutli  L.' 


Sun  South  L. 

Vesta 

Jupiter  South  L. 
(/)  Jupiter  North  L.' 


Uranus  • 
Vesta  •  •  ■ 


(c/)  Jupiter  North  L.  • 
(A)  Jupiter  South  L.-- 

Venus  North  L.  •  • 
a  Aquilae 

a  Cygni 

a  Cephei 

Uranus 

Vesta 


I 

I 

Jupiter  South  L.  — •! 
(j)  Jupiter  North  L.--- 


Lyrae- 


\ 


Microscope 


70t9 
69*8 
68,1 
69,0 


29,0 
30,0 

28,0 

47,0 

46,8 

21,5 

21,9 

83, 

83,0 

47,0 

46,0 

32,4 

33,0 

84,9 

85,0 

44,3 


.30,0 
29»0 
77,9 
46,0 
45,3 


75,1 
75,0 
77,3 
77,2 
29,1 
29,0 


84,5 
34,2 
34,2 
54,1 
54,8 
31,2 
30,9 
.35,9 
35,5 
.32,1 
33,0 
30,5 
30,0 


86,0 
86,9 


II.      IIL 


51,0 
50,0 
42,2 
42,1 


3,1 

2,9 

4,1 

20,2 

20,0 

0,2 

1,0 

58,0 
58,0 
18,9 
18,4 
4,3 
4,5 
59,1 
59,6 
17,2 


3,2 

3,0 

53,2 

17,2 
16,!; 


49,0 
48,0 
53,0 
52,4 

1,0 


59,1 
6,3 
6,7 
25,2 
25,0 
4,1 
4,2 

9,1 

8,0 
6,.v 
6,4 
2,9 

2,8 


58,0 
57,5 


91,0 
91,0 
88,0 
88,0 


50,2 
50,5 

47,9 

65,4 

65,6 

43,4 

43,2 

103,1 

102,9 

65,0 

65,0 

5.3,0 

.53,0 

105,7 

105,0 

65,7 


48,6 
48,0 
96,4 
65,9 
65,9 


90,4 
91,3 
95,5 
96,4 
49,8 
49,3 


103,2 
52,2 
52,7 
72,4 
73,0 
49,2 
50,0 
52,9 
53,8 
52,0 
51,9 
50,5, 
50,2 


108,9 
107,1 


IV. 


60,1 
60,7 
55,9 
56,2 


14,7 

14,5 

17,2 

35,8 
35,8 
13,2 
13,2 
68,1 
68,0 
35,3 
35,2 
18,3 
19,6 
71,9 
71,9 
32,7 


17,0 
17,2 
63,9 
32,5 
33,1 


61,8 
61,8 
64,0 
64,9 
15,9 
16,0 


72,0 
20,0 
21,1 
40,0 
40,5 
16,5 
17,6 
23,8 
23,3 
19,0 
19,8 
18,3 
16,9 


72,0 
72,2 


V.      VI. 


69,5 
71,2 
65,1 
66,1 


26,0 
27,3 

24,4 

41,7 
41,9 
23,9 
24,0 
82,7 
82,9 
42,8 
44,5 
28,6 
29,0 
81,1 
82,1 
43,2 


25,0 
25,3 
76,0 
43,1 
44,2 


70,1 
70,2 
75,1 
75,8 
26,6 
26,6 


79,4 
30,3 
31,0 
52,3 
52,6 
28,0 
29,0 
29,8 
30,9 
29,2 
30,0 
27,5 
29,0 


84,6 
84,3 


65,0 
64,7 
59,2 
60, 


',21 
',8/ 


23,0 
22,9/ 

24,0 

39,0 
39,0 
16,1 
17,0 

77,2) 

78,0/ 

38, 

39. 

26,8 

26,1 

79,9 

80,2 

37,1 


8,5) 
9,8/ 


:3 


23 

24, 

72,0 

37,8 

38,1 


67,8\ 

69,0  j 

70,5) 

71,0f 

22,3 

22,5 


79,2 
27,1  i 
28,0) 


45,2) 
45,2/ 

,8) 

;,o/ 

1,7) 
'.0/ 


24,8 
26,0 
29. 
30 


25,0) 
25,1/ 


7»,S 
78,3 


Mean  Reading 
of  Circle. 


263.27.   7,9 

125.17.  3,4 
125.16.17,3 
124.22.24,5 

172.55.24,3 

167.  3.41,5 
302.36.19,8 
57.40.18,7 
141.25.41,2 
123.24.27,5 

142.38.20,5 

125.29.40,0 
125.30.25,3 


167. 
134, 
125. 
125. 

160. 

134. 

125. 
125, 

171. 
137. 

101. 

84. 

160. 

134. 

125. 
125, 


46.24,5 
45 .  13,2 
31.40,5 
30 .  54,2 

36.    9,0 

46.12,7 

33 .  24,2 
34.10,8 

30.19,6 
38 .  28,8 

23 .  48,4 

12.25,9 

35 .  30,2 

46.27,7 

35 .  25,8 
34.39,1 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


-  0,4 

-  0,1 
+  13,2 


+    0,1 
+    0,3 


+    0,2 
-I-    0,2 


107.27.21,2 


44,5 
44,0 


44,1 

43,0 

49,3 
44,6 
44,3 
44,0 
44,0 

44,0 

44,9 


45,2 
45,0 

45,8 


44,8 
45,0 
44,8 


47,5 
46,2 

45,0 

44,2 

44,0 

46,9 

47,0 


50,2 


Bar. 


29,80 
29,66 

28,93 

28,70. 


28,68 

28,65 
28,62 


28,41 


28,77 
28,79 

28,50 
28,55 
28,56 


29,29 
29,35 

29,37 


29,42 
29,42 
29,43 


29,60 


Att. 
Ther. 


46,0 

45,0 

47,2 
46,3 


46,2 

46,2 
46,2 


45,6 

45,8 
45,8 


44,8 
45,0 
45,2 


45,8 
45,8 

45,4 


45,0 
45,5 
45,9 


47,5 


Refraction. 


-0.   6,9 

-hO.41,4 
-1-0.41,4 
-t-  0 .  40,0 

+  7  .  15,7 


-1-3. 
fO. 
-0. 
-t-1  . 
+  0. 


58,1 
36,0 
36,0 
10,5 
37,1 


+  1  .  13.5 


+  0. 
+  0. 

+  4. 
-1-0, 
+  0, 
+  0, 

+  2. 

+  0, 

+  0. 
+  0. 

-t-6. 

4-1. 

-t-0. 
-0. 

-1-2. 
+  0. 

+  Q. 

+  0. 


,40,0 
,40,0 

9,4 

55,8 
40,2 
40,2 

36,8 

55,4 

40,0 
40,0 

1,2 

2,8 

11,5 

6,0 

42,0 

56,9 

41,1 
41,1 


-^  0.18,0 


Apparent 

Declination 

obser\'ed. 


+  49.16.    0,1 

+  20.48.  1,5 
+  20 .  48  .  47,6 
+  21.42.41,8 

-  26 .  56 .  52,9 

-21.  1.51,3 
+  88  .  25  .  53,2 


+    4 
+  22 


.  38  ,  56,2 
.  40 .  43,3 


+    3.26.13,9 


+  20. 
+  20, 

-21 
+  11, 

+  20. 
+  20, 

-14, 

+  11  , 

+  20. 
+  20. 

-25. 

+    8. 

+  44. 
+  61. 
-14. 
+  11  . 

+  20. 

+  20. 


35  .  27,8 
34  ,  42,3 

.44.46,0 
.  19 .  38,9 
.  33 .  27,2 
.34.  13,5 

32.57,9 

18.39,8 

31  .  43,5 
30 .  56,9 

30 .  32,9 
26 .  16,3 

41  .48,0 

53 .  28,0 

32 .  24,3 

18.23,3 

29 .  41,0 

30 .  27,7 


+  38.38.    8,7 


(a)  Microni.0',879  =  46",l  N.  of  fixed  Wire. 
(6")  Betwixt  Wires  IV.  and  V.    Extremely 

tremulous, 
(c)  At  l*-.  15"-.  49'. 


(rf)  At  Wire  IV. 

(e)   At  Wire  V.     Micrometer  0',863  = 

45",3  S.  of  fixed  Wire. 
(J)  Microm.0',882  =  46",3N.of  fixed  Wire. 


(jr)  Betwixt  Wires  IV  and  V. 
(A)  Betwixt  Wires  IV.  and  V.    Microme- 
ter 0',888  =  46",6  S.  of  fixed  Wire, 
(i)  Microni.  0^890  =  46",7  S.of  fixed  Wire. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 
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Datf. 


Dec. 
Dec. 


Object  Observed. 


a  Aquilas- 


Dec. 


Dec.  10 


Sun  North  L.  ••■• 
7  Aquilae 

a  Cygni 

(a)  a  Ursae  Minoris  ■  •  ■ 

a  Persei 

Jupiter  North  L.  ■ 

(b)  Jupiter  South  L.-- 


(c)  Sun  South  L.-  ■  • 

7  Draconis 

Venus  North  L. 


Uranus 

Moon  South  L.-- 

7  Pegasi 

(d)  a  Cassiopeae 

a  Ursa;  Minoris- 

a  Ceti 

Vesta 


Jupiter  South  L.- 
(e)  Jupiter  North  L.  ■ 


Sun  North  L. 
7  Draconis- •■• 

a  Lyrae  -------- 


a  Aquilae 

/3  Cephei  R.--  •- 

Uranus 

30  Piscium 

(/)  a  Ursae  Minoris  - 

80  Piscium 

Moon  South  L.  • 

{g)  ►  Piscium 


Microscope 


33,2 
33,3 

54,9 
54,2 
54,7 
5.5,2 
56,0 
34,3 
33,8 
40,4 
75,4 
74,4 


II.      III.     IV.     V.      VI. 


45,3 
45,3 
64,8 
44,2 
43,0 
66,0 
6.5,4 
60,8 
60,6 
65,0 
65,6 
50,8 
50,8 
35,0 
34,1 
81,6 
82,9 
72,0 
72,2 
56,4 
57,2 


77,1 
67,3 
29,0 
28,9 
33,0 
33,7 
72,9 
73,5 
50,0 
49,2 
56,9 
30,8 
30,5 
73,0 
73,4 
87,8 
87,1 
59,J 
60,2 


5,8 
5,9 

29,4 
26,7 
26,4 
29,0 
27,9 
6,8 
7,0 
13,8 
48,6 
47,5 


19,0 
18,4 
37,0 
17,3 
17,4 
39,0 
39,3 
35,0 
34,8 
.36,7 
36,7 
23,0 
22,2 
7,0 
7,0 
55,7 
55,9 
46,9 
46,0 
28,5 
28,5 


51,7 

39,9 

0,3 

0,5 

5,0 

5,2 

54,3 

53,9 

22,5 

22,0 

32, 1 

4,0 

3,1 

46,0 

46,1 

60,1 

59,9 

32,3 

32,9 


53,8 
53,0 

73,7 
75,0 
74,1 
76,2 
76,1 
54,7 
54,2 
62,1 
96,1 
96,8 


64,7 
64,3 
84,8 
62,2 
63,8 
82,0 
82,0 
77,2 
77,8 
82,1 
82,4 
69,4 
69,4 
53,2 
.53,1 
100,5 
100,5 
88,2 
89,2 
74,1 
73,7 


19,1 
20,5 

44,2 
43,4 
44,6 
42,9 
43,3 
20,4 
19,7 
28,2 
62,3 
62,0 


29,7 
31,5 

50,8 
50,8 
51,9 
54,1 
54,1 
33,2 
33,5 
39,0 
72,2 
73,1 


9.5,2 
87,0 
49,0 
49,6 
50,8 
51,0 
93,9 
94,0 
65,5 
6.5,2 
74,8 
48,5 
48,8 
90,0 
90,0 
10.5,2 
106,1 
76,2 
76,6 


34,7 
35,0 
51,5 
31,2 
32,1 
52,8 
53,8 
47,9 
48,3 
51,2 
52,3 
38,6 
38,0 
18,5 
17,7 
68,0 
68,2 
58,5 
58,7 
43,2 
43,3 


64,2 
54,2 
15,2 
15,0 
17,8 
19,0 
64,2 
64,8 
36,7 
37,5 
45,8 
14,7 
15,0 
60,5 
60,2 
73,8 
74,4 
47,8 
48,4 


42,0 

43,1 

63,2 

38,2 

39,5 

62,0 

62,0 

.57,1 

59,0 

61,2 

62, 

49,8 

51,0 

34,0 

35,4 

79,2 

79,6 

(59,6 

70,2 

53,7 

54,4 


26,1 
25,7 

47,0 

45,3) 

46,4/" 

46,4 

45,8/ 

26,8) 

27,2/ 

32,2 

66,8 

67,0 


Mean  Reading 
of  Circle. 


137.38.28,2 


167. 
135. 


59.50,0 
51.49,4 


72,9 
64,7 
26,7 
28,1 
29,5 
30,4 
77,6 
77,9 
45,2 
46,3 
56,2 
29,9 
31,3 
70,7 
71,2 
83,9 
85,4 
57,4 
58,9 


39,2 
39,5 
55,0 

37,2( 

37,9) 

58,8 

58,5 

52,7/ 

53,4/ 

57,7) 

58,2  ( 

44,1/ 

43,5/ 

27,9 

28,3 

77,6 

78,2 

64,5/ 

65,0 

48,51 

48,1/ 


70,7 

58,0 

23,8 

24.0 

26,7 

27,1 

68,9/ 

70,0) 

42,2) 

41,8/ 

49,0 

24,9 

25,2/ 

66,6) 

67,7/ 

82,2) 

82,7/ 

52,0 

53,1 


101.23.50,5 


57^ 

96, 

125, 

125. 

169. 

94. 

170, 

160. 

154 

131 
90, 
57, 

142 

134 

125, 
125, 


40 .  29,4 
49 .  36,0 
37 .  10,2 
37 .  55,6 

.  0.40,8 
.34.59,4 
,21.38,6 

.32.   0,1 

.   3.55,5 

.48.59,5 

.27.45,9 

.  40 .  29,3 

.38.17,4 

.46.   6,7 

42 .  50,8 
42.    3,9 


Reduc- 
tion to 
Jleri- 
diau. 


Ext. 
Ther. 


168.40.12,0 
94.35.    1,8 

107.27.24,2 

137.38.27,5 

284.    1.12,1 

160.30.43,7 

152.59.52,5 

57.40.25,5 

141.18.    8,0 

143.43.22,5 

141.25.35,3 


0,0 


49,9 

51,7 
50,7 

50,5 

51,2 
51,2 
51,3 


+    0,6 


+   0,3 
+    0,1 


+    4,0 


+    0,6 


Bar. 


In. 

29,60 

29,55 
29,52 

29,54 

29,53 
29,54 
29,55 


Att. 
Ther. 


Rcfroctiou. 


Apparent 

Declination 

observed. 


41,0 
40,9 
41,2 

42,1 

42,1 

42,5 

42,7 

42,2 

42,5 

41,4 

42,2 


41,9 
42,7 

42,8 

43,0 

41,1 

41,0 
40,9 
41,0 

41,0 

41,7 


29,65 
29,69 
23,70 

29,82 

29,91 


29,95 
29,98 
30,01 
30,02 


30,00 


30,04 
30,05 


47,9 

48,0 
49,9 

49,3 

48,9 
49,0 
49,7 


45,2 

45,2 
45,2 

45,1 

45,1 


44,7 
44,8 
44,8 
44,4 


43,0 


43,8 
44,3 


30,10 
30,14 


30,15 
30,15 


44,0 
44,5 


44,3 
44,3 


+  1.    2,9 

+  4  .  20,4 
+  0  .  58,8 

+  0.  11,4 

-0.36,5 
+  0.  6,7 
+  0 .  40,9 
+  0-40,9 

-f  4.51,3 
+  0.  4,6 
+  5  .  30,3 

+  2  .  44,4 

+  2.    0,5 

+  0 .  52,7 

+  0.    0,3 

-0.37,7 

•f  1  .  17,2 

+  0 .  58,7 

+  0.42,5 
+  0  .  42,5 

+  4 .  45,7 
+  0.    4,6 

+  0.18,5 

+  1  .    4,8 

+  0.  14,8 

+  2.46,1 
+  1  .  56,3 
-0.38,1 

+  1  .  14,2 

+  1  .  20,9 

+  1  .  14,5 


+    8.26.16,8 

-21.58.22,5 
+  10.12.59,7 

+  44.41  .46,0 


+  49.  16 
+  20 .  27 
+  20 .  27 

-22.59. 
+  51.30, 
-24.21, 

-  14  .  28  . 

-  8.  0. 
+  14.15. 
+  55.38. 


.  5,2 
.56,8 
.11,4 

44,2 
43,9 
21,0 

56,6 
8,7 

55,7 
1,4 


+    3.26 

+  11  .  18 

+  20 .  22 
+  20  .  23  . 

-22.39. 
+  51  .  30  . 

+  38  .  38  , 
+  8.26. 
+  69 . 50  . 


.13,3 

.42,5 

.14,6 
.    1,5 

9,8 
41,5 

5,2 
15,6 
24,4 


-14 

.27 

.41,9 

+   6 

56 

0,9 

+    4 

46 

25,7 

+    2 

21 

3,9 

+    4 

38 

58,1 

(a)  At  1''.  0"'  52'. 

{h)  Micrometer  0%865  =  45",4  S.  of  fix- 
ed Wire. 


(c)  Very  tremulous.  I     (/)  At  0".  52™.  1'. 

(d)  At  Wire  IV.  (<?)  Microm.0',366=  19",2  N.  of  fixed  Wire. 

(e)  Microm.0,''894  =  46",9N.  of  fixed  Wire.  I 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 


Date. 


Dec.  10 


Dec.  11 


Dec.  12 


Dec.  13 


Object  Observed. 


0  Piscium 

a  Arietis  R. 

5|«  R.A.  2".  57™.' 
a  Persei  R. 


Vesta 

Jupiter  North  L. •••• 

(a)  Jupiter  South  L. 

(b)  a,  Ursae  Minoris 


Sun  South  L. 


7  Draconis  R.--^ 

Venus  South  L. 
(c)  Venus  North  L. 

a  Lyrac  R. 


a'  Capricorn! 

a.  Cygni  R. 

a  Cephei  R. 

/3  Cephei  R. 

Uranus 

.30  Piscium 

y  Pegasi 

a  Cassiopeae 

(rf)  a  Ursa;  Minoris  R.- 

33  Ceti 

(e)  a  Ursae  Minoris •••• 

V  Ceti 

/t  Ceti 

Moon  South  L.  •  •  •  • 

I  Tauri 


Sun  North  L. 


Microscope 


83,8 
83,2 
27,9 
28,4 
72,8 
72,3 
77,6 
76,8 
68,1 
36,8 
37,1 


32,2 
31,7 

33,6 
34,2 
51,1 
50,0 
52,9 


28,0 
26,8 
30,2 
29,9 
59,4 
59,5 
26,0 
25,0 
73,0 
72,0 
32,3 
31,9 
58,6 
64,8 
65,3 
50,0 
50,5 
31,6 
31,1 
39,2 
40,0 
29,2 
28,5 
34,4 
35,0 
65,8 
47,0 
46,9 
43,9 
42,5 

32,5 
32,3 


II.      III.     IV.     V, 


55,8 

55,5 

3,8 

4,0 

46,1 

45,7 

56,0 

55,8 

44,1 

7,2 

8,0 


4,9 
5,0 

7,6 

6,2 

28,6 

28,0 

26,4 


4,9 

4,3 

3,7 

3,9 

36,3 

36,8 

2,6 

.3,8 

54,4 

53,0 

3,7 

3,8 

32,2 

37,8 

38,2 

22,6 

23,0 

8,5 

9,0 

12,7 

11,7 

2,6 

2,4 

6,2 

6,1 

39,0 

20,4 

20,6 

15,8 

15,0 

5,0 

5,7 


100,0 
100,5 
43,7 
43,5 
89,7 
90,2 
97,1 
95,3 
86,3 
55,5 
56,0 


51,0 
50,8 

53,0 

52,8 
70,3 
70,5 
70,5 


46,8 

46,0 

48,3 

49,1 

78,2 

77,7 

45,9 

47,2 

94,0 

94,0 

49,5 

48,3 

76,9 

83,3 

83,2 

70,2 

69,2 

52,2 

52,9 

58,9 

58,0 

48,5 

48,5 

54,6 

54,6 

83,6 

66,1 

67,4 

62, 

62,0 

52,9 
53,5 


69,4 
68,9 
18,0 
17,7 
58,7 
58,2 
67,1 
66,9 
5.5,1 
21,6 
22,8 


17,4 
17,0 

21,3 

21,8 
41,7 
41,9 
40,5 


01 


17,2 

18,2 

16,0 

16,2 

50,^ 

50,0 

16,0 

17,9 

65,0 

65,0 

17,0 

18,2 

47,2 

51,9 

53,7 

38,2 

37,1 

21,0 

22,0 

28,7 

28,2 

14,4 

13,0 

21,8 

22,0 

54,0 

34,7 

34,9 

31,0 

32,0 

19,5 

18,8 


VI. 


79,5 
80,8 
27,0 
28,2 
70,1 
70,9 
77,4 
78,2 
66,0 
3.3,3 
34,3 


31,9 
32,9 

28,8 
30,1 
52,0 
52,9 
47,5 


27,6 
28,0 
25,2 
26,8 
59,3 
60,1 
26,7 
27,7 
76,1 
77,1 
25,6 
26,0 
57,1 
62,0 
62,2 
49,8 
50,2 
32,0 
34,1 
36,7 
37,5 
28,1 
28,1 
30,9 
33,0 
63,2 
44,1 
45,6 
40,3 
41,8 

26,8 
27,1 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


77,  H 

78,0  ( 

26,01 

25,5/ 

65,11 

64,2/ 

73,8^ 

74,7/ 

60,7 

29,6 

29,6/ 


26,2 
26,9 

28,8\ 

28,0/ 

44,0 

44,0 

45,2 


24,2  ( 

23,8 

24,3) 

24,8/ 

52,0 

52,0 

21.0/ 

21,8J 

68,0 

69,0/ 

25,8 

25,1 

49,3 

57,2 

57,4 

42,5) 

42,1/ 

25,6) 

26,0/ 

32,2/ 

32,1) 

22,3/ 

23,0 

28,3 

28,2 

57,2 

39,0) 

39,5/ 

36,0 

36 


27,2 
26, 


,0\ 
',1/ 

,2) 
i,6/ 


137.45.17,6 

236 .  52 .  24,5 

133.32.    7,0 

263.27.14,7 
134.45.  3,4 
125.44.31,2 
125.45.16,4 

57.40.27,3 

169.22.28,8 
265.41  .48,0 


169.29. 
169.28, 

252.49 

159.   6. 

258 .  52 , 

276.    4, 

284 .    1 . 

160.29. 
152.59. 
131.48. 

90 . 27 . 
302 ,  36 . 
144.30. 

57.40. 

141.12. 
136.40. 
133.51, 


47,2 

44,7 

24,5 
24,7 
55,9 
23,8 

11,8 

25,6 
53,6 
59,9 

45,5 

28,7 

34,7 

24,2 

29,6 
0,5 


42,1 
136.55.38,3 

168.54.27,3 


1,6 


6,5 


+   5,2 


+    0,5 


Ext. 
Tlier. 


41,1 

40,8 

40,3 

40,1 
40,3 
40,6 


44,7 

49,8 

50,1 
50,2 


50,4 

51,0 

51,0 

50,6 

50,2 

51,0 
47,5 
46,9 

48,0 

47,8 

48,2 

48,0 

47,6 
47,0 
47,0 

46,5 


Bar. 


30,16 
30,17 


30,18 


30,14 
30,17 

30,16 


30,16 


30,18 
30,18 


30,18 
30,17 


30,18 


42,0  30,19 


Att. 
Ther. 


44,2 
44,1 


43,4 


44,9 


46,4 


47,1 


46,8 


47,4 
46,6 


46,8 
46,6 


46,8 


44,8 


Refraction. 


+  \.    5,5 

-0.40,8 

+  0 .  56,7 

-0.  7,0 
+  0.59,1 
+  0 .  42,9 
+  0 .  42,9 

-  0 .  37,8 


+  5. 

-0. 

-1-5, 
+  b. 

-0, 

+  2, 
-0. 
+  0, 
-1-0, 

H-2, 

-t-1  , 
-1-0, 

-1-0. 

-t-0. 

+  \ . 

-0. 

-t-1. 
-1-1. 

-1-0. 


0,2 

4,6 

3,1 
2,5 

18,3 

31,3 

11,7 

6,1 

14,5 

42,9 
54,8 
52,6 

0,3 

37,6 

22,1 

37,5 

13,0 

2,3 

56,5 


+  \.    3,0 


-I-  4 .  53,3 


Apparent 

Declination 

observed. 


8.19.24,8 

22.40.41,2 

12.32.44,2 

49  .  16  .  5,2 
11.19.45,4 
20  .  20 .  33,8 
20.19.48,6 


-23.21  .40,4 

-1-51  .30.40,2 

.29.  1,7 
.  27 .  58,6 

.38.    3,0 

.    3.    7,4 

,41  .41,0 

.  53 .  26,7 

.50.23,1 

,26.19,9 
.  55 .  59,8 
.15.56,1 

.38.    2,8 

.  25  .  56,6 

.33.51,8 

.  25 .  56,7 

.52.  6,0 
24.45,8 
13.    9,5 


-23, 
-23, 

-^38, 

-13. 

-1-44. 

+  61, 

+  69. 

-14, 
-  6, 
+  14, 

+  55. 

+  88. 

+    1  , 

+  88. 

+  4. 
+  9. 
+  12. 


+   9.   9.   7,3 


-22.53.32,0 


(a)  Micrometer  0',86l  =  45",2  S.  of  fixed 

Wire. 
(6)  AtO''.  55™.  14». 


(c)  Micrometer   l',191 
fixed  Wire. 


1' .  2",5   N.  of 


(rf)  At  0".  49".  37'. 
(e)  At  1".  10".  23'. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 
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Date. 


Dec.  15 


Dec.  16 


Dec.  17 


Object  Observed. 


•{ 


a.  Cygni  R. — 

a  Cephei 

(a)  a  Ursae  Minoris \ 


V  Piscium- 


a  Arietis- 
a.  Persei  • 


Jupiter  South  L.' 

(c)  .Jupiter  North  L.' 
a  Tauri 


a,  Aurigae 

Moon  South  L. 


(i)  »j  Ursa;  Major.  S. P.- -i 


Sun  South  L. < 

a  Lyrae < 

a  Cygni ■! 

a  Cephei < 

/i  Capricorni < 

30  Piscium 

7  Pegasi | 

(d)  a,  Ursae  Minoris \ 

(e)  33Ceti | 

^UrsffiMajor.  S.P.--| 

(/)Vesta { 

Jupiter  North  L. •••••{ 

(gr)  Jupiter  South  L. 

Moon  North  L. ■! 

(A)  a  Ursae  Minor.  S. P.- 4 

(«')  a.  Ursae  Minoris  ■ 
a  Persei 


■{ 

Jupiter  South  L.----< 


Microscope 


I.       II. 


60,0 
59,6 
32,4 
33,2 
33,2 
32,2 
42,2 
42,0 
33,3 
33,0 
30,7 
31,2 
38,0 
37,7 
74,1 
74,0 


48,4 
85,4 
85,2 
37,0 
37,0 

56,2 
56,3 
29,8 
29,8 
57,8 
58,0 
32,2 
32,5 
50,8 
50,8 
59,8 
64,5 
65,0 
30,1 
29,0 
39,8 
39,9 
29,5 
30,3 
72,& 
73,1 
37,2 
37,8 


46,0 
46,3 
59,2 
59,9 

72,6 
38,0 
38,0 
31,0 
31,7 


36,5 

36,1 

5,1 

5,1 

5,8 

5,9 

14,0 

13,1 

8,2 

7,4 

1,2 

1,2 

10,1 

10,5 

46,9 

46,1 


20,0 
55,9 
56,0 

8,1 
7,8 

29,8 

28,2 

1,2 

0,8 

30,0 

29,0 

5,0 

4,8 

22,2 

23,8 

33,5 

37,0 

36,5 

3,1 

2,2 

11,6 

11,9 

5,2 

4,2 

46,5 

46,5 

8,7 

9,0 


17,4 
17,9 
36,0 
35,0 

46,5 
11,0 
10,9 

2,8 
3,5 


III. 


78,8 
77,9 
50,5 
51,7 
51,7 
51,0 
61,0 
61,5 
50,9 
51,3 
48,8 
49,1 
56,3 
57,3 
91,9 
91,5 


67,7 

103,6 

102,7 

55,1 

55,1 

73,5 
74,2 
50,5 
49,5 
77,0 
77,5 
51,1 
51,5 
68,0 
67,3 
78,2 
83,5 
83,6 
48,5 
48,0 
58,8 
57,8 
49,7 
48,7 
90,7 
90,9 
57,1 
57,9 


65,8 
65,2 
78,9 

78,2 

90,7 
57,9 
59,1 
51,3 
51,8 


IV.     V.       VI 


50,8 
51,1 
18,0 
18,2 
17,9 
17,9 
30,9 
29,2 
21,0 
20,0 
16,0 
15,5 
23,4 
24,3 
61,8 
60,1 


36,0 
72,0 
70,3 
21,0 
22,1 

43,5 
43,5 
16,0 
15,6 
44,1 
45,3 
18,2 
18,3 
37,5 
39,0 
48,1 
51,2 
52,3 
15,0 
15,1 
28,9 
28,0 
17,9 
17,7 
58,7 
59,3 
25,3 
24,9 


32,7 
33,9 
47,1 
46,0 

57,0 
23,1 
23,8 
18,0 
18,9 


59,9 
61,2 
30,9 
31,9 
32,9 
33,8 
40,0 
41,8 
32,3 
33,2 
27,1 
28,0 
35,8 
37,3 
72,0 
73,1 


45,9 
82,2 
83,5 
34,7 
35,4 

52,8 
53,1 
27,9 
28,4 
55,8 
57,6 
31,0 
30,7 
46,1 
47,9 
57,0 
62,1 
62,0 
29,2 
30,1 
37,2 
37,8 
29,5 
29,8 
69,3 
70,4 
35,6 
35,0 


43,0 
44,1 
60,0 
60,9 

72,6 
3.5,3 
37,8 

28,7 
29,8 


53.0  \ 
54,2/ 

27.1  I 
27,0/ 
26,1 
27,0 

36.2  ( 
36,0 
26,1) 
26,4/ 
25,0/ 
25,2J 
31,8| 
32,01 
67,0 1 
67,9/ 


42,0 
78,9/ 
79,0 1 
31,1 
31,3 

48,5/ 

49,8/ 

24,0/ 

23,2/ 

47,9/ 

48,9' 

26,2 

26,8 

43,0 

42,7 

51,8 

57,0/ 

57,2/ 

23,2/ 

24,0/ 

33,3| 

33,01 

23,7/ 

24,8/ 

64,71 

64,31 

30,3 

30,8 


Mean  Reading 
of  Circle. 


258 
84 
57 

141 
16 

123, 
96, 

125, 

125, 
129. 

100. 


,52.56,6 
,12.27,5 
40 .  27,9 
25 .  37,4 
,17.28,6 
24 .  25,0 
49.33,1 

51  .  9,0 

50 .  25,0 
54  .  43,3 

16.19,6 


123.19.31,4 


38,2/ 
39,0/ 
50,7/ 
50,2/ 

64,7 

31,3) 

31,2/ 

25,51 

26,0J 


169, 
107. 
101, 

84, 

160. 
152, 
131, 

57, 
144. 

21. 

134, 

125. 
125, 
121, 


36 .  50,7 

27.24,8 

23 .  52,6 

12.27,3 

22.45,0 
59.54,7 
48 .  59,5 

40 .  24,8 

30 .  34,9 

55.25,9 

39.  7,3 

51 .  32,5 
52.19,6 
23 .  40,9 


52.41.55,2 

57.40.  7,4 
96.49.33,4 

125.53.26,7 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


+    1,7 


0,2 


+    0,2 


+    2,6 
+    0,1 


0,0 


+  0,1 
-  1,1 
+  21,5 


Ext. 
Ther. 


42,1 
42,0 
39,9 
38,3 
38,8 
39,0 
39,0 
38,9 


38,8 

38,7 

38,8 

46,0 

47,0 

47,3 

46,6 

46,1 
45,3 
45,1 

45,0 

44,7 

44,4 

45,6 

46,2 


46,8 
46,1 

42,0 
42,0 

41,1 


Bar. 


In. 

30,43 


30,44 


30,43 


30,41 


30,40 


30,23 


30,18 


Att. 
Ther. 


30,15 


30,13 


30,08 
30,06 


30,01 
30, 1£ 


30,19 


44,0 


44,7 


44,0 


43,8 


42,4 


45,4 


46,0 


30,17    46,0 


45,6 


45,5 


45,6 
45,8 


46,0 
44,5 


44,7 


Refraction. 


Apparent 
Declination 
observed. 


-0.12,0 
-0.  6,3 
-0.38,5 
+  1.15,7 
-  3 .  26,9 
+  0 .  39,8 
+  0.    7,1 

+  0 .  43,6 

+  0.43,6 
+  0 .  50,5 

+  0.  10,8 
+  0 .  39,7 


+  5 

+  0 

+  0, 

-0. 

+  2, 
+  1  , 
+  0. 

-0. 

+  1 , 

-2. 

+  0. 

+  0. 
+  0. 
+  0, 

-0. 

-0. 

+  0. 


.  10,0 

.18,5 

.11,8 

.    6,2 

43,5 
55,2 

52,8 

37,7 

22,6 

27,6 

58,1 

42,4 
42,4 
35,7 

45,1 

38,1 
7,0 


+  0.43,1 


+  44..  41  , 
+  61  .53. 
+  88  .  25  , 
+  4.38, 
+50.  8, 
+  22 . 40  , 
+  49.16. 

+  20.13, 

+  20.14. 
+  16.  10, 

+  45  .  49  . 
+  22  .  45  . 


-23 

+  38 

+  44 

+  61 

-14 
-  6 
+  14 

+  88 

+    1 

+  55 

+  11 

+  20 
+  20 
+  24 

86. 

+  88, 
+  49, 

20, 


41,4 
27,4 
57,5 
55,5 
12,9 
43,8 
8,4 

56,0 

40,0 
14,8 

18,2 
37,3 


.36.  12,1 

.38.    5,3 

.41  .44,2 

.  53 .  27,5 

.  19 .  39,9 
.56.  1,3 
.  15.56,3 

.  25  .  58,9 

.33.51,0 

.47.    9,7 

.  25  .  43,2 

.  13.33,7 
.  12.46,6 
.41.31,9 

.  35  .  20,4 

25  .  57,8 
16.    8,2 

11  .38,8 


\ 


(a)  At  0".  54°'.  47'. 
lb)  At  Wire  IV. 
(c)  Micrometer  0^838 
fixed  Wire. 


(Gg) 


44",0    N.  of 


(d)  At  0''.  53".  25». 

(e)  Betwixt  Wires  IV.  and  V. 
(/)  At  Wire  IV. 


(ff)  Micrometer  0',897  =  47"1    N.  of 

fixed  Wire. 
(h)  At  6".  27™.  51». 
(0  At  1\  20°'.  59'. 
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Observations  made  with  the  Murai-  Circle  in  the  Yeak  1834. 


Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


II.      III.     IV. 


VI. 


Moan  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


Dec.  17 


Jupiter  North  L.  • 
a  Tauri 


•Dec.  18 


Dec.  19 


a  Aurigse \ 

a  Ononis \ 

(a)a^UrsiEMinor.S.P..R. 

(b)  aUrsEeMinor.S.P.-.j 

Moon  South  L. 

(c)  a  UrssB  Minoris < 

(d)  a  Ursae  Minoris < 

^UrsaeMajor.  S.P."| 
a  Ceti I 

Mars  South  L. < 

(e)  Mars  North  L. 

X  Geminorum < 

Sun  North  L. < 

a  Cygni I 

a  Cephei  R I 

/3Cephei  R. | 

Uranus < 

a  Aquarii < 

a  Piscis  Australis---< 

(/)  a  UrssB  Minoris \ 

a  Arietis  R. < 

/3  Ursae  Minor.  S.P.I 
a  Persei < 

Vesta \ 

Jupiter  North  L.  — 
{g)  Jupiter  South  L.  — 

a.  Tauri  R. < 

a  Aurigae •! 

(A)  6  Ursa:  Minor.  S.  P.  R. 


46,9 
83,8 
84,0 
3^,3 
3.3,5 
58,1 
66,8 
66,9 
62,8 
62,2 

32,8 
32,7 
34,0 
33,6 
32,4 
32,2 
82,1 
82,7 
83,8 
83,8 


18,2 
56,4 
56,8 
6,2 
5,8 
36,6 
42,2 
42,7 
34,0 
35,5 

4,8 

4,6 

6,2 

6.1 

6,9 

6,8 

55,0 

55,7 

55,8 

55,4 


65,6 
103,1 
102,7 
51,5 
52,3 
77,4 
85,0 
85,0 
79,0 
79,8 

51,1 

50,9 

52,5 

52,1 

51,9 

50,3 

100,0 

99,2 

101,4 

101,0 


34,1 
71,2 
69,0 
20,9 
20,8 
50,8 
51,7 
52,8 
46,9 
47,2 

17,0 
16,0 
17,8 
17,6 
20,1 
19,2 
68,2 
68,4 
70,0 
69,5 


62,1 
62,2 

32,0 
31,5 
60,0 
60,4 
25,7 
25,8 
73,3 
73,0 
82,0 
82,1 
34,6 
34,2 
63,9 
64,2 
30,2 
29,9 
29,7 
30,2 
40,0 
39,7 
38,1 
38,5 
36,0 
36,8 
56,1 


35,8 

35,8 

4,0 

4,5 

31,8 

31,7 

1,0 

1,8 

52,3 

52,1 

55,0 

55,1 

5,7 

7,7 

37,9 

37,6 

3,0 

2,6 

4,5 

4,8 

13,7 

14,3 

10,1 

9,9 

8,8 

9,0 

27,4 


79,3 
80,1 

50,0 
48,7 
76,8 
75,8 
42,0 
42,8 
90,6 
91,1 
96,3 
97,0 
51,5 
50,9 
77,0 
77,9 
47,3 
47,1 
44,2 
44,0 
58,2 
58,3 
56,5 
56,8 
53,8 
53,7 
72,8 


48,9 
49,9 

19,5 
19,0 
46,0 
48,0 
13,9 
15,0 
63,8 
63,5 
68,1 
68,9 
22,0 
21,1 
51,5 
51,0 
14,2 
14,0 
18,2 
19,3 
26,8 
26,0 
22,2 
23,1 
21,8 
22,1 
42,2 


72,0 
71,4 
84,2 
83,9 
56,0 


47,0 
47,2 
55,5 
55,4 
33,5 


84,7 

84,0 

101,0 

100,5 

74,8 


59,9 
60,1 
70,2 
68,3 

48,7 


44,1 
81,2 
82,9 
31,0 
31,0 
62,2 
66,9 
68,1 
59,4 
60,8 

32,0 
32,6 
33,2 
34,2 
32,0 
32,8 
78,4 
79,2 
82,7 
84,0 


40,2 

77,5) 

77,8/ 

27,31 

28,0/ 

51,8 

58,0) 

58,5/ 

63,7 

53 


3,7) 
3,0/ 

6,5) 
7,3/ 
7,0) 
3,0/ 

5,8) 
7,0/ 


26,5: 

27, 

27,0: 

28, 

26,81 

27, 

78,0) 

77,9/ 

79 

80. 


1,8) 
',0/ 


60,2 
61,8 

28,0 
28,0 
58,0 
58,6 
24,9 
26,9 
75,5 
76,3 
77,3 
78,0 
31,8 
33,7 
59,7 
60,6 
30,7 
31,9 
28,4 
29,2 
40,4 
42,0 
36,0 
37,4 
32,8 
34,0 
54,7 


56,0 
55 


1,0) 
.8/ 

3,9) 

r,o/ 

!,6) 
i,0/ 


125.52.40,3 
,129.54.41,5 

100.16.18,9 

138.42.28,5 

307  .  34  .  56,2 

52.42.    2,0 

121.53.56,3 


57.40.27,4 

57.40.28,4 

21  .55.28,4 

142.38.17,1 

120.22.18,9 
120.22.  1,9 
121.17.57,3 


70,0 
71,8 
82,5 
82,8 
61,1 


26,9 
27. 
52,6 
53. 

21,0) 

21,9/ 

70,0 

70,2 

78,0 

78 

29, 

29 

57,8 

57 

24,8) 

2.5,2/ 

27, 

27: 

33,7 

34,0 

31,2( 

32,0/ 

30,0) 

30,1/ 

48,2 


8,0) 

3,0  f 

9,2  i 

9,2/ 

■,8) 

,2/ 

,8) 

',2/ 

,2) 

,2/ 


66,2\ 
67,1/ 
77,91 
77,9/ 
51,0 


169 


101 


276 


284 


160 


147 

176 

57 

236 


40 


96 


.10.26,7 
.23.54,5 
.  4.22,3 
.  1.10,9 
.24.16,4 
.11.29,2 
.22.58,1 
.  40 .  25,0 
.  52 .  25.6 
.56.35,6 
.49.32,9 


134.34.31,0 


125, 
125 


54.50,2 
55.35,6 


230.22.   6,7 


100 
307 


,16.18,5 
.  34 .  54,2 


-t-  0,2 

-  5,9 

-  0,1 

-t-  2,2 

+  0,5 


+    4,1 


41,0 
40,0 

39,5 
37,6 
37,6 

38,8 

40,8 
40,9 
40,8 
40,6 
37,2 


.30,21 


36,9 

35,1 

35,9 

35,0 

35,0 

35,0 

36,0 

36,1 

34,7 

34,5 

34,4 

34,5 

34,7 
35,0 


30,22 
30,22 

30,24 


30,26 
30,24 


30,21 
30,19 


30,19 


+    2,9 


34,4 

34,0 
33,5 


30,19 
30,17 
30,17 
30,18 


30,16 


30,15 


43,7 


43,7 
43,4 

41,9 


41,8 
40,4 


37,5 
38,1 


38,3 


39,5 
40,2 
39,9 
39,8 


37,8 


38,7 


-1-0.43,1 

-H  0 .  49,9 

+  0.10,7 

-(-1  .  8,1 
-H  0 .  46,3 
-  0 .  46,3 

-I-  0 .  37,3 


-0.38,2 

-  0 .  38,2 

-2.29,3 

-I- 1 .  18,3 

+  0 .  35,3 
+  0.35,3 
+  0 .  36,6 

+  5.  5,2 
+  0.12,1 
+  0.  6,3 
+  0.  15,0 
+  2 .  47,9 
+ 1 .  33,3 
+  12.52,4 
-0.38,6 
-0.39,9 
- 1  .  10,3 
+  0.   7,1 

+  0 .  59,5 

+  0 .  43,7 
+  0.43,7 

-0.50,6 

+  0 .  10,9 
+  0 .  46,6 


+  20  .  1 2  .  25,2 
+  16.10.17,2 

+  45.49.19,0 

+  7  .  22  .  12,2 
+  86  .  35  .  20,5 
+  86.35.21,2 

+  24.  11.  15,1 


+  88  .  25  .  57,1 

+  88 .  25  .  57,8 

+  55.47.10,6 

+    3.26.13,1 

+  25  .  42  .  54,3 
+  25.43.11,3 
+  24.47.14,6 

-23.  9.43,4 
+  44.41  .41,9 
+  61.53.25,5 
+  69.50.22,8 
-14.21  .15,6 
-1.7.  14,0 
-30.30.  2,0 
+  88  .  25  .  58,0 
+  22  .  40  .  42,t; 
+  74  .  49  .  36,8 
+  49.  16.    8,5 

+  11  .30.  18,0 

+  20.  10.  14,6 
+  20.    9.29,2 

+  16,  10.  13,0 

+  45.49.19,1 
+  86.35.  19,4 


(a)  At  6''.  23"".  53». 
(6)  At  6".  32"'.  25». 

(c)  At  0".  54™.  34». 

(d)  At  1".  3"'.  53». 


(e)  Micrometer  0',323=  17",0  N.  of  fixed 

Wire. 
(/)  At  1".  9>>'.  38'. 


{g)  Micrometer  0',865  =  45",4  S.  of  fixed 

Wire. 
(A)  At  6h.  20">.  18*. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 
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Date. 


Dec.  19 


iDec.  20 


21 


I  Dec.  22 


Object  Obsehved. 


(a)aUrsaeMinor.  S.P.R 
(b)  aLyraeS.P. 

52  Geminorutn  ••■ 


Mars  North  L. 


(c)  Mars  South  L.- 
/3  Geminorum  • 


(d)  Sun  South  L. 
a  Cygni  R.--- 
a  Cephei  R.  ■ 


«  Orionis < 

(e)  SUrsaeMinor.  S.P.--| 
aUrs8eMinor.S.P.--| 
47  Geminorum < 

Mars  North  L. 

(/)  Mars  South  L. 

j3  Geminorum 


Sun  North  L. < 

a  Lyrae | 


/3  Cephei 

a  Aquarii 

a  Piscis  AustraIis----< 

(ff)  a,  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris < 

^  Ursa;  Major.  S.P.-.- 

Jupiter  South  L. < 

(A)  Jupiter  North  L.--' 
7  Draconis  S.  P. <. 

a  Ursae  Minor.  S.P.--| 

47  Geminorum < 

Mars  South  L. < 

(i)  Mars  North  L. 


Microscope 


58,6 
37,0 

85,8 
85,0 
72,0 
72,1 


76,8 

53,6 
53,2 
59,0 
58,2 
24,5 
25,0 

35,3 

35,8 
72,5 
73,3 
58,2 
60,0 
67,1 
67,4 
85,0 
84,8 


78,2 

82,5 
83,0 
34,0 
33,9 
45,0 
44,8 
34,8 
34,8 
67,1 
66,2 
78,7 
77,2 
32,7 
32,7 
31,6 
.32,1 
47,8 
48,7 


39,0 
39,2 
56,1 
57,9 
66,5 
67,3 
52,8 
52,4 


XL      III. 


34,8 
12,7 
56,9 
57,1 
43,2 
43,6 


49,1 


35,8 

35,6 

0,2 

1,1 

6,7 
7,2 
47,8 
47,4 
33,8 
34,7 
38,5 
39,1 
56,9 
56,8 


49,9 

54,3 

55,7 

3,0 

3,9 

18,2 

17,4 

6,1 

6,1 

40,3 

40,2 

52,1 

51,9 

6,0 

5,4 

6,9 

6,1 

18,0 

18,3 


12,6 
13,3 
32,2 
32,8 
39,0 
38,6 
24,0 
23,3 


76,7 

55,0 

102,0 

101,8 

87,5 
87,6 


93,8 


75,7 
75,6 
42,9 
43,0 

52,1 
52,4 
91,1 
90,5 

77,2 

77,i; 

84,0 

84,0 

103,3 

102,0 


94,9 

99,6 
100,0 
48,0 
47,9 
63,2 
63,8 
51,9 
51,9 
80,0 
81,3 
95,0 
94,8 
49,8 
50,0 
49,0 
48,0 
64,0 
64,9 


55,1 
56,2 
74,0 

73,8 
82,3 
82,7 
68,6 
68,9 


IV. 


48,7 
24,3 
71,0 
70,2 
57.4 
56,7 


63,3 

38,9 
40,7 
48,8 
48,8 
13,0 
13,4 

22,0 
22,2 
57,7 
58,4 
45,2 
44,3 
52,8 
53,0 
71,0 
70,7 


64,2 

69,5 
69,0 
18,8 
19,1 
32,2 
32,6 
21,1 
21,2 
54,7 
55,0 
63,1 
63,1 
17,8 
17,0 
19,0 
18,1 
34,3 
35,1 


27,2 
27,5 
43,7 
43,8 
52,7 
52,8 
38,0 
39,3 


V.      VI. 


62,1 
37,0 
83,6 
84,0 
69,1 
69,7 


75,0 

48,8 
49,9 
58,7 
60,2 
25,9 
25,9 

32,0 

32,7 

72,6 

74,0 

60,0 

61, 

64,0 

64,8 

81,3 

83,0 


75,1 

i 

76,8 
77,9 
30,7 
32,7 
44,4 
45,0 
30,8 
32,0 
61,8 
63,0 
77,3 
79,0 
32,0 
34,0 
30,8 
32,8 
44,9 
45,8 


38,0 
40,0 
57,1 
58,7 
63,1 
64,0 
48,8 
50,9 


51,7 

30,1 

80,8 

80,4/ 

65,1) 

65,3/ 


71,8 


52,8) 
54,0/ 
19,8 
20,0 

■28,9 

29,9 

65,5/ 

65,0 

50,6/ 

51,6/ 

59,2) 

59,0/ 

79,9 

80,9 


73,0 

78,0 

78,2 

27,2 

26,9 

38,1 

38,9 

29,4 

28,9 

59,8 

61,1 

72,2) 

72,2/ 

27,8" 

27,2 

26,0 

27,0 

40,8) 

41,5/ 


33,0 

33,3 

49 

49 

59 

60. 

44,2 

45,0 


},3) 
^,9f 
3,01 
3,0/ 


Mean  Readng 
of  Circle. 


307  .  34  .  55,4 
4  .  54  .  32,7 

120.55.20,0 

120.17.    5,7 

120.17.19,9 
117.40.11,6 


169.43.47,9 
253.52.55,3 

276.    4.21,4 


138.42, 
52.42. 
52.41. 

118.58. 


29,7 
8,0 

54,4 
1,1 


120.   7.19,6 

33,5 
12,6 


120.  7. 
117.40. 

169.12. 
107.27. 

76.15, 
147.11. 
176.23. 

57.40. 

57.40. 

21.55. 

125.58, 

125.57. 

17.39. 

52.41 . 

118.58. 

120.  2, 
120.    2, 


.17,0 

.27,2 

.40,2 

.29,1 

.   0,9 

.13,1 

.27,7 

.27,2 

,42,2 
57,9 
.34,8 

.52,4 

.   0,7 

.46,4 
.29,1 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


0,3 

2,4 


13,4 


14,4 


Ext. 
Ther. 


33,3 
33,2 

33,4 
33,5 

35,7 

40,8 
40,1 

35,0 
34,8 
34,7 
34,9 
34,6 

34,7 

37,8 
38,0 
38,1 
37,7 
37,2 
36,9 
37,2 
37,1 
36,0 

36,0 
36,0 
35,7 
35,2 


Bar. 


In. 

30,12 


30,12 

30,03 
30,00 


30,12 


30,15 
30,17 

30,15 

30,16 
30,16 

30,16 
30,17 

30,18 


Att. 
Ther. 


37,9 


38,8 

37,9 
39,1 


38,9 


38,8 

38,8 

39,9 

38,8 
38,4 

38,5 
39,0 

38,5 


Refraction. 


+  0  '.  4^;6 
-10.45,6 

+  0 .  36,2 

+  0 .  35,3 

-(-0.35,3 
-1-0.31,7 


4-  5 .  18,7 
-0.11,9 
+  0.    6,2 

-f  1  .  8,6 
-0.46,4 
-  0 .  46,5 
-I-  0 .  33,4 

+  0  .  35,0 

•f  0  .  35,0 
-h  0.31,6 

4-5.    3,8 

-1-0.  18,8 

-0.14,9 

+  1  .  32,8 

-1-12.49,6 

-0.38,5 

-0.38,4 

-2.30,1 

-I-  0 .  43,7 
+  0.43,7 
-3.    9,8 

-0.46,4 

-I-  0 .  33,4 

+  0 .  34,9 
+  0 .  34,9 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  86  .  35  .  20,8 
H-  38  .  37  .  56,2 

+  25.    9.52,3 

+  25.48.    7,5 

+  25  .  47  .  53,3 
+  28.25.    5,2 


-23.43.18,1 
+  44  .  41  .  40,3 
+  61  .  53  .  24,5 


+  7. 
+  86, 
+  86, 
+  27, 


22 .  10,2 

35  .  19,7 

35 .  19,4 

7  .  14,0 


+  25  .  57  .  53,9 


+  25, 

+  28, 

-23. 

+  38. 
+  69 
-   1 , 
-30. 

+  88, 

+  88, 

+  .55, 

+  20. 
+  20. 
+  51  . 

+  86. 

+  27. 

+  26. 
+  26. 


.  57  .  40,0 
.25.    4,3 

.11  .32,3 

.38.    2,5 

.  50 .  23,2 

.    7  .  13,4 

.30.    2,0 

,  25  .  59,5 

.  25 .  59,2 

,47.    8,6 

6.22,6 

7.   6,9 

30 .  36,5 

35.  17,5 

7 .  14,4 

2 .  27,5 
2  .  44,5 


(a)  At  e^  26-".  49». 
(6)  At  6".  32".  55». 
(c)  Micrometer   0',271  =  14",2   S.   of 
fixed  Wire. 


(rf)  Tremulous;    +  0", 2  added  to  mean  of 

3  microscopes, 
(e)  At  6".  W".  32'. 
(/)  Microm.0',265=  13",9S.  of  fixed  Wire. 


(g)  At' Oh.  44™.  30». 

(h)  Microm.0',844  =  44",3N.of  fixed  Wire. 

(i)  Microm.0',329=  17",3N.  of  fixed  Wire. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1834. 


Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


I.     iL    in. 


IV.     V.      VI 


Mean  Reading 
of  Circle. 


lU'diic- 
tion  to 
Meri- 
dian. 


Ext. 

Ther. 


13ar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

ob8er\'ed. 


Dec.  22 


Dec.  23 


Dec.  24 


Dec.  25 


Dec.  26 


fa)  /3  Geminorum 

Sun  South  L. i 

a  Lyrae  R. -J 

a  Cygni  R. i 

a  Cephei  R. I 

/3Cephei  R. | 

a  Aquarii I 

a  Piscis  Austalis < 

(J)  a  Ursae  Minoris  R.---1 
(c)  a,  Ursae  Minoris  R.'--< 

(rf)  a  Ursae  Minoris  R.---.^ 

(e)  'a  Ursae  Minoris 

(_/')  a  Ursae  Minoris 

a  Arietis \ 

{g)  aUrsscMin.  S.P.---| 
(/«)  aUrsaeMin.  S.P.---i 

Sun  North  L. | 

a  Lyrae  R. \ 

a  Aquarii \ 

a  Piscis  Australis--< 

Sun  South  L. \ 

a  Lyrae  R. < 

a  Ophiuchi < 

Venus  South  L. < 

Sun  North  L. | 

a  Lyrae < 

a  Aquilae I 

(0  /3  Cephei  R. | 


77,1 

78,3 

78,4 
25,2 
24,1 
58,8 
.58,2 
23,9 
23,2 

72,r) 

72,2 
35,4 
35,4 
75,0 
74,0 
25,2 
25,5 


48,2 

50,0 

50,7 

1,0 

1,1 

34,5 

35,0 

0,1 

0,8 

53,0 

51,3 

6,0 

6,7 

47,4 

47,7 

3,0 

3,0 


93,0 

94,7 
95,0 
42,0 
42,0 
75,9 
75,5 
42,6 
42,8 
91,9 
91,4 
52,2 
53,1 
88,8 
89,2 


62,0 

64,0 
65,0 
14,0 
15,1 
48,0 
48,4 
13,0 
14,6 
63,4 
64,0 
23,0 
22,4 
62,9 
62,9 


73,0 

72,0 

72,4 
25,3 
26,2 
58,6 
59.0 
24,0 
26,0 
75,0 
76,1 
32,5 
33,8 
69,8 
70,7 


70,9 

74,0) 

74,3/ 

22,01 

23,0/ 

52,0  [ 

52,9/ 

19,01 

20,0/ 

69,2 

70 

30,2 

29,8 

70,0 

69 


117.40.10,7 


1} 


169 

44. 

12,5 

252 

49. 

21,9 

258 

52. 

54,7 

276 

4. 

21,1 

284 

1. 

10,8 

147 

11. 

30,0 

176. 

23. 

9,0 

45,1 
45,0 


17,1 
17,1 


83,9 
73,3 
30,0 
31,2 
36,2 
36,9 
37,1 
37,8 

79,0 
78,9 
84,6 
83,0 
35,3 
.35,1 
75,3 
75,0 

78,0 
76,8 
83,8 
83,0 
50,6 
51,2 
74,0 
74,0 

75,0 
74,0 
34,0 
34,5 
36,3 
37,0 
72,5 
71,8 


56,1 

48,1 

1,2 

1,1 

9,8 

10,1 

10,6 

10,3 

51,8 
.52,2 
60,0 
59,9 
6,9 
6,8 
49,2 
49,0 

51,6 
51,2 
59,4 
59,7 
20,7 
21,1 
46,9 
46,8 

48,0 

47,0 

4,8 

4,2 

6,2 

7,0 

52,3 

51,1 


100,4 
90,8 
47,8 
48,6 
54,3 
54,2 
55,6 
55,7 

97,0 
96,0 
102,3 
102,0 
55,0 
54,4 
90,9 
91,2 

97,2 
97,0 
103,0 
103,4 
69,2 
70,1 
91,3 
91,1 

91,8 
92,0 
54,0 
53,9 
56,0 
55,4 
92,0 
92,0 


69,0 
60,0 
16,0 
16,5 
22,7 
22,3 
23,0 
23,2 

68,1 
67,2 
74,0 
75,0 
24,6 
23,2 
64,1 
63,6 

66,1 
66,3 
73,0 
75,0 
38,0 
38,0 
61,0 
62,1 

63,1 
64,1 
21,7 
21,8 
23,0 
23,8 
63,5 
63,4 


31,1 
32,8 
81,9 
73,9 
27,5 
28,2 
35,0 
36,1 
36,0 
37,1 

73,1 
75,0 
83,5 
84,0 
32,8 
34,2 
70,5 
71,8 

72,7 
73,1 
83,0 
84,8 
49,2 
49,0 
68,7 
69,2 

69,8 
70,9 
31,3 
33,0 
31,2 
33,3 
75,0 
75,8 


,2! 

,0) 


302  .  36 .  24,2 


23 

24 

77,2 

67,0 

25,81 

25,0/ 

30,6  ( 

29,9  ( 

31,3( 

30,2/ 

75,0/ 
74,0/ 
81,1 1 
80,1/ 
30,0  ( 
29,0/ 
69,8  i 
69,7/ 

73,01 

72,8/ 
80,8/ 
79,7/ 
43,2  ( 
43,5) 
68,2  ( 
68,9/ 

69,0) 

69,0/ 

27,81 

28,1/ 

29,4 

29,3 

67,61 

68,5 1 


57. 
57^ 

123. 
54. 
54. 


40.18,1 
40.    8,8 

24 .  24,8 
32.31,5 
32 .  32,4 


169.11.14,0 
252 .  49 .  20,7 
147.11.30,7 
176.23.10,0 

169.42.13,0 
252.49.20,8 
1.33.23.45,4 
166.   3.   8,6 

169.  8.  9,5 
107 .  27 .  29,0 
137.38.30,8 
284 .    1 .  10,5 


+  0,2 


-  0,5 

-  0,3 

-  3,2 

+  9,2 

+  18,3 

-  0,9 

-  2,2 


0,8 


35,0 

37,7 
37,2 
37,6 
37,1 
36,8 
36,2 
36,1 

36,1 

36,3 
36,1 

36,1 
40,6 
40,9 

45,3 

45,7 
44,2 
44,0 

45,2 
45,8 
41,7 
41,9 

42,5 
42,6 
43,2 
42,1 


In. 

30,18 


30,18 
30,18 

30,17 
30,17 

30,15 

30,14 
30,02 

30,02 

29,99 
29,99 

30,11 
30,26 

30,26 


30,26 
30,27 


37,9 
39,0 

39,4 

39,5 
39,3 

39,0 

39,0 
40,7 

43,2 

43,2 
43,3 

44,1 
42,2 

42,8 


43,5 
43,3 


+  0.31,7 

+  5.18,9 
-0.  18,8 
-0.  12,0 
+  0.  6,3 
+  0.  14,9 
+  1  .  33,2 
+  12.52,3 

+  0.38,5 

-0.38,5 
-0.38,5 

+  0 .  39,7 
-  0 .  42,7 
-0.42,7 

+  4.56,7. 
-0.18,4 
+  1  .31,0 
+  12.32,4 

+  5.12,9 
-0.  18,5 
+  0  .  56,4 
+  3  .  55,0 

+  4  .  59,6 
+  0.18,7 
+  1  .  5,2 
+  0.  14.8 


+  28.25.    5,'.i 

-23.43.42,7 
+  38.37.59,8 
+  44.41.39,4 
+  61  .53.24,1 
+  69  .  50 .  22,4 

-  1  .  7.14,5 
-30.30.12,6 

+  88.25.58,1 

+  88  .  25 .  59,9 
+  88.26.   0,1 

+  22.40.44,2 
+  88  .  25  .  59,2 
+  88.25.58,8 

-23.10.22,0 
+  38.37.59,0 

-  1  .  7.13,0 
-30.29.53,7 

-23.41.37,2 
+  38  .  37  .  59,0 
+  12.41  .  6,9 
-20.    1.14,9 

-23.  7.20,4 
+  38.38.  1,0 
+  8.26.12,7 
+  69.50.21,2 


(a)  33'.  after  transit. 
(J)  At  0^.  57'".  52'. 
(c)   At  I".  3'".  15'. 


(d)  At  \K  8™.  35'. 

(e)  At  1\  IS".  58'. 
(/)  At  1".  19'".  21'. 


(ff)  At  12''.  56'".  43". 
(A)  At  13^.7"".  20'. 
(»■)  1"'.  6'.  after  transit. 
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Date. 


26 


^ 


Dec.  27 


Dec.  29 


Object  Obseeved. 


a  Piscis  Australis  •  •  ■ 

Jupiter  North  L.---- 

(a)  Jupiter  South  L. 

y  Draconis  S.P. 

(6)  a  Ursae  Minor.  S.P. ••! 

(c)  5  Ursae  Minor.  S.P. ■•/ 

(rf)  h  Ursae  Minor.  S.P.-j 

(e)  a.  Lyrae  S.P.--- 


40  Geminorum- 


Mars  South  L. 

(/)  Mars  North  L. 
/3  Geminorum  • 


Microscope 


67,9 
66,6 
52,2 
52,1 


39,0 
38,6 
59,4 
60,4 


Sun  South  L. 

a  Aquilae 

a  CygniR. 

a  Piscis  Australis 

a  Tauri 

{g)  d  Ursae  Minor.  S.P.-.j 

(A)aUrsaeMinor.  S.P.-| 

aLyrffi  S.P. 

(?)  Mars  North  L. 

(k)  Mars  South  L. 

*R.A.7".  II  "".22'.  I 

/3  Geminorum 

(/)  a  Ursa;  Minor.  S. P.- -| 
(m)  a  Ursa;  Minor.  S. P.- -j 

a  Canis  Majoris < 

39  Geminorum < 

Mars  North  L. \ 


31,2 

30,8 
29,0 
29,0 
37,9 
37,5 


IL 


41,0 
41,0 
22,2 
21,2 


13,0 
13,2 
35,7 
35,7 


76,8 

74,0 

74,0 

36,0 

37,0 

57,1 

57,1 

69,7 

70,0 

.50,1 

66,5 

67,2 

57,4 

56,9 

27,7 

27,1 

67,0 


5,8 
6,0 
0,0 
0,0 
7,2 
8,0 


IIL     IV.    V. 


81,4 
82,6 
69,3 
69,7 


57,2 
57,7 


75,0 
74,9 


41,0 
40,9 
77,6 

61,2 
62,8 
53,9 
54,3 
41,6 
40,9 
54,8 
54,3 
61,0 
61,9 


48,6 

47,0 

47,9 

6,8 

7,4 

33,1 

34,3 

43.8 

43,6 

21,9 

41,0 

41,3 

31,0 

31,9 

2,2 

3,0 

37,3 


48,8 
48,8 
47,0 
46,5 
56,6 
55,7 


10,0 
10,0 
49,9 

36,8 
37,0 
28,1 
29,8 
13,7 
1.3,3 
26,0 
26,0 
33,6 
33,6 


94,1 

90,3 

91,0 

54,1 

55,0 

74,2 

75,0 

84,0 

84,0 

67,3 

83,0 

82,8 

73,8 

74,2 

43,1 

44,2 

83,1 


55,1 
54,9 
38,1 
38,1 


26,6 
27,0 


43,7 
42,2 


17,0 
18,6 
14,2 
14,8 
22,7 
23,1 


58,1 
58,0 
95,5 

79,8 
79,6 
72,4 
72,3 
58,2 
58,1 
72,4 
71,7 
78,7 
79,6 


63,5 

60,8 
60,7 
21,0 
23,0 
47,4 
48,3 
'57,1 
58,1 
38,0 
52,0 
52,6 
42,9 
43,0 
14,0 
15,4 
52,0 


62,4 
63,1 
49,0 
49,8 


38,2 
39,5 


57,7 
58,5 
29,1 
30,4 
2.5,8 
27,0 
34,2 
34,8 


VI. 


60,3 
60,7/ 
44,0| 
44,7) 


32,0 
32,2/ 


25,2 
26,0 
64,3 

48,2 
48,3 
40,3 
41,1 
29,0 
29,0 
41,7 
41,6 
47,9 
48,0 


76,0 

68,8 
70,5 
32,1 
33,1 
-57,6 
58,6 
64,5 
66,5 
48,0 
65,8 
67,2 
.56,8 
58,0 
24,8 
26,1 
63,9 


49,5 

48,4, 

24,3 

24,5 

22,9 

22,8/ 

30,8) 

30,8/ 


36,8 
39,0 
76,1 

62,2 
63,2 
54,4 
55,7 
37,9 
37,8 
52.0 
53,2 
58,7 
60,6 


69,7 

69,0) 

69,0/ 

30,3 

29,5 

50,3 

51,7/ 

6.3,1 

62,8 

43,3 

58,2 

59,1/ 

48,9/ 

48,5 

20,3 

22,0 

58,1 


Moan  Reading 
of  Circle. 


176.23.    1,5 

126.    1.45,8 

126.    2.29,5 

17.39.34,7 

52.41.53,5 

4  .  54  .  26,4 
119.57.23,3 

119.44.31,6 

119.44.15,3 
117.40.11,4 


32,8) 
34,0j 
72,9 

54,8 

54,1 

45,9) 

45,9/ 

34,3 

34,9 

46,0 

46,1 

52,0 

52,3 


169.38 
137.38 

258.52, 

176.23, 

129.54, 

52.42. 


.    8,6 

.30,6 

.53,8 

4,0 

44,8 

1,3 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


3,4 

0,5 

0,2 
0,9 


Ext. 
Ther. 


52.41.51,9 
4 .  54  .  22,9 


119.40. 
119.40. 

119.37. 

117.40. 


0,2 
15,5 

34,3 

12,7 


52.41.57,3 

52 .  41 .  49,4 

162.32.35,7 

119.47.48,8 

119.31.55,6 


10,3 
0,4 


8,0 
0,3 


40,9 

38,8 

38,0 


37,9 

37,8 

38,0 
37  8 

37,9 

38,1 

40,2 

40,8 

39,0 
37,5 


Bar. 


In 

30,27 
.30,28 


30,28 


Att. 
Ther. 


30,27 


30,27 

30,20 

30,17 

30,17 

30,15 
30,07 


42,8 
42,0 

42,0 


36,0 

36,2 

30,07 

36,8 

36,2 

36,5 

30,06 

45,5 

29,32 

45,4 



45,5 

46,2 

46,4 

Refraction. 


41,2 


40,8 

41,3 

41,6 

41,7 

41,3 
41,2 


40,0 

40,5 
43,4 


+  12.45,0 

+  0 .  43,7 
+  0 .  43,7 
-3.    9,6 


■0.46,3 

-10.41,7 
+  0 .  34,7 

+  0 .  34,4 

-f  0.34,4 
+  0.31,5 

+  5.15,9 

+ 1  .    5,4 

-0.11,9 

+  12.45,9 
+  0 .  50,0 
-0.46,2 

-0.46,2 

-10.40,0 

+  0.34,1 
+  0.34,1 

+  0.34,1 

+  0.31,4 

-  0 .  44,2 
-0.44,2 
+  3.  0,3 
+  0.32,8 
+  0.32,4 


Apparent 
Declination 
observed. 


-30.29.57,8 

+  20.  3.19,2 
+  20.  2.35,5 
+  51  .  30  .  36,4 


+  86.35.17,1 

+  38.37.55,1 
+  26.   7.50,7 

+  26  .  20  .  42,7 

+  26  .  20 .  59,0 

+  28.25.    5,8 

-23.37.35,8 

+    8  .  26 .  12,7 

+  44.41  .38,6 

-30.30.  1,2 
+  16 .  10  .  13,9 
+  86.35.16,1 

+  86  .  35  .  16,6 

+  38  .  37  .  54,2 

+  26.25.14,4 
+  26.24.59,1 

+  26  .  27  .  40,3 

+  28.25.    4,6 

+  86.. 35.  16,4 
+  86.35.  16,2 
-  16  .  29  .  47,3 
+  26.17.27.1 
+  26 .  33  .  20,7 


(a)  Micrometer  0^,832  =  43",7  S.  of  fixed 

Wire. 

(b)  At  6''.  ig-n.  55». 

(c)  At  6".  23"".  10». 
{d)  At  6".  26'".  26^ 


(e)  58'.  after  transit. 

(f)  Micrometer  0',310  = 

Wire. 

(g)  At  6''.  15"".  54». 
(A)  At  6".  23"'.  26«. 


16",3N.  of  fixed 


(i)  Tremulous. 

(A)  Micrometer  0',291  ■■ 

Wire. 
(/)  At6M7'°.  2'. 
(m)  At  6".  26"'.  51«. 


15",3  S.  of  fixed 


(Hh) 
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Observations  made  with  the  Mumal  Circle  in  the  Year  1834. 


Date. 


Dec.  29 


Dec.  30 


Dec.  31 


Object  Observed. 


(a)  Mars  South  L. 

a  Geminorum  follow- 


ing  

^  Geminorum  • 


a  Pegasi 

(6)  a  Ursa;  Minoris \ 

(c)  a  Ursae  Minoris < 

;3  Ursae  Minor.  S.P.j 

Jupiter  South  L. I 

(d)  Jupiter  North  L.  •  •  •  • 

(e)  a  Tauri 

7  Draconis  S.P. \ 

y  Draconis 


Sun  North  L.-- 
Venus  South  L. 
y  Draconis  R.  •  •  ■ 
a  Lyra;  R. 


Microscope 


55,6 
55,3 

78,8 

56,9 
58,0 
28,0 
26,2 
28,1 
27,8 
32,0 
31,7 
59,3 
59,2 


49,0 
83,2 

84,0 
74,0 

45,0 
44,3 
84,5 
85,1 
44,8 
44,6 
80,9 


II.   III.  IV.  V.   VI. 


26,1 
26,2 
50,8 

28,0 

27,1 

0,3 

0,0 

1,2 

0,9 

5,0 

5,3 

31,0 

30,1 


20,6 

58,2 
58,9 
46,0 

16,9 
17,9 
55,4 
56,0 
19,3 
19,6 
57,2: 


80,9  57,2 


73,0 
73,0 
96,9 

75,6 
75,6 
46,0 
45,8 
47,5 
47,1 
51,0 
50,9 
79,0 
77,9 


69,0 
102,6 
102,0 

94,1 

65,8 
64,2 
101,2 
100,2 
62,9 
62,7 
98,3 
99,0 


41,8 
42,0 
66,0 

45,6 
45,7 
14,0 
14,0 
14,6 
15,0 
19,0 
18,0 
47,2 
47,0 


37,7 
73,3 
73,6 
61,2 

34,2 
35,2 
69,5 
70,2 
34,1 
34,2 
70,1 
72,0 


53,5 
55,0 
77,0 

53,8 
55,0 
26,4 
28,2 
26,8 
27,5 
30,0 
31,6 
58,0 
58,2 


47,8 
80,8 
82,2 
70,0 

39,1 

40,6 
75,5 
76,6 
44,4 
46,6 
81,3 
83,0 


45,8) 
46,0/ 
72,0 


9,0) 
9,1/ 
1,1) 
1,7/ 
1,7) 
1,6/ 
5,0) 
4,6/ 
',0) 
',3/ 


49 

49 

21,1 

21 

21,7 

21 

25 

24 

50. 

4a 


41,2 

77,2) 
77,8/ 
63,9 

37,1 

36,1 

79,0 

78,0 

38,5) 

39,0/ 

78,1) 

78,7/ 


Mean  Reading 
of  Circle. 


119.32.10^ 
113.50.49,3 
117.40.13,6 

131.45.51,6 
57.40.22,6 
57  .  40 .  23,3 
40 .  56 .  27,0 

126.    5.54,0 

126.  5.10,4 
129.54.44,2 

17.39.19,7 
94.35.   8,2 

168.52.39,7 
164.49.17,7 
265.41.40,8 
252.49.18,4 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


-t-    1,5 
-I-    0,3 


+   0,1 


Ext. 
Ther. 


46,9 
46,2 

52,9 

52,8 
52,8 
52,8 
53,0 

53,0 
53,0 
54,0 

54,5 
35,6 
35,9 
36,0 


Bar. 


29,30 
29,16 

29,09 
29,10 
29,08 

29,09 

29,09 
30,04 

30,06 


Att. 
Tlier. 


44,1 
46,0 

46,3 
46,6 
47,0 

47,6 

49,1 
41,1 

39,8 


Refraction. 


+  0 
-1-0. 
+  0 

-1-0, 
-0, 
-0, 

-1 , 


.32,4 
.25,2 
.30,0 

50,1 

35,8 

35,8 

5,2 


+  0 .  40,8 

.40,8 
,46,8 

,56,4 

,    4,4 

34,3 

37,2 

4,7 

.18,8 


-1-0. 
+  0. 

-2. 

-1-0. 

-1-4. 
-f3. 
-0. 
-0. 


Apj)arcnt 

Declinatiun 

obser\ed. 


-1-26.33.  5,i 
+  32.14.34,5 

-t-28.25.    5,1 

-1-14.19.  6,S 
-1-88.26.  0,5 
-1-88.26.  O,: 
-1-  74  .  49  .  33,3 

-fig.  59. 13,/ 

-f  19.59.57,2 
+  16.10.17,4 

+  51  .30.34,^ 

+  51  .30.35,5 

-22.51.25,5 
-18.47.  6,4 
+  51  .  30  .  33,C 
+  38.37.56,5 


In  the  Year  1835. 


Jan.    1 


Sun  South  L. 

a  Aquilae 

a  Cephei 

(/)/3Cephei 

a  Piscis  Australis"- 

(jr)  a  Ursae  Minoris 

(h)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

(«■)  a  Ursae  Minoris 

(k)  a  Ursae  Minoris 

(/)  a  Ursae  Minoris 


71,6 

45,1 

88,2 

58,2 

66,2 

66,1 

36,2 

7,0 

51,5 

22,0 

31,9 

29,2) 

36,7 

7,3 

.52,1 

22,9 

33,9 

29,3  f 

.36,7 

8,8 

52,8 

23,1 

34,4 

31,6) 
31,9f 

38,0 

8,7 

53,9 

23,2 

36,0 

48,8 

20,0 

64,7 

34,3 

47,2 

42,01 
42,0 1 

47,8 

19,3 

64,3 

3.5,0 

48,8 

52,7 

24,2 

65,3 

40,0 

47,1 

45,6) 
46,0  f 

51,9 

25,3 

65,9 

40,6 

49,2 

30,3 

2,3 

\ 

30,0 



46,9 
47,0 

17,0 



\ 

31,8 

28,0 

33,1 

28,1 

31,9 

3,8 



\ 

31,4 

43,7 
44,2 

14,0 

i 

24,1 

21,0 

25,2 

21,8/ 

169.20.   5,9 
137 .  39 .  30,2 

84.12.31,6 

76.15.42,8 

176.22.46,2 

57.40.26,0 


57.40.23,1 


36,2 

30,08 

39,9 

+  5.    7,4 

36,8 

30,10 

39,5 

+   1 .    5,8 

35,7 

30,13 

38,9 

-  0.   6,3 

+   0,3 

35,5 

-  0.15,0 

34,2 

30,17 

37,4 

+  12.55,1 

+   2,7 

33,8 

+    0,8 

-  0.38,8 

+   0,1 

33,8 

30,22 

36,9 

+    2,2 

+    4,1 

-  0.38,8 

+    8,8 

33,9 

-23.19.24,f 
+   8.26. 12,J 

+  61  .  53  .  23,2 

+  69 .  50 .  20,4 

30.29.52,8 

+  88.26.    0,1 


88  .  25 .  59,2 


(a)  Microm.0',284=  14",9  S.of  fixed  Wire. 

(b)  At  O*-.  55'°.  26'. 

(c)  At  1".  3'°.  12". 

(d)  Microm.0,'831  =  43",6N.of  fixed  Wire. 


(e)  At  Wire  IV. 
(/)  At  21^.27".  13*. 
(ff)  At  O^.  53".  40». 
(h)  At  O".  56".  58'. 


(1)  At  IK  7".  11'. 
(A)  At  1".  9".  31». 
(/)  At  1".  13".  36». 
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Date. 


Jan.     1 


[Jan.    2 


IL 


Jan.    5 


Object  Observed. 


Vesta  ■ 


Jupiter  North  L.  •  • 

(a)  Jupiter  South  L.--- 

a  Tauri  R. 


y  Draconis  S.P. < 

(b)  SUrsseMin.S.P.R.  I 

(c)  SUrsaeMin.  S.P.R.j 
(OaUrsaeMin.  S.P.R. 
(e)  aUrsaeMinor.  S.P.--| 

Mars  North  L. | 

(/)  Mars  South  L.  •••• 

53  Geminorum — 

a  Geminorum  follow- 
ing  

/3  Geminorumj 


(ff)  a  Piscis  Australis----^ 

a  Ursae  Minoris 

(h)  Vesta 

(i)  Jupiter  South  L. 

(k)  Jupiter  North  L. 

a  Tauri 

a  Ononis' 

d  Ursae  Minor.  S. P.- • 

Mars  South  L. 

Mars  North  L. 

47  Geminorum 

/3  Geminorum 

{m)  Venus  South  L.-  •  ■  • 

a  Lyrae 


(0 


Microscope 


38,2 
39,0 
46,0 
46,2 


73,8 
73,2 
38,0 
38,4 

58,5 


61,8 
63,6 
61,7 
62,8 


45,0 
45,1 
55,3 
55,1 

78,4 


6,5 

6,0 

34,0 

25,2 

10,7 


48,2 
35,0 
55,8 
57,3 


Sun  North  L. 

a  Cygni 

/3  Cephei 

a  Aquarii 

Moon  South  L. 

a  Ursae  Major.  S.  P. 


a  Pegasi 

a  Andromedae 

Moon  South  L. 

/3  Ursze  Minor.  S.P. 

(i)  Jupiter  North  L. 

(»,)  Jupiter  South  L. 

a,  Tauri  R. 

(S  Tauri 


7,9 
17,9 
54,3 
36,3 

25,1 

4,8 
48,0 
35,8 
20,1 
56,8 

56,0 
.36,3 
5,0 
38,1 
21,8 


II.     III.      IV.     V 


9,9 
10,0 
13,6 
13,9 


48,1 
48,5 
11,6 
12,6 
35,0 
35,2 


35,3 

35,9 
31,1 
31,7 


13,5 
13,4 
24,0 
23,9 
49,1 


6,0 

6,2 

31,2 

23,6 

8,0 


44,4 
31,8 
56,6 
53,4 


13,1 
43,9 


5,0 
16,0 
52,8 
30,9 

23,6 
1,7 
47,4 
32,0 
19,0 
59,0 

52,8 
32,0 
3,0 
36,1 
20,0 


54,7 
55,0 
60,3 
60,1 


84,0 
84,0 


53,0 


78,7 
79,4 


77,8 
76,9 
75,6 

75,8 


60,0 
68,9 
69,2 
92,9 
93,4 

4,7 

5,0 

35,2 


49,1 
34,3 

56,2 
56,8 


7,4 
17,6 


14,5 
39,0 


36,8 

23,1 
5,0 
50,5 
36,9 
19,0 
57,0 

58,0 

38,7 

4,8 

39,5 


23,9 
25,2 
29,3 
30,7 


61,0 
61,8 
25,7 
26,7 


54,9 


47,0 
47,1 
45,7 

45,8 


35,0 
36,9 

41,8 
42,7 


72,0 
72,0 
36,0 
38,1 


29,9 
29,7 
40,0 
40,6 
65,0 


5,4 
6,2 

29,8 


45,6 
33,0 
52,0 
53,2 


3,4 

15,0 


10,6 
45,4 


31,9 

22,5 

2,2 
46,2 
33,0 
18,2 
56,0 

55,9 

34,2 

3,6 

35,6 


66,8 
61,1 
62,8 
59,5 
59,0 


40,2 
41,9 
51,8 
53,5 

75,8 
77,7 

1,5 

3,6 

32,9 


44,9 
30,6 
55,9 
54,9 


VI. 


32,91 
33,1 
38,9 
38 


.9) 


69,2| 
70,0/ 

1,8/ 


31,9 
32, 


57,G 

54,2) 

54,8/ 

53 

52 


3,2) 
2,7/ 


36,9 

37,9 

46,1) 

46,6/ 

73,2 


4,3) 
4,8/ 
33,1 


47,0 
34,0 
52,9 
54,1 


4,7     4,5 
14,9  17,1 


33,3 

19,5 
2,6 
46,9 
32,5 
15,4 
56,8 

52,3 

34,0 

1,2 

36,1 


13,0 
41,5 


11,9 
41,9 


34,1 

25,1 
2,1 
40,8 
35,0 
21,4 
55,0 

53,9 

34,3 

1,1 

30,1 


'  Reduc- 
Mean  Reading    tion  to 
of  Circle.       :  Meri- 
dian. 


134.    2.32,8 

126.  6.38,4 
126.  7.21,5 
230.22.    8,1 

17.39.33,5 


307.34.58,6 

52.41.56,4 

119.19.54,5 
119.20.  8,8 
117.54.38,0 

113.50.47,8 

117.40.12,4 

176.23.    5,1 


57 . 40 , 
133.59. 
126.  8, 
126.  7^ 
129.54, 
138.42, 

52.41, 
119.17 
119.17. 
118..'58, 
117.40. 
104 .  29 . 
107.27. 


32,7 
24,4 

8,5 
25,1 
46,5 
33,2 
55,0 
54,9 
38,3 

5,4 
16,4 
52,9 
33,8 


f  6,3 

+  1,4 

+  0,2 

-  .5,6 


0,1 
0,1 


13,1 
41,0 


168.37.23,3 
101.24.    3,0 

76.15.47,6 
147.11.34,3 
161.    4.18,8 

28.45.56,8 


131.45.54,8 
117.54.34,9 
151.  0.  3,1 
40.56.37,0 
126.  9.20,1 
126.10.  2,3 
230.22.12,8 
117.37.42,0 


Ext. 
Ther. 


+    0,6 


+    0,6 


33,8 
34,2 

34,3 
34,4 
32,9 

33,4 
34,0 

33,8 
34,7 
35,0 

36,1 

35,1 
35,6 
34,9 

34,9 
.34,1 
34,4 
34,7 

34,8 
34,9 
36,2 
36,7 

37,0 
37,2 
36,7 
36,0 
34,9 
34,8 

38,0 
37,2 
36,8 
35,0 
34,0 

34,0 
33,3 


Bar. 


In. 

30,28 
30,29 


30,32 


30,32 


30,32 


.30,40 

30,42 
30,41 
30,41 


30,41 
30,39 


30,40 
30,41 
30,40 

30,39 
30,37 


Att. 
Ther, 


30,37 

30,37 

30,25 
30,33 


30,34 
30,35 


30,35 


38,6 
37,5 

38,0 


38,4 


38,6 


39,0 

39,7 

38,8 
38,7 


37,2 
37,2 


38,0 

38,8 
38,8 

38,9 
39,2 


Refraction, 


38,7 

37,7 

39,8 
39,0 


37,5 
36,7 


38,3 


+  0 .  58,7 

+  0.44,3 
+  0 .  44,3 
-0.50,8 

-3.11,4 
+  0 .  46,9 

-0.46,9 

+  0.34,2 
+  0 .  34,2 
+  0 .  32,2 

+  0 .  26,8 

+  0.31,8 

+  12.58,0 

-0.38,9 
+  0.58,6 
+  0 .  44,4 
+  0 .  44,4 
+  0 .  50,9 
+  1.  9,4 
-0.46,9 
+  0.34,1 
+  0.34,1 
+  0 .  33,7 
+  0.31,9 
+  3 .  35,0 
+  0.19,0 

+  4.51,4 
+  0.12,1 
-0.  15,0 
+  1  .  33,8 
+  2.55,2 
-1  .51,6 

+  0.53,7 
+  0 .  32,0 
+  1 .  48,7 
-1.10,6 
+  0 .  44,5 
+  0 .  44,5 
-0.50,9 
+  0.31,9 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  12.    2.17,0 

+  19.58.25,8 
+  19.57.42,7 
+  16.10.14,2 

+  51  .30.33,6 


+  86  .  35  .  15,0 

+  86  .  35  .  15,4 

+  26  .  45  .  19,8 
+  26.45.  5,5 
+  28.  10.38,3 

+  32.  14.;33,9 

+  28.25.    4,3 

-30.30.    9,8 


+  88 
+  12 
+  19 
+  19 
+  16 
+  7 
+  86 
+  26 
+  26 
+  27 
+  28 
-18 
+  38 

-22 

+  44 
+  69 
-    1  , 
-15, 
+  62. 


.25 

.    5. 

.57 

.57 

.  10, 

.22, 

.35, 

.47. 

.47. 

.    7. 

.25. 

.27. 

.38. 

,36. 
,41  . 

,50. 

7. 

1  . 

38. 


59,4 
30,2 

0,4 
43,8 
15,9 
10,7 
14,8 
24,3 
40,9 
14,2 

5,0 
34,6 

0,5 

21,4 
38,2 
20,7 
14,8 
21,3 
11,9 


+  14.19.  4,8 
+  28.10.40,4 
-  4.55.59,1 
+  74.  49.. 33,1 
+  19.55.48,7 
+  19.55.  0,5 
+  16.10.  14,0 
+  28  .  27  .  39,4 


(a)  Microm.  0',821  =  43",1  S.  of  fixed  Wire. 
lb)  At  6'>.  17".  58K  (c)  At  6\  21'".  49'. 
(d)  At  6h.  26°.  29».  (e)  At  6".  32-".  15». 
(J)  Microm.  0',273  =  14"3  S.  of  fixed  Wire. 


(ff)  The  Microscopes  were  adjusted. 

(h)  Betwixt  Wires  IV.  and  V.     Mean  of  6 

Microscopes  same  as  mean  of  2. 
(0  0",8  subtracted  from  mean  of  2  Micr. 


(k)  Microm.  0',827  =  43",4  N.  of  fixed  Wire. 
(/)  Preceding  divisions. 
(m)  0",7  subtracted  firom  mean  of  2  Micr. 
(ra)  Microm. 0^,805  =  42",2  S.of  fixed  Wire. 
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Date. 


Object  Observed. 


Slicroscope 


I.       II. 


III.     IV.     V. 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


lU'diic- 
tion  tu 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 
Declination 

observed. 


Jan.    5 


Jan.    9 


Jan.  10 


Jan.  12 


Jan.  14 


Jan.  17 


d  Ursae  Minor.  S.  P.- 
Mars North  L. 

(a)  Mars  South  L. 

47  Geminorum 

/3  Geminorum 


54,4 
50,4 


54,0 
46,0 


56,2 
50,3 


50,9 
47,6 


53,5 
49,0 


52,0 
47,2 


Sun  South  L. 

a  Cephei 

a  Ursae  Minoris 

XCeti 

Moon  South  L. 

X  Tauri 

(b)  Jupiter  South  L. 

(c)  Jupiter  North  L. 

(d)  «Urs£fi  Minor.  S. P." 

54  Aurigae 

Mars  North  L. 

(e)  Mars  South  L. 

a  Geminor.  following 
j3  Geminorum 

(/)  a  Lyrae 

Moon  South  L. 

a  Aurigae 

CO /3  Tauri 

iff)  a  UrsaeMinor.  S.P.-- 

Mars  South  L. 

(A)  Mars  North  L. 

13  Geminorum 

Moon  North  L. 

(?)  d  Ursae  Minor.  S. P.- • 

Mars  South  L. 

{k)  Mars  North  L. 

a  Geminor.  following 

/3  Geminorum 

(/)  a  Ursae  Minoris' R.--- 
(m)  a,  Ursae  Minoris  R.--- 
(«)  a  Ursaj  Minoris 

Vesta 

Jupiter  North  L.  ••• 
(o)  Jupiter  South  L. 

a,  Tauri  R. 

/3  Orionis 

(3  Tauri 

(p)  Mars  South  L. 

(q)  Mars  North  L. 

/3  Geminorum 

Moon  North  L 


9,0 
18,2 

55,5 
39,4 

29,8 
12,6 
49,0 
54,2 
8,5 


5,6 
15,1 

52,6 
36,7 
28,3 
10,3 
45,0 
53,2 
6,7 


9,2 
18,2 

56,2 
41,8 
31,5 
12,2 
51,4 
55,7 
9,7 


5,1 
15,0 

54,0 
36,9 
26,0 

9,5 
47,0 
5.3,1 

6,1 


6,5 
16,0 

50,2 

37,8 
29,0 

9,1 
45,6 
52,1 

5,9 


5,8 
17,1 

53,8 
37,6 
29,0 
10,0 
47,0 
52,2 
5,4 


52,7 
18,4 
41,2 


52,3 
16,6 
37,4 


53,9 
20,4 
43,0 


49,0 
17,0 
37,6 


51,3 
16,5 
38,9 


49,2 
18,2 
39,8 


56,4 
18,2 
40,3 

9,0 
22,2 
43,9 
53,2 

6,0 


50,8 
15,4 
35,6 

8,0 
19,5 
39,3 
53,9 

1,9 


56,5 
19,1 
42,1 

1K9 

22,7 

45,0 

55,1 

4,4 


51,3 
15,9 

37,8 

7,5 
19,5 
41,2 
50,5 

1,1 


52,3 
15,1 
37,3 

9,3 

18,8 

40,8 

53,2 

3,0 


52,2 
19,0 

38,8 

9,2 
20,9 
42,2 
52,1 

3,1 


17,9 

35,0 

60,7 
59,9 


15,2 

30,7 
61,4 
55,3 


18,2 

36,0 
61,8 
60,2 


14,0 

32,0 
59,0 
57,9 


14,1 

32,4 

60,8 
57,3 


18,0 

.33,7 

58,8 
56,1 


54,0 
18,2 

32,4 

29,0 
25,0 
53,1 

4,8 


51,3 
17,0 

34,8 
31,8 
24, 
49,1 
2,7 


54,9 
19,9 

38,2 
34,2 

28,0 

55,0 

7,0 


52,0 
16,9 

35,3 
30,9 
23,3 
52,4 
3,2 


52,3 
16,0 

33,1 
30,2 
24,9 
51,6 

2,8 


51,2 
18,0 

32,0 
28,0 
24,0 
49,3 
0,3 


9,8 
52,0 
43,8 
36,3 


10,7 
49,8 
41,0 
33,1 


6,9 
52,6 
46,7 
39,2 


10,3 
52,0 
43,1 
34,9 


6,9 
48,0 
42,1 
35,1 


9,9 
49,1 
42,2 
36,0 


a  Andromedae  — 

Vesta 

Jupiter  South  L. 
(rj  Jupiter  North  L- 


18,9 
62,3 

38,5 
16,0 
21,6 


15,0 
59,3 

34,0 
12,8 
18,5 


20,4 
63,8 

38,0 
13,7 

18,3 


15,9 
59,9 

35,6 
13,9 
16,4 


15,2 
59,2 

35,3 
11,8 
17,5 


17,7 

58,8 

38,5 
16,0 
20,9 


52.41.53,6 
119.  8.48,4 
119.  9.  3,3 
118.58.  6,8 
117.40.16,6 

168.27.53,6 
84.12.38,3 
57 .  40 .  28,9 
137.50.10,6 
131  .11.47,6 
134.  3.53,4 
126.12.  6,9 
126.11.22,8 
52.41.51,5 
117.41.17,8 
118.59.39,6 
118.59.54,3 
113.50.53,2 
117.40.  17,1 
107  .  27 .  38,7 


127. 
100. 
117. 
.52. 
118. 


18.  9,1 
16.20,7 
37 .  42,2 
41.53,1 

58.  3,2 
118.57.47,3 
117.40.16,2 


121.48.33,2 
52.42.  0,5 
118.54.57,8 
118.54.42,2 
113.50.52,7 
117.40.17,7 


302 .  36 , 
302.36, 
57.40. 
133.12, 
126.13, 
126.13, 
230.22, 
1 54  .  27  , 
117.37. 
118.52, 
118.52. 
117.40. 
122.   9. 


34,4 
30,8 
25,0 
51,6 

3,4 
45,4 

9,2 
50,4 
43,0 
35,6 
19,0 
17,2 

0,5 


117.54.36,6 
132.59.14,0 
126.14,18,8 
126.13.35,8 


+   0,1 
+   0,5 

-    1,8 


+    0,4 


2,3 


+   0,2 
-11,4 


-   3,5 

0,0 

+    3,4 


0,1 
0,4 


0,2 


32,8 
32,2 

32,1 
32,0 

39,7 
37,8 
36,6 
36,0 
36,1 
36,3 
35,8 

35,7 
35,7 
35,2 

35,0 
34,8 
36,1 

33,0 
32,1 
31,9 
31,1 
31,0 

30,2 

42,0 
41,0 
42,2 

43,1 
43,0 

42,8 
42,5 
42,0 
39,0 
38,7 

38,1 
38,6 
38,9 
40,0 

39,0 
39,0 

28,0 
25,0 
24,9 


In. 

30,34 


30,32 

28,96 
28,95 
28,97 
29.00 


29,03 
29,07 


29,11 
29,27 

29,42 
29,42 


29,44 
29,45 
29,32 
29,32 

29,32 

29,03 

29,05 
29,05 

29,05 
29,03 

28,99 

29,34 
29,40 
29,41 


38,2 


37,5 

39,8 
40,0 
38,6 

38,7 


38,0 

37,8 


37,2 
37,3 

37,5 
36,7 


35,6 
36,2 

37,8 
38,8 

40,2 

43,3 

42,3 

41,5 

41,3 
41,4 

40,9 

32,5 
29,8 
29.3 


-0.47,0 
+  0.34,0 
+  0.34,0 
+  0 .  33,8 
+  0 .  32,0 


+  4, 
-0. 
-0. 
+  1  . 
f  0. 
+  0. 
+  0. 
+  0. 
-0. 
+  0. 
+  0. 
+  0. 
+  0. 
+  0, 
+  0. 

+  0, 
+  0, 
+  0, 
-0. 
+  0, 


32,4 
6,0 
37,0 
3,9 
50,7 
56,0 
42,4 
42,4 
44,7 
30,5 
32,2 
32,2 
25,7 
30,5 
18,3 

45,1 
10,6 
31,0 
45,7 
32,9 


+  0 .  32,9 
+  0.31,2 

+  0 .  35,9 
-0.44,6 
+  0.31,9 
+  0.31,9 
+  0 .  25,5 
+  0 .  30,2 

+  0 .  36,5 
+  0.36,6 
-0.36,6 
+  0.54,1 
+  0 .  42,2 
+  0.42,2 
-0.48,3 
+  2.  0,1 
+  0 .  30,2 
+  0.31,7 
+  0.31,7 
+  0 .  30,2 
+  0.36,1 

+  0.31,6 
+  0.56,1 
+  0.44,1 
+  0.44,1 


+  8^. 
+  26. 
+  26. 
+  27. 
+  28, 

-22, 
4-61. 

+  88. 
+    8. 
+  14 
+  12 
+  19. 
+  19 
+  86. 
+  28. 
+  27. 
+  27, 
+  32. 
+  28. 
+  38. 


,  35 .  13,3 
,  56 .  30,9 
56.  16,0 
7.12,7 
,25.    4,; 

26 .  32,7 
53.21,C 


26. 

14 

53 

1 
53 
53 
35 
24 

5 

5 


1,3 

38,6 

14,5 

3,i 

4,C 

48,1 

II,': 

5,C 
41,£ 
26,f 


14.34,4 
25.  5,: 
37  .  56,3 


+  18.46.58,'; 
+  45.49.22,C 
+  28.27.40,1 


+  27.  7.17,5 
+  27.  7.33,1 
+  28.25.    5,i 

+  24  ,  16  .  44,C 


+  27. 
+  27 
+  32, 
+  28, 

+  88, 
+  88, 
+  88. 
+  12, 
+  19. 
+  19. 
+  16, 
-  8. 
+  28. 
+  27. 
+  27. 
+  28. 
+  23. 


10 .  23,6 
10.39,'^ 
14.35,1 
25.    5,4 

25 .  59,5 
25 .  59,^ 


26, 
52, 
52, 
51  , 
10. 


1,S 
7,6 

25,7 
13,C 


23 .  57,2 
27.40,1 


12, 
13, 
25, 
56, 


45,9 
2,2 
5,8 

16,S 


+  28.10.45,1 
+  13.  5.43,2 
+  19  .  50  .  50,4 
+  19.51  .33,4 


(a)  Microm.0',283=  14",9S.offixedWire. 

(b)  Succeeding  divisions. 

(c)  Microm.0',840  =  44",l  N.offixed Wire, 

(d)  At  6".  21"'.  21'. 

(p)  Microm.  0,''280  =  1 4",  7  S.  of  fixed  Wire. 
(/)  Preceding  divisions. 


(g)  At  6"'.  20'".  53'. 

(/()  Microm.  0',303  =  1 5",9  N.  of  fixed  Wire. 

(»■)  At  6''.  15"".  .30'. 

(ft)  Microm.  0',297  =  15",6  N.  of  fixed  Wire. 

(/)  At  0".  52"'.  42'. 

(m)  At  1".  0-".  35". 


(«)  At  lh.8».40'. 

(o)  Microm  0^,802  =  42",0  S.  of  fixed  Wire. 

(p)  At  Wire  IV. 

{q)  At  Wire   V.     Micrometer  0^,316  = 

16",6  N.offixed  Wire, 
(r)  Microm.  O'.S  1 9  =  43",0  N.  ot  fixed  Wire. 
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Date. 


Jan.  17. 


18 


Ian.  20 


Ian.  21 


22 


Jan.  24 


.Jan.  25 
Jan.  26 


Object  Observed. 


(«) 


a  Tauri  R. 

/3Tauri  R. 

a  Orionis 

Mars  North  L. 
Mars  South  L. 
/3  Geminorum 


Mars  North  L.' 
(c)  Mars  South  L.- 


Sun  North  L. 

a  Ursa;  Major.  S.  P. 
a  Andromedae  R.  •  • 

(d)  a  Ursa;  Minoris  R.- 

(e)  a  Ursas  Minoris  R.- 

(a)  (3  Orionis 

(a)  (3  Tauri 

7  Draconis  S.  P. 

Piazzi  VI.  43. 

Mars  South  L. 

(/)  Mars  North  L. 

(g)  aUrsffiMinor.S.P.-- 
(a)  a  Canis  Majoris 

/3  Geminorum 


Microscope 


14,2 
19,4 
37,3 

4,8 


20,0 
33,8 


(A) 


Sun  South  L. 

Jupiter  North  L.  •  ■ 

Jupiter  South  L.  •  • 

a  Tauri 

(3  Tauri 

Piazzi  VI.  43. 

Mars  North  L 

(i)  Mars  South  L. 

(k)  a  UrsiE  Minor.  S.P. 

/3  Geminorum 


a  Orionis 

Piazzi  VI.  43. 

Mars  South  L. 

(/)  Mars  North  L. 

(m)  8  Ursae  Minor.  S.P.-- 

a  Geminor.  following 
(«)  /3  Geminorum 


a  Andromedae- -- 
a  Cassiopeae 

(o)  a  Ursae  Minoris  - 
a  Ursae  Minoris-' 
Mars  South  L.  -  • 

(p)  13  Geminorum  -  ■  • 


Mars  North  L.  - 


(n)  Mars  South  L. 

(5')5Ursa;Minor.  S.P.- 


34,3 

.'J9,6 

23, 

29,3 

31,4 

47,2 

43,4 

34,1 

22,0 

20,0 


53,2 
31,0 
18,0 

59,1 

47,5 


49,1 
41,9 
20,3 
62,1 


48,2 
17,4 

39,5 
21,4 
22,7 


46,9 
55,0 
18,0 

38,4 
52,3 
59,0 
29,4 
52,6 
17,7 

64,0 

49,0 
44,9 


II. 


14,1 

20,8 

32,6 

0,3 


15,9 
.30,2 


in. 


8,2 
17,2 
34,2 

2,4 


30,3 
60,8 
24,5 
30,9 
33,4 
44,3 
34,8 
32,8 
17,5 
16,5 


51,0 

28,8 
14,2 

56,4 
40,1 


45,1 
37,6 
17,5 
59,5 


47,6 
15,0 

36,2 
18,2 
20,0 


47,7 
50,3 
15,0 

34,0 
49,7 
57,4 
27,7 
48,1 
14,3 

60,0 

43,9 
42,7 


16,8 
34,3 


30,0 
57,6 
19,8 
28,9 
30,7 
44,8 
40,4 
31,0 
18,9 
17,4 


IV. 


12,2 
19,1 
33,5 

1,7 


16,0 
30,3 


30,9 
57,9 
23,3 
30,0 
31,6 
4.5,2 
37,0 
31,3 
17,1 
15,4 


50,9 
26,5 
14,0 

56,0 
47,0 


49,4 
43,2 
19,1 
63,4 


50,8 
19,8 

41,8 
23,1 
25,0 


51,1 
57,1 
21,2 

39,1 
53,6 
58,9 
29,3 
52,3 
18,1 

65,1 

50,3 
45,6 


49,1 
27,9 
14,1 

58,3 
43,9 


12,1 

18,9 

32,2 

1,5 


15,8 
30,1 


27,8 
58,7 
20,9 
29,2 
31,3 
41,8 
37,9 
32,9 
17,8 
15,9 


VI. 


16,1 

23,8 

35,5 

2,9 


20,3 
3.3,9 


51,0 
24,9 
14,8 

53,0 

42,8 


47,8 
40,5 
17,5 
60,2 


46,3 
15,7 

40,2 
20,3 
21,4 


46,9 
52,0 
17,2 

.36,1 
50,4 
.56,5 
26,5 
51,1 
16,1 

62,2 

47,5 
42,2 


45,7 
40,2 
17,3 
60,0 


47,0 
14,7 

35,8 
16,2 
18,5 


4.5,7 
51,0 
15,5 

35,6 
52,0 
58,0 
27,6 
49,7 
15,8 

61,9 

45,2 
42,9 


34,2 

59,0 
26,9 
30,8 
33,0 
47,8 
41,7 
34,2 
21,4 
20,1 


52,0 
32,2 
19,0 

57,5 
44,0 


49,0 
41,2 
19,5 
59,8 


46,4 
16,8 

38,2 
20,0 
21,0 


4.5,0 
50,3 
17,2 

35,9 
49,2 
55,1 

27,7 
48,5 
15,0 

59,1 

44,8 
41,5 


Mean  Reading 
of  Circle. 


230.22.13,0 
242.39.19,8 
138.42.34,4 
118.50.  2,3 
118.50.15,5 
117.40.17,5 

118.49.32,1 
118.49.46,5 


165.58 

28.45 

242 . 22 

302 .  36 

302 .  36 

154.27 

117.37 

17.39 

118.49 

118.49 

118.49 

52.41 

162.32 

117.40 


.31,2 
.59,0 
.23,2 
.29,9 
.32,0 
.45,3 
.39,3 
.32,7 
.19,1 
.17,5 
.  1,3 
.51,3 
.28,7 
.15,7 


166.17.56,6 
126.13.44,2 
126.14.23,8 
129.54.47,7 
117.37.40,7 
118.49.18,5 
118.49.  0,8 
118.49.14,1 
52.41.47,8 
117.40.16,6 

138.42.38,5 
118.49.19,8 
118.49.21,4 

118.49.  3,3 
52.41  .47,3 

113.50.52,7 
117.40.17,4 

117.54.36,5 

90.27.51,1 

57.39.57,5 

57.40.28,0 

118.49.50,4 

117.40.16,2 

118.50.  2,0 

118.50.46,8 
52.41.43,4 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


0,0 
3,0 


2,3 


Ext. 
Tlier. 


1,3 


-1,3 
■fO,l 


+  29,8 
+  0,1 


+    0,2 


+    0,1 
-   0,1 


25,2 
25,1 
25,3 
26,0 

26,5 

31,0 


29,9 
30,2 
29,0 
28,4 
27,8 
26,8 
26,7 
26,4 
26,3 
26,5 

26,8 
26,8 
26,7 

36,8 
37,5 

37,1 
36,8 
35,7 
3.5,7 

35,6 
35,8 

42,0 
42,1 
42,3 

42,2 
42,8 
42,8 

43,7 
43,2 
43,2 
43,2 
45,6 
45,8 

49,5 

48,3 

48,1 


Bar. 


In. 

29,43 
29,42 
29,42 
29,09 


29,87 
29,90 
29,91 

29,93 
29,97 


29,96 


29,96 

29,62 
29,61 


29,63 
29,63 


29,67 
29,83 


29,83 

29,58 

29,59 
29,50 
29,66 
29,79 


Att. 
Thor. 


32,8 
29,9 
31,7 
33,9 


31,5 
31,5 
31,6 

31,2 
31,0 


28,7 


29,8 

3.5,7 
36,6 


36,9 
36,8 


36,7 
42,5 


42,9 

42,9 

43,0 
44,0 
45,9 
46,3 


Refraction 


-0.50,4 
-0.31,5 
-I- 1  .  8,5 
+  0.33,1 
H- 0.33,1 
+  0.31,4 

+  0 .  32,3 
+  0 .  32,3 

+  3.57,1 
-1  .51,1 
-0.32,1 
+  0 .  38,9 
+  0  .  38,9 
+  2.  7,2 
+  0 .  32,0 
-3.  12,6 
+  0 .  33,6 
+  0.33,6 
+  0 .  33,6 
-0.47,0 
+  3.  11,5 
+  0 .  32,0 

+  3 .  57,0 
+  0 .  43,2 
+  0 .  43,2 
+  0 .  49,4 
+  0 .  30,9 
+  0 .  32,6 
+  0 .  32,6 
+  0 .  32,6 
-0.45,6 
+  0.31,1 

+  1.  6,9 
+  0 .  32,3 
+  0 .  32,3 
+  0  .^'32,3 
-  0  ."45,2 
+  0 .  2.5,9 
+  0 .  30,8 


+  0, 
+  0, 
-0, 
-0, 
+  0, 
+  0. 


30,7 
0,3 
37,2 
37,2 
31,7 
30,2 


+  0.31,7 

+  0.31,9 
-0.44,6 


Apparent 

Decliuation 

observed. 


+  16.10. 

+  28  .  27  . 
+  7.22. 
+  27.  15. 
+  27.  15. 
+  28  .  25  . 


14,7 
40,4 
10,4 
17,9 
4,7 
4,4 


+  27.15.48,9 
+  27.15.34,5 


-19. 
+  62, 

+  28, 
+  88, 
+  88, 
-  8, 
+  28, 
+  51. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 


56 .  35,0 
38 .  14,6 
10 .  43,2 
26.  0,9 
26.  0,0 
23  .  59,2 
42,0 
26,8 
0,6 
2,2 
18,4 


-16.29.46,9 
+  28  .  25  .    5,6 


,16, 

,51  , 

,50 

,10. 

,27. 

,16, 

,16, 

,16. 


0,3 
25,9 
46,3 
16,2 
41,7 

2,2 
19,9 

6,6 


+  28.25.   5,6 


+    7.22 

+  27 
+  27 
+  27 
+  86 
+  32 
+  28 


6,1 
15 .  59,4 
15.57,8 
16.15,9 
35.  9,3 
14 .  32,9 
25.    3,2 


+  28, 
+  55. 

+  88, 
+  88. 
+  27. 
+  28. 


10. 
38. 
26. 
26. 
15. 
25. 


44,3 
0,1 
1,4 
0,6 

29,4 
4,9 


+  27.15.  17,8 

+  27.14.32,7 
+  86.35.    7,2 


(«)  Preceding  divisions. 

(b)  Microm.  0',252  =  1.3"2  S.  of  fixed  Wire. 

(c)  Microm.  0',274  =  14",4  S.  of  fixed  Wire. 

(d)  At  1».  0".  44». 

(e)  At  1''.  8"".  14«. 

(f)  Microm.  0',309  =  16",2  N.  of  fixed  Wire. 


(ff)  At  6".  29".  55'. 

(h)  Microm. 0^754  = 

(i)  Microm. 0%253  = 

(k)  At  6"'.  28-".  46«. 

(0  Microm.  0',345  =  1 8",  1  N.  of  fixed  Wire. 


:39",6S.  of  fixed  Wire. 
13",3S.of  fixed  Wire. 


(»«)  At  6".  28'".  48». 

(n)  At  Wire  IV. 

(o)  At  0".  37".  8«. 

(p)  Betwixt  Wires  I  and  II. 

(q)  At  6".  26".  22'. 


(•  i) 
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Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


IL 


III. 


IV. 


V.      VI. 


Mean  Readng 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 

Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction, 


Apparent 

Declination 

observed. 


Jan.  26 


Jan.  27 


Jan.  28 


Jan.  29 


Jan.  30 


Jan.  31 


Feb.    1 


Feb.    2 
Feb.    3 


Feb.    4 


(a)  a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  following 
/3  Geminorum 


(6)  a  Ursse  Minoris 

Mars  North  L. 

h  Ursa;  Minor.  S.  P. 
(a)  a  Canis  Majoris 

/3  Geminorum 


(c)  /3  Orionis 

a  Orionis 

Mars  South  L. 

(d)  aUrsBjMinor.  S.P.-- 

Sun  North  L. 

/3  Tauri 

a  Orionis 

(e)  3  Ursse  Minor.  S.  P.- • 

(/)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursac  Minoris 

Mars  South  L. 

{g)  5  Ursae  Minor.  S.P.-- 

a  Geminor.  following 

/3  Geminorum 


/3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  North  L. 

3  Ursa;  Minor.  S.P. • 
|8  Geminorum 


Mars  North  L. 

(/t)  a  Ursa;  Minor.  S.  P.- • 
a  Geminor.  following 
/3  Geminorum 


Sun  South  L. 


(i)  a  Ursse  Minoris 

Qt)  a  Ursae  Minoris 

(/)  a  Ursae  Minoris 

(ni)  Moon  South  L. 

(n)  a.  Aurigae 

a  Orionis 

(o)  Mars  North  L. 

(j))  a  Ursa;  Minor.  S.  P. 
(<j)  b  Ursse  Minor.  S.P. 

/3  Geminorum 


Sun  North  L 

(a)  a  Orionis 

Mars  South  L. 

*  R.A.6".  IS™.  37'. 

49  Aurigae 

a  Geminor.  following 


41,6 
53,6 
17,3 

17,8 

11,1 
43,0 
39,0 
17,2 

55,2 
40,9 

42,5 

47,0 
42,2 
40,1 
48,3 

63,0 
30,2 
44,3 
41,1 
53,0 
16,5 

41,9 
39,1 
26,7 
41,0 
17,1 

25,9 
42,4 
53,2 
17,0 

40,5 

30,4 
30,4 
28,8 
15,0 
17,4 
38,3 
33,0 
41,3 
50,2 
15,9 

15,1 
39,3 
55,6 
20,0 
43  5 
52,1 


37,7 
48,9 
13,6 

17,0 
7,6 
41,8 
35,6 
13,2 

50,9 
36,7 

2,8 
41,7 

44,5 
37,9 
35,9 
47,0 

60,9 
27,9 
38,7 
40,0 
47,5 
12,8 

37,0 
35,2 
21,3 
39,2 
14,5 

21,9 
39,8 
46,9 
14,0 

35,4 

26,2 
27,0 
25,0 
13,0 
15,0 
33,9 
28,8 
39,0 
48,0 
13,2 

12,7 
34,4 
51,1 
16,1 
38,7 
47,6 


41,5 
54,9 
18,0 

18,4 
10,9 
45,0 
38,1 
16,6 

53,1 

40,7 

7,0 

44,5 

47,7 
43,5 
40,6 
50,8 

62,4 
30,1 
44,6 
43,0 
52,0 
16,3 

42,0 
38,4 
25,7 

42,8 
17,7 

26,6 
43,9 
53,8 
17,5 

38,7 

31,0 
32,0 
29,0 
16,6 
18,9 
39,2 
34,3 
43,6 
52,2 
17,0 

13,5 
39,8 
55,9 
19,9 
44,7 
53,1 


40,9 
52,0 
15,7 

15,3 

7,5 
40,0 
37,2 
14,5 

53,8 

39,1 

4,0 

40,9 

48,0 
41,0 
39,1 
46,9 

59,0 
26,7 
43,0 
39,5 
50,2 
15,0 

39,1 
37,5 
23,0 
38,2 
15,3 

23,0 
40,0 
50,6 
15,1 

38,4 

26,2 
27,2 
24,3 
14,5 
16,9 
37,4 
30,5 
38,9 
49,1 
14,6 

12,3 

37,8 
54,0 
17,2 
41,3 
51,0 


35,1 
52,1 
13,9 

17,2 
8,0 
43,1 
33,4 
15,1 

50,0 

36,7 

3,4 


39,4 
49,9 
15,1 

15,2 

7,2 
40,4 
38,0 
14,6 

52,0 

38,0 

2,9 


42,6  40,1 


42,7 
40,6 
36,2 

48,2 

63,0 
29,1 
41,9 
41,2 
51,0 
14,2 

40,8 
36,0 
23,9 
41,2 
15,8 

24,0 
42,5 
50,8 
15,1 

33,2 

28,2 
29,1 
27,9 
12,8 
15,8 
36,8 
31,6 
41,2 
50,0 
13,6 

10,1 
36,3 
54,0 
17,2 
40,9 
50,6 


46,0 
40,0 
37,2 
45,6 

58,1 
29,0 
41,1 
39,2 
49,5 
16,0 

40,1 
37,6 
26,1 
40,0 
16,1 

23,3 

38,7 
47,2 
14,3 

37,1 

27,7 
27,2 
25,1 
13,8 
14,5 
36,4 
31,1 
38,2 
46,8 
14,5 

11,3 
36,8 
51,4 
18,0 
40,8 
47,9 


162. 32.. 39,5 
113.50.51,9 
117.40.15,6 

.57.40.16,8 

118.51.  8,8 
52.41.42,3 

162.32.37,0 
117.40.15,2 

154.27.52,4 
138.42.38,6 

118.52.  4,5 
52.41.42,1 

163.48.45,9 

117.37.40,8 

138.42.38,1 

52.41.47,9 

57.40.    1,1 

57.40.28,8 

118.53.42,2 

52.41.40,7 

113.50.50,6 

117.40.15,1 

117.37.40,1 
138.42.37,2 
118.54.24,4 
52.41.40,5 
117.40.16,1 

118.55.24,1 

52.41.41,3 

113.50.50,4 

117.40.15,5 

163.14.37,2 


57.40. 

57.40. 

57 . 40 . 
142.34, 
100.16. 
138.42. 
118.57. 

52.41. 

52.41. 
117.40. 

162.   7. 

138.42, 

118.58, 

119.    1. 

117.56 

113.50 


28,3 
28,8 
26,7 
14,3 
16,4 
37,0 
31,5 
40,4 
49,4 
14,8 

12,5 
37,4 
53,7 

18,1 
41,7 
50,4 


-1-10,3 


-   0,1 


0,0 


-    7,3 

-1-26,4 
+   0,1 

0,0 


-   0,6 


1,6 
0,2 
2,9 
1,7 
0,6 


0,2 
0,8 
9,7 


48,0 
47,9 
47,9 

47,4 
44,0 
43,5 
43,1 
43,5 

48,0 
48,0 
47,9 

47,8 

51,4 

48,8 
48,7 
48,7 

45,3 

45,0 
44,8 
44,4 
44,0 
44,0 

43,7 
44,0 
44,9 
44,8 
45,8 

52,0 
52,0 
52,1 
52,0 

47,0 

49,9 
49,8 
49,8 
49,7 
49,3 
49,4 
49,1 
49,1 
49,0 
49,0 

49,8 
49,6 
49,1 
49,1 
49,0 
48,0 


29,78 
29,90 
29,87 
29,87 
29,60 

29,58 

29,50 
29,59 


29,60 
29,58 
29,57 
29,57 

29,58 
29,56 
29,57 
29,42 
29,44 


29,55 


29,77 


29,82 
29,83 


29,85 

29,94 

29,85 


29,82 


46,8 
47,4 
45,8 
44,7 
46,3 

46,8 

48,5 
47,9 

48,0 

45,8 

45,8 

45,8 

44,9 
45,3 
45,3 
47,9 
48,1 

47,0 

49,2 


48,9 
48,9 


48,9 

48,9 
48,6 


48,5 


H-3.  1,8 
+  0 .  25,6 
+  0 .  30,4 

-0.37,3 
+  0 .  32,3 
-0.45,2 
-1-3.  4,1 
-I-  0 .  30,7 

+ 1 .  59,9 
-t- 1  .  5,6 
4-0.31,7 
-0.44,3 

4-3.  13,0 
4-0.30,1 
4- 1  .  5,4 
-0.44,3 

-0.37,0 
-0.37,1 
4-0.31,9 
-0.44,6 
4-  0 .  25,6 
4-  0 .  30,4 

4-0.30,4 
4- 1  .  6,0 
4-0.31,9 
-0.44,6 
4-  0 .  30,3 

4-0.31,3 
-0.43,7 
4-0.25,1 
4-0.29,8 

+  3.    8,4 

-0.36,9 
-0.36,9 
-0.36,9 
4-1.15,3 
4-0.10,4 
4-  1  .  5,8 
4-  0 .  32,0 
-0.44,6 
-0.44,6 
4-  0 .  30,4 

4-2.57,4 
4-1.  5,9 
4-0.32,1 
4-0.32,1 
4-  0 .  30,7 
+-  0  .  25,6 


-16.29.49,H 
+  32.  14.34,0 

4-28.25.    5,.". 


4-88 
4-27 
4-86 
-16 

4-28 


26. 
14. 
35, 

.29. 
.25. 


-  8.24. 
4-  7.22. 
+  27.  13.  15  1 


1,7 
10,4 

5,6 
49,6 

5,6 

0,9 
7,1 


-17.46.  7,6 
+  28  .  27  .  40,4 
+    7.22.    7, 


+  88.26.  0,8 
+  88  .  25  .  59,5 
+  27.  11  .37,2 


+  32.  14. 

+  28  .  25  , 


35,1 

5,8 


+  28  .  27  .  40,8 
+  7.22.  8,1 
+  27.  10.55,0 

+  28.25.    4,9 

+  27.  9.56,5 
+  86.3.5.  5,1 
+  32    14.36,4 

+  28.25.    6,6 

-17.11  .53,7 

+  88  .  25  .  58,9 
+  88.25.59,8 
+  88  .  25  .  59,2 
-  3.30.20,6 
+  45.49.24,5 
+  7.22.  9,1 
+  27.  7.48,2 
35.  3,1 
35.  3,2 
25.    6,1 


+  86. 
+  86, 

+  28, 


-16. 

+  7 , 
+  27. 
+  27. 
+  28. 
+  32. 


4.  18,0 

22.    8,6 

6.26,1 

4.   1,-; 

8 .  39,5 
14".  35,9 


(a)  Preceding  divisions. 

(e)   At  6''.  33"".  30». 

(6)  At  1".  14™.  32'. 

(/)  At  0''.  SS".  30'. 

(c)  At  Wire  V. 

{g)  At  6>'.  25".  29'. 

{d)  At  6''.  24".  59». 

(//)  At  6h.  23".  20'. 

(0  At  0\  55".  19» 
{k)  At  \K  2".  33». 
\l)  At  1".  8".  2'. 
(m)  At  1''.  25".  21' 


(«)  45'.  after  transit, 
(o)  30'.  after  transit. 
(/))  At  6''.  28".  14». 
{q)  At  6".  34".  49*. 
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Date. 


Feb.    4 
Feb.     5 


Feb.    6 


Feb.    8 


: 


Feb.    9 


Feb.  10 


Feb.  11 


Object  Observed. 


/3  Geminorum 

38  Arietis 

Moon  South  L. 

(a)  5  Tauri 

(a)  a  Orionis 

Mars  North  L. 

5|<  R.A.e".  18"'.  37'. 
49  Aurigae 

(b)  a  UrsseMinor.  S.P." 
(a)  a  Canis  Majoris 

/3  Geminorum 

Venus  South  L. 

(c)  Sun  South  L. 

(d)  a  Ursac  Minoris 

(e)  a  Ursae  Minoris 

a  Aurigae 

(a)  Moon  North  L. 

a  Orionis 

>j<  R.A.  5''.59'°.6». 

Mars  South  L. 

*  R.A.  6".18-  37'. 
SUrsaeMinor.  S.P.-- 
;8  Geminorum 

Sun  North  L. 

(/)  a  Ursae  Minoris 

(ff)  a  Ursac  Minoris 

§'  Arietis 

Jupiter  South  L. 

Mars  North  L. 

;^<:  R.A.  61".  18™.  37'. 

Moon  North  L. 

a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  following 

/3  Geminorum 

a  Cassiopeae 

(A)  a  Ursa;  Minoris 

a  Ursac  Minoris 

a  Ceti 

Mars  South  L. 

a  Canis  Majoris 

Moon  North  L. 

/3  Geminorum 

Sun  South  L. 

(i)  a  Ursae  Minoris 

/3  Ursae  Min.  S.P.-- 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

(3  Geminorum 

(k)  Moon  North  L. 

a  Cygni  S.  P. 


Microscope 


i6':7 


9,1 
18,7 
63,9 
39,5 
54,9 
20,2 
44,0 
45,3 
39,7 
16,9 
23,1 

27,1 

28,2 
29,0 

19,2 
7,0 
41,2 
38,1 
57,6 
21,1 
41,7 
17,1 

55,9 
12,1 
33,1 
24,7 
24,1 
65,5 
20,1 
63,2 
39,1 
52,0 
16,0 

56,8 
14,0 
35,7 
25,3 
40,2 
38,7 
42,9 
16,6 

28,4 
25,1 
24,3 
51,9 
13,2 
15,2 
41,6 
17,0 


II.      IIL     IV.     V. 


12,9 

8,3 
15,0 
59,8 
36,0 
49,6 
15,8 
39,5 
41,5 
35,9 
12,5 
18,5 

24,6 
24,7 

26,8 

13,6 
2,2 
3.5,7 
32,3 
51,0 
14,5 
38,2 
13,0 

50,6 
8,0 
29,3 
18,8 
18,2 
58,3 
14,2 
57,5 
33,0 
44,9 
11,8 

51,1 
10,3 
31,1 
21,4 
32,6 
32,5 
37,0 
11,8 

23,0 
23,2 
22,0 
46,2 
9,8 
11,2 
36,1 
15,8 


17,1 

8,7 
17,7 
60,0 
37,8 
52,2 
16,2 
41,9 
42,5 
36,0 
14,1 
17,5 

21,0 
24,6 

26,8 

16,5 
2,3 
37,6 
34,9 
53,5 
16,5 
39,8 
13,3 

51,0 
7,1 
31,0 
20,5 
21,0 
60,2 
16,3 
59,1 
34,0 
48,0 
12,0 

52,8 
9,2 
31,3 
21,8 
36,8 
34,1 
40,2 
13,1 

25,8 
26,6 
24,9 
51,8 
13,8 
16,0 
42,4 
17,0 


14,5 

7,7 
15,8 
60,8 
37,3 
52,0 
16,0 
41,7 
40,5 
37,5 
13,7 
19,2 

23,0 

22,7 
24,7 

16,5 
2,5 
38,7 
34,0 
53,2 
15,9 
37,0 
14,5 

53,7 
6,3 
28,8 
21,0 
20,1 
60,1 
16,2 
59,3 
35,5 
48,2 
13,4 

52,2 

8,9 
29,7 
22,5 
36,0 
35,0 
39,8 
13,7 

27,4 
23,2 
23,8 
51,4 
13,1 
14,9 
40,2 
16,0 


14,2 

7,4 
15,0 
59,1 
37,5 
53,2 
18,0 
42,1 
44,4 
34,8 
15,4 
17,0 

21,6 
2.5,7 
27,6 

16,7 
4,3 
37,3 
36,3 
5.5,6 
17,4 
41,6 
16,2 

49,6 
10,0 
32,2 
21,9 
21,9 
61,9 
17,0 
59,2 
32,8 
49,5 
13,9 

55,2 
11,4 
32,8 
22,0 
36,0 
32,1 
40,3 
13,6 

22,5 
24,2 
23,2 
49,7 
9,9 
13,1 
39,7 
15,0 


VI. 


15,1 

8,3 
19,0 
60,7 
38,1 
52,0 
20,2 
43,0 
43,8 
39,4 
17,0 
23,9 

26,3 
27,2 
29,0 

17,0 
4,0 
40,6 
37,0 
55,0 
21,0 
39,9 
17,0 

53,5 
8,9 
33,0 
24,4 
24,1 
61,6 
19,0 
61,3 
38,5 
48,9 
16,2 

53,3 
11,5 
33,4 
27,2 
38,4 
37,2 
42,0 
17,0 

27,5 
23,0 
22,0 
47,2 
9,0 
12,2 
39,5 
14,4 


Mean  Reading 
of  Circle. 


117.40.15,1 


134.20. 
1 32  .  50 . 
133.43. 
138.42, 
118.59. 
119.  1. 
117.56. 
52.41. 
162.32. 
117.40. 
164.31. 


8,3 
16,9 

0,8 
37,7 
52,3 
17,7 
42,0 
43,0 
37,3 
14,9 
19,9 


162.  3.23,9 
57.40.25,5 
57 .  40 .  27,3 

100.16.16,6 
L22.23.    3,7 

138.42.38,5 
118.52.35,4 
119.  3.54,3 
119.  1.17,7 
52.41.39,7 
117.40.15,2 


160.34, 
57.40. 
57.40, 
136.13. 
126.  6. 
119.  5, 
119.  1 
121.11, 
162.32, 
113.50. 
117.40. 


52,4 
8,7 
31,2 
21,9 
21,6 
1,3 
17,1 
59,9 
35,5 
48,6 
13,9 


90.27.53,6 
57.40.10,9 
57.40.32,3 
142.38.23,4 
119.  6.36,7 
162.32.34,9 
121.27.40,4 
117.40.14,3 

160.28.25,8 

57  .  40 .  24,2 

40 .  56 .  23,4 

113.50.49,7 

140.26.11,5 

117.40.13,8 

123.16.39,8 

10.52.15,9 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


+  0,5 


-   3,3 


+  0,2, 
+  6,3 
+    3,8 


+    0,2 


+  22,5 
+    0,2 


+    0,1 


+  20,2 
+    0,1 


0,1 


+    2,7 


-   0,3 


Ext. 
Ther. 


47,8 

35,6 
3.5,9 
35,2 
3.5,1 
36,0 
36,0 
36,0 
35,4 
35,0 
34,5 
35,6 

39,0 
39,8 
39,4 

33,5 
33,0 
32,7 
33,0 
34,0 
33,8 
33,8 
32,6 

36,5 
37,1 
36,7 
35,5 
35,5 
32,0 
32,0 
32,0 
32,0 
31,2 
31,1 

35,5 
35,7 
.35,1 
33,8 
35,2 
36,0 
36,1 
36,1 

49,7 
51,0 
50,8 
46,0 

45,6 
43,7 
43,6 


Bar. 


in. 


29,36 

29,34 
29,32 


29,33 
29,35 
29,72 

29,77 

29,78 


28,99 
29,03 

29,08 

29,38 

29,38 

29,35 
29,43 

29,54 

29,59 

29,99 

29,98 

29,93 

29,91 

29,67 
29,57 
29,49 


29,60 
29,62 


Att. 
Ther. 


41,3 

40,7 
39,7 


38,9 
39,5 
38,0 

39,4 
40,3 


36,6 
36,8 

36,6 

37,5 
38,0 

37,5 
37,8 

36,1 

35,6 

35,9 

35,7 

36,5 

37,0 

44,8 
46,5 
46,0 


45,4 
44,4 


Refraction. 


+  0 .  30,4 

+  0 .  57,3 
+  0.54,3 
+  0..56,1 
+  1 
+  0 
+  0 
+  0 
-0 
+  3 
+  0 


6,8 
,32,4 
,32,5 
.31,1 
.45,2 
4,1 
,30,8 
+  3  .  30,5 

+  3.  0,0 
-0.37,7 
-0.37,8 

+  0.10,5 
+  0.37,0 
+  1  .  6,4 
+  0  .  32,2 
+  0 .  32,4 
+  0.32,3 
-0.44,9 
+  0  .  30,7 


+  2. 
-0. 
-0. 
+  1. 
+  0. 
+  0. 


44,4 
37,5 
37,5 
1,2 
42,9 
33,1 


+  0 .  33,0 
+  0 .  36,0 
+  3.  6,7 
+  0 .  26,4 
+  0.31,3 


+  0 
-0 
-0 
+  1 
+  0 
+  3 
+  0 


,  0,3 
,38,4 
,38,4 
,18,7 
,33,3 
7,4 
,36,5 


+  0.31,3 

+  2 .  40,4 
-0.36,6 
-  1  .  6,4 
+  0.25,5 
+  1  .10,0 
+  0 .  30,3 
+  0 .  38,2 
-4.59,8 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  28°.  25.  (}',4 


+  11  . 
+  13. 

+  12. 
+  7. 
+  27. 
+  27. 
+  28. 
+  86. 
-16. 
+  28. 
-18. 

-16. 

+  88. 
+  88. 

+  45. 
+  23. 

+  7. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  86. 
+  28. 

-14. 

+  88. 
+  88. 
+  9. 
+  19. 
+  27. 
+  27. 
+  24. 
-16. 
+  32. 
+  28. 


44  .  46,3 
14  .  40,2 
21  .  55,0 
7,4 
27,2 
1,7 
38,8 
2,6 


29 .  49,5 
,25.  6,2 
,  28  .  58,5 

0.32,2 

,25.57,8 
,  25  .  58,6 

49 .  24,2 

.  42 .  10,4 


22 
12 
1 
4 
35 
25 


6,4 

,43,7 

,24,6 

1,3 

3,5 

,  5,4 


31  .45,5 
25 .  57,6 
25.57,4 
51  .28,2 


58 
0 
4 
53 
29 
14 
25 


.46,8 
.16,9 
.  1,2 
.  15,3 
,50,9 
,36,3 
6,1 


+  55  .  37  .  57,4 
+  88  .  25  58,6 
+  88  .  25  .  57,3 
+  3.26.  9,2 
+  26.58.41,3 
-16.29.51,0 
+  24  .  37  .  34,5 
+  28  .  25  .  5,7 


-14. 

+  88, 
+  74. 
+  32, 
+  5  , 
+  28. 
+  22, 
+  44 


25.  14,9 

26.  1,0 
49  .  25,7 
14.36,1 
38 .  29,8 
25.  7,2 
48 .  33,6 
41.24,8 


(a)  Preceding  divisions. 
(J)  At  6".  31"'.  0'. 
(c)    At21i'.  18"'.56». 
Id)  At  0^.  49>".  55". 


(e)  At  l",  9m.  6». 
(/)  At  0''.  40".  16». 
07)  At  1".  2".  46'. 
(A)  AtO"'.  41"'.  20'. 


(i)  At  l''.7"°.46». 

(A)  Microscope  V.  read  from  succeeding 
division. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1835. 


Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


11.      HI.     IV.     V 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Tlier. 


Refraction. 


Apparent 
Declination 
obfierved. 


Feb.  12 


Feb.  13 
Feb.  14 

Feb.  17 


Feb.  18 


Feb.  19 


Feb.  20 


Sun  North  L. 

(a)  Mercury  Centre 

a,  Ursffi  Major.  S,  P. 
(i)  7  Ursa;  Major.  S  P. 

a  Andromedsc 

(c)  a  Ursa;  Minoris 

(d)  a  Ursae  Minoris 

Jupiter  North  L.  •  •  ■  • 
aUrsceMin.  S.P.  ••• 

(e)  a  Lyrae  S.P. 

a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

y  Cancri 

Moon  North  L. 

(/)  a  Ursse  Minoris 

(ff)  a.  Ursa;  Minoris 

Sun  South  L. 

(A)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

Vesta 

(i)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

Vesta 

Jupiter  South  L. 

Mars  Centre 

8Ursa;Min.  S.P.-- 
(A)  a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

Sun  North  L. 

Mercury  Centre 

7  Ursae  Major.  S.  P. 
(/)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

Vesta 

(»i)  Jupiter  North  L. — 

a  Orionis 

Mars  Centre 

8  UrsaiMin.  S.P.R. 
(n)  d  Ursa:  Min.  S.P.R. 

a  Geminor.  following 
a  Canis  Minoris 

Sun  South  L. 

a  Pegasi 

Mercury  Centre 

a  Andromedae 

(o)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Minoris 

(/>)  Vesta 

Jupiter  South  L.  — 


25,1 
27,5 
57,1 
2,9 
39,8 
30,9 
32,8 
12,7 
39,6 
58,1 
52,5 
14,0 
51,8 
33,6 


32,8 

43,9 

9,4 

32,9 

53,5 

18,9 
32,8 
58,0 
56,7 
58,7 
36,8 
47,6 
53,3 
17,0 

39,5 
12,9 
60,8 
17,9 
33,8 
57,5 
14,9 
42,2 
34,2 
21,1 
17,4 
52,9 
16,1 

49,0 

6,7 

33,2 

44,2 

18,4 
34,0 
55,0 
35,9 


21,8 
25,0 
57,0 

3,0 
33,0 
26,3 
28,8 

7,0 
37,0 
57,4 
46,2 

9,3 
46,5 
28,2 

6,7 
30,0 

38,6 
5,9 

28,8 
47,5 

16,9 
29,5 
53,2 
51,7 
53,0 
34,8 
42,6 
47,6 
12,8 

34,8 
9,7 
58,8 
14,9 
29,0 
52,9 
9,8 
36,0 
27,4 
21,0 
17,6 
45,0 
11,0 

42,7 

0,1 

28,8 

37,5 

14,9 
30,1 
50,0 
30,1 


23,0 
27,0 
57,1 
1,1 
40,0 
29,8 
31,8 
11,4 
40,1 
56,8 
51,0 
11,2 
51,0 
31,8 

6,7 
32,4 

41,8 

8,3 

32,0 

53,2 

17,2 
31,5 
55,9 
54,2 
56,8 
37,3 
44,0 
51,8 
14,1 

35,4 

8,4 
56,7 
14,7 
29,8 
55,4 
10,7 
38,1 
30,6 
19,0 
15,6 
49,5 
12,6 

44,6 

3,0 

29,0 

42,0 

14,9 
31,9 
53,7 
34,2 


22,2 
26,2 
56,8 

2,0 
36,8 
25,1 
28,1 

9,9 
36,7 
57,2 
49,5 
12,0 
49,6 
30,7 

6,0 
29,6 

42,8 

6,1 

30,0 

51,2 

15,6 
28,9 
55,3 
54,0 
56,0 
33,9 
45,6 
50,8 
15,0 

37,9 
11,0 
58,7 
13,0 
28,1 
55,0 
11,2 
39,3 
29,9 
22,4 
17,8 
48,9 
13,4 

47,0 

4,0 

30,4 

41,9 

13,4 
30,0 
52,9 
33,3 


20,2 
25,2 
57,5 

2,9 
36,2 
28,4 
31,0 
11,6 
39,4 
58,0 
50,1 

9,5 
47,1 
29,2 

8,0 
32,3 

39,0 

7,8 
31,6 
50,0 

19,0 
32,0 
56,0 
55,0 
55,4 
37,2 
42,0 
51,2 
13,1 

35,7 
10,0 
60,2 
16.1 
31,7 
56,8 
12,8 
38,0 
31,1 
23,2 
20,5 
50,0 
11,5 

43,0 

1,8 

29,3 

41,2 

18,2 
32,9 
52,1 
32,9 


25,1 
27.5 
54,5 

0,2 
37,6 
27,5 
30,2 

9,9 
37,9 
54,5 
48,5 
12,2 
48,8 
31,4 

5,0 
31,0 

40,4 

4,9 

30,3 

49,9 

18,0 
31,0 
55,6 
53,8 
54,2 
35,5 
44,8 
48,9 
15,1 

38,8 
10,6 
57,0 
16,9 
32,2 
56,3 
14,0 
41,0 
33,1 
22,4 
17,4 
48,5 
14,7 

47,0 

5,2 

32,8 

42,5 

17,0 
33,2 

54,8 
35,8 


159.36 

156.    1 

28.45 

20 .  45 

117.54 

57.40 

57.40 

126.    3 

52.41 

4.53 

113.50 

140 .  26 

124.    1 

126.36 


.22,9 
.26,4 
.56,7 
.  2,0 
.  37,2 
.28,0 
.30,4 
.10,4 
.38,4 
.57,0 
.49,6 
.11,4 
.49,1 
.30,8 


57.40.   5,9 
57.40.31,4 

159.28.41,3 
57.40.  7,1 
57 .  40 .  30,9 

130.26.50,9 


57.40. 

57.40. 
130.  8. 
125.58. 
119.16. 

52.41 . 
162.32. 
113.50. 
140.26. 

157.33, 
151.14, 

20 . 44 . 

57.40. 

57.40. 
130.  2, 
125.57, 
138.42, 
119.18, 
307 .  35 . 
307 . 35 , 
113.50, 
140.26, 


,17,6 
,31,0 
,55,6 
.54,2 
55,7 
,36,0 
,44,4 
.50,5 
.14,6 

.37,0 
.10,4 
.58,7 
.15,6 
.30,8 
,55,6 
,12,2 
,39,0 
.31,0 
,21,5 
,17,7 
.49,2 
.13,2 


157.44.45,5 
131.46.  3,5 
150.28.30,5 
117.54.41,5 

57.40.16,1 

57.40.32,0 

129.50.53,1 

125.55.33,7 


+  2,3 

-  0,3 

-f-  3,5 

-I-  0,2 


1,5 


-   0,5 

-f  23,8 
+    1,0 


-1-22,8 
-f    0,2 


-t-13,1 

+    0,1 


-hi  5,0 
-1-    0,1 


+    3,3 


-!-15,6 

+    0,1 
+   0,7 


43,0 
44,1 
44,0 
41,6 
42,6 
42,8 
42,5 
39,7 
39,7 
39,7 
39.0 
39,0 
38,5 
37,8 

44,6 
44,5 

49,4 
49,2 
49,4 
46,1 

44,1 
44,0 
42,0 
42,2 
41,9 
42,0 
41,7 
41,7 
41,7 

38,5 
39,7 
39,3 
39,0 
39,0 
37,1 
37,1 
36,0 
37,0 
37,0 
36,7 
38,0 
38,0 

37,6 
37,7 
37,9 
38,2 

37,5 
37,4 
33,8 
34,6 


In. 

29,74 
29,74 

29,74 

29,74 

29,77 

29,81 

29,82 
29,83 
29,83 

29,77 


29,41 

29,38 


29,38 
29,13 
29,07 
28,97 


28,94 

28,82 
28,86 
28,87 
28,89 


28,90 
28,89 

28,82 

28,72 
28,72 

28,56 

28,59 
28,60 


42,9 
43,8 

41,9 

43,0 

41,2 

41,2 

40,9 
40,8 
39,9 

43,7 


47,7 
46,5 


45,8 
44,3 
43,3 
43,3 


43,4 

39,0 
40,0 
40,1 
40,6 


40,2 
40,0 

40,6 

38,7 
38,9 

39,1 

39,0 
36,6 


-t-  2. 
-f-  2. 

-  1. 

-  2. 
-I-  0. 

-  0. 

-  0. 
+  0. 

-  0. 
-10, 
+  0. 

+  1. 

+  0. 
+  0. 


35,7 
10,3 
47,1 
3.5,6 
31,0 
37,4 
37,4 
42,9 
45,5 
30,1 
26,1 
11,5 
40,0 
44,1 


-  0.37,3 

-  0.37,3 

+  2.30,9 

-  0.36,5 

-  0.36,5 
-t-  0.48,9 

-  0.36,6 

-  0.36,6 
-f  0.48,3 

0.41,6 
0 .  32,0 
0.44,0 
2.59,1 

0 .  25,2 

1.  9,0 


4-  2.17,5 
•f  1.43,7 

-  2.31,8 

-  0.36,7 

-  0.36,7 
-I-  0.48,4 
-I-  0.41,8 
4-  1  .  5,6 
+  0.32,3 
+  0.44,3 
+  0.44,3 
+  0.25,3 
-I-    1.    9,3 

+  2.18,6 

-t-  0.51,0 

+  1  .  40,5 

-I-  0.30,2 

-  0.36,4 

-  0.36,4 
+  0.47,9 
-I-  0.41,5 


-13 
-   9 

-f62 
-(-54 
-1-28 
-H88 
+  88 
+  20 
+  86 
+  38 
+  32 
+  5 
+  22 
-I  19 


.33.  7,3 
.57.47,7 
.38.18,3 
.  36 .  34,8 
.10.43,1 
.25.57,2 
.25.58,1 
.  1  .  58,0 
.35.  1,6 
.37.34,1 
.  14.35,6 
.  38 .  28,4 
.  3.22,2 
.  28 .  36,9 


-13.25.21,0 


+  15.38.  11,4 


+  15.56.  7,3 
+  20.  6.15,4 
+  26  .  48  .  23,5 
+  86  .  35  .  0,8 
-16.29.52,3 
+  32.  14.35,5 
+    5.38.27,6 


-11  , 
-  5, 
+  54, 


30, 
10, 
36, 


3,3 

2,9 

35,7 


+  16, 
+  20, 

+  7, 
+  26, 
+  86. 
+  86, 
+  32, 
+    5. 


2.  7,2 
7.57,2 
22.  6,6 
46.47,9 
35.  0,0 
35.  0,5 
14.36,7 
38.28,7 


-11  .41  .12,5 
+  14.  18.57,1 
-  4.24.19,4 
+  28.10.39,9 

+  88  .  25  .  56,7 
+  88.25.56,3 
+  16.  14.10,3 
+  20.    9.36,8 


(a)  At  22".  35'".  58. 
(6)  At  Wire  IV. 
(c)  At  O".  52'".  40«. 
(<f)  At  1".  2">.  49». 


(e)  At  6''.  33'".  6» 

(f)  OK  39"'.  42». 
(ff)  At  1''.  4'".  58». 
(A)  At  O".  40".  7'. 


(t)  At  0".  45"".  6'. 
(k)  Preceding  divisions. 
(/)  At  0".  44''.  2». 
(/n)_Succeeding  divisions. 


(n)  AtG".  31-".  17". 
(o)  At  0".  43".  44». 
(/>)  1°.  after  transit. 
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Date. 


Feb.  21 


Object  Obseived. 


Feb.  23 


Feb.  24 


Feb.  26 


Feb.  28 


lar.    2 


lar.    3 


Mar.    4 


Mars  Centre 

d  Ursa;  Min.  S.P.--- 
(«)  a  Lyra;  S.P. 

a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

a  Cygni  S.P. 

{/))  yDraconis  R. 

^  Ursa;  Minor.  S.  P.- • 
a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

7  Cancri 

Mercnry  Centre 

(c)  a  Ursa;  Minoris 

{d)  a  Ursa;  Minoris 

(e)  a  Ursa;  Minoris 

Jupiter  North  L. •■•• 
(/)  a  Ursa;  Min.  S.P.R. 
Of)  d  Ursa;  Min.  S.P.R. 

a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

(h)8  Ursa  Min.  S.P.R.' 
(0  8  Ursa;  Min.  S.P.R.' 
(/e)  a  Lyrffi  S.P. 

(I)  Sun  North  L. 

(w)  a  Ursae  Minoris 

a  Urs£E  Minorisi 

(«)  a  UrssE  Minoris 

Jupiter  South  L. 

Sun  South  L. 

(o)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursoe  Minoris 

(p)  a  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

Jupiter  North  L.  •  •  ■  ■ 

a  Tauri 

a  Aurigae  R. 

/3  Tauri  R. 

a  Orionis 

Mars  Centre 

a  Lyrae  S.P. 

a  Cygni  S.  P. 

(q)  Sun  North  L. 

Jupiter  South  L.  ■••• 

a.  Tauri 

13  Orionis 

/3  Tauri 

d  Ursae  Minor.  S.P. 


Microscope 


31,2 

36,8 
48,1 
53,2 
16,8 
17,9 
16,8 
31,9 

36,9 
52,8 
17,0 
16,9 
52,1 

16,8 
13,8 
32,7 
4,3 
7,0 
19,0 
22,1 
44,8 
52,8 
16,2 

19,8 
23,2 
35,5 

41,5 
14,8 
36,1 
7,6 
22,0 

30,0 

15,3 
38,8 
9,5 
36,0 
32,2 
50,5 
42,1 
16,8 
41,0 
41,7 
55,9 
15,7 

26,9 
37,9 
52,0 
55,7 
43,7 
36,5 


II. 


23,9 
33,5 
46,2 
45,5 
11,0 
12,2 
15,1 
30,6 

34,2 

44,6 
12,2 
12,4 
46,8 

11,5 

10,5 
28,6 
1,8 
1,8 
19,7 
23,0 
39,5 
45,0 
11,0 

21.2 
24,2 
35,0 

37,2 
11,0 
32,2 

4,5 
16,8 

25,3 

11,4 
33,0 
6,0 
30,2 
26,5 
46,4 
40,1 
16,7 
35,9 
34,3 
55,4 
14,4 

22,2 
30,2 
45,5 
50,3 
35,9 
33,2 


III.     IV.     V. 


28,1 
35,9 
46,4 
50,2 
13,8 
13,9 
13,8 
28,4 

36,0 
48,6 
14,4 
15,0 
50,6 

13,2 

11,1 
30,6 
2,0 
3,6 
17,2 
21,2 
42,0 
49,5 
13,5 

18,8 
22,0 
34,0 

38,5 
11,4 
34,2 
5,1 
19,1 

27,2 

12,8 
36,2 
6,2 
36,0 
.30,2 
48,9 
40,3 
14,0 
38,8 
39,4 
53,7 
12,8 

23,1 
35,8 
49,3 
51,2 
41,4 
34,8 


25,8 
3.3,8 
47,8 
49,6 
15,0 
15,9 
15,0 
30,8 

33,3 
47,1 
1.5,0 
14,4 
49,8 

14,0 
10,0 
28,4 
1,0 
2,9 
21,5 
24,4 
43,0 
48,2 
14,0 

22,7 
26,0 
34,8 

40,1 
8,9 

32,2 
3,2 

18,0 

28,0 

10,4 
33,5 
4,6 
32,9 
29,1 
49,8 
42,9 
18,1 
39,2 
37,3 
55,3 
14,0 

24,2 
34,3 
49,2 
53,9 
39,0 
32,0 


27,2 
36,8 
48,5 
50,8 
11,7 
14,4 
15,5 
30,6 

36,0 
49,2 
11,7 
14,2 
48,6 

14,4 
12,9 
31,1 
4,6 
3,7 
22,7 
25,2 
40,3 
49,5 
11,4 

23,8 
26,1 
35,5 

37,0 
13,8 
36,1 
7,5 
18,8 

24,9 

14,2 
37,2 
8,0 
33,2 
29,1 
48,8 
41,9 
16,2 
37,0 
37,3 
55,4 
14,0 

22,6 
35,1 
49,2 
50,5 
41,4 
35,8 


VI. 


30,0 
35,7 
45,1 
49,9 
15,5 
17,9 
16,6 
32,4 

35,2 

48,8 
15,1 
16,8 
49,0 

16,4 
11,5 
31,8 
1,3 
3,9 
21,1 
24,8 
43,8 
48,9 
14,5 

21,1 
2.5,2 
33,8 

42,0 
12,6 
35,1 
5,0 
21,1 

30,4 

13,4 

37,0 
6,1 
35,6 
31,3 
49,1 
41,8 
19,4 
39,8 
40,3 
52,6 
15,3 

27,0 
36,8 
50,3 
53,9 
41,4 
35,0 


Jlean  Heading 
of  Circle. 


(a)  35'.  after  transit. 
(6)  At  Wire  II. 
(c)  At  0''.  40'».  50». 
Id)  At  l".  8».  0». 


(e)  At  1",  24-".  43'. 
(/)  At  6".  21™.  14'. 
(ff)  At  6".  26™.  50». 
(A)  At  6".  20".  5'. 


119.23.27,7 

52.41.35,5 

4.53.47,0 

113.50.49,9 

140.26.14,0 

117.40.15.4 

10.52.15,5 

265.41.30,8 

52.41.35,3 
113.50.48,6 
140.26.14,3 
117.40.15,0 
124.  1.49,5 


147.10, 

57.4.0, 

57.40, 

57.40. 

125.50. 

307 . 35 . 

307.35, 

162.32, 

113.. 50, 

140.26. 


14,4 
11,6 
30,6 
2,5 
3,8 
20,2 
23,5 
42,2 
49,0 
13,5 


307.35.21,2 

307  .  35  .  24,5 

4  .  53 .  34,7 

153.54.39,4 
57.40.12,1 

"57.40.34,3 
57.40.  5,5 

125.45.19,3 

153.41.27,7 


57.40, 

57.40, 

57.40, 

123.24, 

125.40, 

129.54, 

260.  0, 

242 .  39 , 

138.42. 

119.41, 

4.53, 

10.52. 


12,9 
36,0 
6,7 
34,0 
29,8 
48,9 
41,5 
16,8 
38,5 
38,4 
54,7 
14,4 


152.23.24,3 
1 25  .  39 .  35,0 
129.54.49,2 
154.27.52,5 
117.37.40,4 
52.41.34,6 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


0,3 


0,2 


+  21,4 

+    2,8 
+  30,7 


+ 


2,7 
0,1 


+   4,3 

0,0 

-  0,1 

-  0,3 
+  23,2 
+    0,1 

+  29,7 


+  22,7 
+  0,2 
+  30,1 


-    0,2 


Ext. 

Ther. 


35,1 
.35,8 
36,0 
35,0 

35,1 

35,7 
35,1 

38,7 
38,8 

38,2 

37,8 

40,3 
40,4 
39,8 
38,7 
36,7 
37,4 
37,5 
37,7 
37,9 
38,0 

39,0 
39,1 
39,2 

39,6 
39,4 
39,8 
39,9 
37,0 

46,6 

39,8 
41,6 
41,9 
41,6 
40,5 
40,1 
39,0 
38,6 
38,0 
37,6 
36,6 
35,0 

38,2 
36,0 
36,1 
35,0 
35,0 
34,7 


Bar. 


Att. 
Ther, 


In. 

28,80 


28,84 
28,85 


28,89 

28,93 
28,96 

29,28 

29,30 

29,30 

29,28 
29,23 

28,63 

29,39 

29,38 

29,34 

29,28 

29,08 

29,15 
29,17 
29,28 

29,32 


29,35 
29,37 

29,14 
29,13 

29,16 


38,3 


38,0 
38,4 


40,0 

39,9 
39,8 

40,0 

40,3 

40,0 

39,5 
39,9 

41,7 

38,9 

39,2 

38,0 

42,7 

40,1 

40,8 
41,0 

40,8 

40,4 


39,5 
39,6 

39,8 
38,9 

38,0 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  0  .  32,4 
-0.44,3 
-10.14,7 
+  0 .  25,5 
+  1  .  9,8 
+  0 .  30,2 
-4.57,4 
-0.    4,5 

-0.44,2 
+  0 .  25,3 
+  1  .  9,5 
+  0.30,1 
+  0 .  38,9 

+ 1 .  29,6 
-0.37,1 
-0.37,1 
-0.37,1 
+  0  .  42,2 


+  0. 
+  0' 
+  3. 

+  0, 
+  1  , 


44,9 
44,9 
2,7 
25,7 
10,3 


+  0.43,7 
+  0.43,7 
-10.6,1 


+  1  , 
-0, 
-0, 
-0, 
+  0, 


58,3 
37,2 
37,2 
37,2 
42,1 


+  1  .  55,0 

-0.36,7 

-  0 .  36,7 
-0.36,7 
+  0 .  37,9 
+  0.41,6 
+  0  .  48,5 
-0.10,4 
-0.30,5 
+  1  .  6,3 
+  0 .  33,3 
-10.2.5,0 
-5.    3,2 

+  1  .  50,2 
+  0.41,7 
+  0 .  48,7 
+  2.  1,5 
+  0 .  30,5 

-  0 .  45,0 


+  26, 
+  86, 
+  38. 
+  32. 
+  5, 
+  28, 
+  44, 
+  51  , 

+  86, 
+  32, 

+    5, 

+  28, 
+  22, 


41.51,9 
34  .  59,2 

37  .  40,0 
14 .  36,6 

38  .  28,2 
25.  6,4 
41  .26,1 
30 .  19,5 


34, 
14, 
38, 
25. 
3. 


59,1 
38,1 
28,2 
6,9 
23,6 


-    1 

+  88 
+  88 
+  88 
+  20 
+  86 


.52,0 
.56,1 
.55,7 
55,9 
,  6,0 
,58,8 


5, 

25 

25. 

25. 

15. 

34, 

+  86.34.58,1 
-16.29.52,9 
+  32.  14.37,3 
+    5.38.28,2 

+  86  .  34  .  57,4 
+  86  .  34  .  58,4 
+  38  .  37  .  36,5 


-  7, 
+  88, 
+  88, 
+  88, 
+  20, 


50 .  45,4 
25 .  53,9 
25  .  54,8 
25  .  54,0 
19.50,6 


-   7.37.30,5 


+  88, 
+  88, 
+  88, 
+  22, 
+  20, 
+  16, 
+  45, 
+  28. 
+  7. 
+  26. 
+  38. 
+  44. 

-  6. 

+  20. 
+  16. 

-  8. 

+  28. 
+  86. 


25  .  53,5 
25  .  52,9 
25  .  52,3 

40  .  40,5 
24.41,0 
10.  15,0 
49.24,1 
27 .  39,3 
22.  7,6 
23  .  40,7 
37  .  37,3 

41  .  18,8 


19 
25 

10 
24 
27 
34 


21,9 
35,7 
14,5 
1,6 
41,5 
57,2 


(i)  At  6".  25-".  43». 
(k)  18«.  after  transit. 
(/)  At  Wire  II. 
(m)  At  Oi-.  40*.  3'. 


(m)  At  1",  24".  19'. 
(o)  At  0".  40".  18». 
Ip)  At  1".  24'".  31'. 
(q)  12».  before  transit. 


(Kk) 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1835. 


Date. 


Mar.    4 


Mar.    5 


Mar.    6 


Mar.    8 


Mar.    9 
Mar.  10 


Mar.  11 


Mar.  12 
Mar.  13 
Mar.  14 


Mar.  16 


Object  Observed. 


a  Lyrae  S.P. 

7  Cancri 

(a)  a  Ursac  Minoris 

(b)  a  Ursa;  Minoris 

aUrsffi  Minor. S.P." 

X  Tauri 

Moon  South  L. 

a  Tauri 

a  Aurigae  R 

/3  Tauri 

a  Orionis 

Mars  Centre 

Moon  North  L. 

a  Geminor.  following 
j3  Geminorum 

Sun  South  L. 

(c)  Sun  North  L. 

Mars  Centre 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

(d)  Sun  South  L. 

(e)  a  Ursae  Minoris 

Jupiter  North  L.  — 

(/)  a  Lyra;  S.P. 

a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

/3  Geminorum 

Sun  North  L. 

Sun  South  L. 

Sun  North  L. 

{ff)  d  UrsseMin.  S.P.R. 

a  Lyrae  S.  P. 

a  Canis  Minoris 

(A)  j3  Geminorum 

a  Hydrae 

/3CepheiS.P. 

;  Leonis 

5'  Virginis 

Moon  North  L. 

(d)  Sun  North  L. 

(i)  a,  Ursae  Minoris 

a  Ursa;  Minoris 

(k)  a  Ursae  Minoris 

(/)  Jupiter  South  L. 

(/»)  3  Ursae  Minor.  S. P.-  • 
(yi)  a  Lyrae  S.P. 

Mars  Centre 


Microscopo 


I.      II.     Ill 


60,  .5 
52,0 

38,2 
33,1 
35,0 

57,7 
5,4 
52,7 
41,5 
42,8 
43,2 
51,2 

49,8 
52,1 
15,9 

29,6 

55,3 
40,4 
17,0 
15,7 

39,3 

29,0 
12,8 
4G,2 
52,2 
17,3 
15,5 

56,2 

30,2 

46,6 
20,5 
53,8 
15,5 
14,9 
50,3 
13,3 
47,0 
28,0 
18,0 

32,0 
17,7 
40,5 
10,5 
30,2 
33,3 
43,1 
28,0 


59,0 
46,0 

34,2 
30,0 
31,7 

53,5 

1,7 
46,3 
39,0 
34,9 
37,3 
45,1 

42,5 
44,7 
10,0 

25,6 

49,8 
33,9 
11,7 
10,0 

35,0 
25,5 
8,3 
45,0 
45,4 
12,3 
11,9 

51,3 

27,0 

40,9 
21,2 
54,5 
11,1 
9,0 
47,0 
11,2 
42,6 
23,2 
13,4 

27,6 
15,1 
38,1 
10,2 
24,7 
31,4 
41,7 
23,1 


56,7 
50,2 

36,8 
31,5 
33,7 

56,0 
2,9 
50,9 
39,4 
41,2 
39,8 
49,1 

47,3 
48,3 
12,7 

26,5 

51,4 
38,3 
13,9 
13,1 

36,0 
27,2 
12,1 
44,7 
50,2 
15,0 
14,6 

53,6 

29,9 

46,0 
19,5 
52,9 
14,2 
12,3 
48,7 
9,7 
45,0 
25,2 
15,6 

29,5 
16,7 
40,1 
10,9 
28,7 
32,8 
43,2 
27,0 


IV. 


57,8 
48,5 

33,7 

28,3 
30,3 

55,1 
2,1 
50,5 
43,0 
41,0 
40,6 
47,2 

46,0 
48,2 
12,5 

29,0 

5.-^,7 
37,1 
15,0 
13,6 

37,3 
25,0 
10,2 
45,4 
49,0 
14,9 
13,9 

54,2 

29,2 

45,3 
22,1 
53,1 
13,1 
10,2 
50,6 
9,8 
45,0 
25,6 
14,9 

28,5 
13,7 
37,8 
8,2 
26,8 
30,0 
42,4 
25,0 


V.      VI. 


58,7 
47,9 

38,1 
33,3 
34,3 

54,6 
2,3 
50,0 
40,0 
40,5 
38,8 
48,4 

47,3 
49,2 
12,8 

26,0 

51,9 
36,1 
11,8 
12,6 

34,4 

26,8 
10,3 
44,6 
49,2 
12,3 
12,8 

50,5 

26,5 

42,8 
22,1 
53,6 
10,9 
10,5 
46,1 
10,8 
45,4 
24,2 
13,8 

26,7 
17,2 
41,0 
11,6 
26,7 
32,7 
42,7 
25,4 


56,4 
49,2 

37,0 
31,8 
34,0 

55,2 

1,1 
51,2 
41,4 
41,2 
41,7 
48,9 

48,0 
49,2 
14,9 

30,4 

52,3 
38,1 
16,2 
14,9 

37,4 
28,0 
10,7 
43,6 
48,6 
15,7 
15,3 

52,9 

30,3 

44,2 
22,8 
50,4 
14,1 
12,5 
48,9 
11,2 
45,0 
28,0 
18,2 

30,8 
16,1 
38,4 
7,4 
28,8 
31,8 
40,3 
27,0 


Mean  Reading 
of  Circle. 


4, 

124, 


53.58,1 
1.49,0 


57.40.36,4 
57.40.31,4 
.52.41.33,2 


134, 
126, 
129, 
260, 
117. 
138, 


3.55,3 

20.  2,6 
54.50,3 
0 .  40,8 
37 .  40,2 
42.40,1 


119.47.48,2 

121.18.46,8 
113.50.48,7 
117.40.13,1 

150.59.27,8 

150.  3.52,4 
119.56.37,4 
140.26.14,3 
117.40.13,3 

150.12.36,7 
57.40.26,9 
125.28.10,7 
4  .  53  .  44,9 
113.50.47,5 
140.26.14,6 
117.40.14,0 

149.16.53,2 

149.25.28,9 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


148.29, 
307 . 35 , 
4.53, 
140.26, 
117.40, 
154.  0, 
35.57. 
134.38. 
136.54. 
140.10. 


44,3 
21,4 
53,0 
13,2 
11,6 
48,6 
11,1 
45,0 
25,7 
15,7 


147.42.29,3 
57.40.16,1 
57.40.39,4 
57.40.   9,8 

125.20.27,7 

52.41.32,1 

4.53.42,2 

120.11.26,0 


-1-    0,1 

+    4,9 


0,4 


+    0,1 


-    0,3 


+  U,\ 
-    1,0 


Ext. 
Ther. 


+    3,5 
+    0,2 


-    0,8 


+  23,3 
+  0,1 
+  29,4 
+  0,3 
0,0 
-    0,2 


34,8 
33,2 

40,5 
40,5 
39,9 

41,0 
40,3 
39,9 
39,2 
39,0 
37,8 
37,0 

33,2 
34,9 
34,7 

40,9 

39,0 
37,4 

36,3 

44,3 
38,5 
40,0 
39,2 
38,2 

38,2 

44,9 

45,8 

49,4 
41,3 
41,0 

40,2 
39,0 
39,0 
39,4 
39,5 
39,5 

48,7 
49,0 
49,2 
49,3 
48,6 
44,1 
44,0 
43,9 


Bar. 


In. 

29,19 
29,24 

29,33 

28,85 
29,13 

29,12 

29,11 

29,17 

29,07 

28,69 

28,98 
29,08 

29,05 

28,82 
28,8 
28,96 
28,99 

28,99 

29,20 

29,71 

29,31 

29,42 

29,44 

29,46 
29,46 

29,45 

29,62 
29,62 

29,62 
29,62 

29,64 


Att. 
Ther. 


37,5 
38,1 

39,0 

39,5 

40,8 

40,0 

39,3 

36,8 

37,1 

39,4 

38,2 
38,9 

38,7 

42,2 
41,9 
41,0 
40,5 

39,9 

42,7 

44,5 

45,7 

43,5 

42,7 

43,0 
41,9 

41,8 

46,6 

45,8 

46,4 
46,0 

44,6 


Refraction, 


10.24,4 
0 .  39,7 

0.37,1 
0.37,1 
0.44,0 

0 .  55,7 
0.42,4 
0.48,2 
0.10,4 

0 .  30,2 

1.  5,9 
0 .  33,2 


+  0.3.5,7 

+  0.25,7 

+  0.30,5 

+  1.41,9 

+  1.39,5 

+  0.33,4 

+  1  .  10,0 

+  0.30,4 


+  1. 
-  0. 
+  0. 
-10, 
+  0. 
+  1. 
+  0. 


38,4 
36,7 
40,8 
13,6 
25,4 
9,6 
30,2 


Apparent 

Declination 

observed. 


+   1.35,9 
+   1.38,0 


1 .  32,5 
0.44,7 
10.19,7 
1  .  10,4 
0.30,5 
1  .  59,2 
1.21,3 
0.57,6 
1.  2,2 
1.    9,9 

1 .  30,8 
0.36,8 
0.36,8 
0.36,8 
0.40,8 
0.44,8 
10.20,2 
0.33,8 


+  38.37.41,3 
+  22.    3.23,7 

+  88  .  25  .  53,0 
+  88.25.53,2 
+  86.34.56,- 


+  12.  1 
+  19.45 
+  16.  10 
+  45 

+  28 
+  7 
+  26 


1,-1 

7,<' 

i3.;> 

49 .  23, 1 
27.42,0 
22.  6,4 
17.31,0 


+  24  .  46  .  29,*^ 
+  32.  14.38,0 
+  28.25.    8,8 

-  4.55.  17,3 

-  3.59.39,2 

+  26.  8.41,6 
+  5.38.28,1 
+  28.25.    8,7 


-    4, 

+  88. 
+  20. 
+  38. 
+  32. 
+  5. 
+  28. 


8, 
25, 
37 
37, 
14. 
38, 
25. 


22,7 
51.1 

0,9 
.37,9 
39,5 
28,2 

8,2 


-  3.  12.36,9 

-  3.21.14," 


-  2 
+  86 
+  38 
+  5 
+  28 
-7.56 
+  69 . 49 
+  11  .26 
+    9.10 

5.54, 

-  1  .  38 
+  88  .  25  , 
+  88  .  25  , 
+  88.25, 
+  20  .  44  , 
+  86  .  34  , 
+  38.37 


,24,6 
.  57,2 
.41,1 
,28,6 
,  9,9 
.55,6 
.57,6 
.  9,6 
24,3 
27,4 

8,1 
49,4 
49,3 
49,6 
43,2 
55,3 
29,8 


25  .  53  .  52,2 


(a)  At  1".  2™.  27'.  ' 
lb)  At  1''.  10"'.  10». 
(c)  20'.  before  transit. 


(rf)  Preceding  divisions. 
(e)   At  1".  15™.  17'. 
(/)  1"'.  after  transit. 


(g)  At  6".  20".  56«. 
(A)   30'.  after  transit. 
(0  At  O''.  40".  7' . 


(k)  At  l'-.  24'".  19'. 
(/)  At  Wire  V. 
(w»)  At  G*.  27".  7'. 
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Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


IL 


III.     IV.     V. 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


Mar.  18 


II' 


Mar.  19 
Mar.  20 


Mar.  23 


Mar.  24 


Mar.  25 


Mar.  26 


Sun  South  L. 

(o)  a  Ursae  Minoris 

a  Ursse  Minoris 

(b)  a  Ursas  Minoris 

Mars  Centre 

a  Cygni  S.P. 

a  Hydrae 

13  Cephei  S.P. 

(c)  a  Leonis 

Sun  South  L. 

(d)  Sun  North  L. 

(c)  a  Ursae  Minoris 

(/)  a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

'  /3  Geminorum 

Sun  North  L. 

Jupiter  North  L 

a  Tauri 

a  AurigsE 

j3  Tauri 

(g)6  Ursae  Minor.  S.  P.- • 

Mars  Centre 

a  Hydrae 

13  Cephei  S.P. 

a  Leonis 

a  Ursae  Majoris  R.--- 

13  Leonis 

a  Cassiopeae  S.P. — 
aUrsffiMin.  S.P.R. 
Saturn  South  L. 

Sun  South  L. 

(A)  a  Ursae  Minoris 

(i)  a  Ursae  Minoris 

Jupiter  South  L. 

(A)  a  Tauri 

a  Canis  Majoris 

Mars  Centre 

a  Cephei  S.P. 

(0 /3  Cephei  S.P. 

a  Leonis 

a  Ursae  Majoris  R.  •• 

7  Ursae  Majoris 

a  Ursae  Minor.  S.  P.  •  ■ 

Saturn  North  L. 

Sun  North  L. 

a  Ursae  Minoris 

a,  Cygni  S.P. 

a  Hydrae 

^  Cephei  S.P. 

a  Leonis 

a  Ursae  Majoris  R.--- 


16,3 
17,5 
41, .5 
12,6 
53,9 
12,4 
50,3 
11,4 
49,6 

37,0 

49,2 
37,6 
48,4 
15,4 
13,8 

51,7 
45,9 

48,2 
17,2 
41,2 

35,5 

48,2 
47,4 
12,7 
44,9 
27,9 
28,2 
12,2 
34,8 
57,0 

43,8 
43,9 
43,4 
46,4 
49,2 
42,0 
64,5 
44,3 
13,7 
45,7 
27,1 
9,1 
24,7 
61,0 

9,2 
44,0 
12,5 
51,7 

9,9 
46,2 
28,3 


11,6 
15,3 

37,8 
10,6 
47,5 
12,0 
45,7 
10,6 
42,5 

31,6 

43,2 
34,0 
40,9 
10,9 

8,9 

47,1 
39,9 
43,3 
13,0 
34,8 

31,9 
42,3 
41,5 
10,0 

38,5 
26,2 
22,3 
10,4 
34,0 
52,8 

38,2 
39,5 
39,2 
39,9 
42,9 
36,5 
59,2 
43,2 
11,0 
38,4 
26,7 
4,0 
22,3 
55,7 

5,0 
39,6 
11,1 
47,4 

8,3 
40,2 
28,4 


12,3 
15,5 
40,3 
11,3 
53,1 
10,7 
49,2 
9,4 
47,5 

35,0 

47,8 
38,0 
47,3 
15,4 
14,3 

48,1 
43,9 
47,1 
15,0 
40,1 

33,8 
46,6 
43,9 

8,3 
41,7 
25,0 
25,7 

8,6 
33,8 
52,3 

40,7 
43,0 
42,2 
46,7 
49,0 
40,1 
62,4 
43,0 
10,4 
44,8 
25,8 
7,0 
21,8 
57,2 

8,1 
43,2 
11,8 
50,7 

8,7 
46,3 
28,2 


13,8 
13,8 
38,1 

8,8 
50,2 
10,8 
49,2 

8,8 
47,0 

34,4 

48,2 
33,6 
44,9 
12,8 
12,3 

50,1 
43,1 
46,1 
14,2 
38,3 

31,0 
46,1 
44,5 

9,0 
41,3 
25,8 
24,0 

7,2 
35,0 
55,0 

41,8 
38,7 
38,4 
43,0 
46,5 
39,0 
60,0 
42,9 
10,2 
43,0 
27,2 
5,2 
19,0 
59,0 

7,1 
40,2 
10,1 
51,2 

7,6 
45,0 
29,0 


12,4 
17,2 
40,6 
12,6 
50,3 
11,6 
45,5 
10,7 
46,6 

33,6 

46,9 
35,8 
45,8 
11,3 
11,9 

48,3 
44,3 
46,0 
15,4 
40,4 

34,3 

46,0 
42,7 
11,4 
42,5 
28,9 
26,2 
11,1 
36,7 
51,4 

40,5 
42,5 
43,1 
42,2 
46,7 
36,0 
61,5 
44,3 
12,4 
43,6 
29,0 
8,6 
24,0 
56,3 

5,0 
42,2 
11,5 
46,6 

9,0 
44,7 
29,9 


15,0 
17,2 
40,0 
10,0 
50,7 
11,4 
48,9 
9,8 
47,1 

35,8 

46,8 
35,7 
44,2 
12,4 
10,6 

49,5 
43,2 
47,3 
15,6 
39,9 

35,0 
47,1 
45,3 
11,2 
43,8 
27,8 
29,0 
9,3 
35,0 
54,5 

41,1 
41,1 
41,2 
42,8 
46,8 
40,6 
61,2 
42,1 
12,0 
43,1 
28,2 
7,4 
24,8 
59,4 

8,7 
41,1 

9,3 
49,8 

6,9 
44,2 
28,7 


147.27. 

57.40. 

57 .  40 , 

57.40. 
120.16, 

10.52, 
154.   0, 

35.57. 
133.18. 


13,6 
16,1 
39,8 
11,0 
51,0 
11,6 
48,2 
10,2 
46,7 


147.    3.34,5 

146.  7.46,9 
57.40.35,8 
113.50.45,3 
140.26.13,1 
117.40.12,0 

144.56.49,2 
125.  7.43,3 
129.54.46,3 
100.16.15,1 
117.37.39,0 


52.41. 
120.34. 
1.54.    0, 

35.57. 
133.18. 
276.49. 
130.35. 

21 .46. 
305 . 44 . 
151.43. 

144.41. 

57.40. 

57.40. 
125.  4. 
129.54. 
162.32. 
120.38. 

28.    0. 

35 . 57 . 
133.18. 
276.49. 

91.29. 

54.32. 
151.41. 


33,6 

46,0 
,44,2 
10,5 
42,1 
26,9 
25,9 
9,8 
34,9 
54,3 

41,1 
41,5 
41,3 
43,5 
46,8 
39,0 

1,4 
43,3 
11,7 
43,0 
27,3 

6,8 
22,9 
58,2 


143.46.  7,2 
57.40.41,8 
10.52.11,1 

154.  0.49,6 
35.57.    8,5 

133.18.44,4 

276 .  49 .  28,7 


+  23,4 
+  0,1 
+  29,1 


+    0,1 


+  0,3 
+  3,7 
+   0,9 


0,3 


+    0,1 


+    0,5 
+    0,4 

+    0,1 


-    0,6 


-   0,1 


+    0,1 


45,0 
44,9 
45,0 
45,4 
43,2 
42,4 
42,2 
42,1 
42,0 

50,4 

56,2 
55,9 
52,7 

52,6 

41,8 
42,0 
42,0 

41,8 
41,4 

40,7 
40,8 
39,0 
38,7 
38,0 
37,7 
38,0 
37,0 
36,0 
36,3 

45,7 

47,0 
49,9 
49,9 
45,0 
44,7 
40,6 
40,0 
39,4 
39,0 
39,0 
39,0 
39,2 

51,0 
51,9 
47,5 
46,5 
46,6 
46,9 
46,2 


In. 

29,83 
29,84 

29,84 
29,80 
29,79 

29,79 
29,79 

29,73 

29,83 
29,84 


29,86 
30,17 
30,15 
30,16 

30,26 

30,30 

30,29 
30,30 
30,30 

30,28 


43,9 
44,0 

44,3 
44,4 

43,8 

43,8 
43,7 

46,8 

49,5 
49,9 


49,3 
43,8 
43,7 
43,4 

42,9 

42,7 

41,3 
40,5 
39,5 

40,3 


30,29 

44,8 

30,27 
30,23 

46,0 
47,0 

30,24 

45,8 

30,21 

43,8 

30,21 
30,18 

42,9 

42,8 

30,14 

42,4 

30,07 
30,08 
30,07 
30,07 

49,7 
50,7 
47,9 
47,7 

30,07 

47,5 

+   1.31,3 

-  0.37,4 

-  0 .  37,4 

-  0.37,4 
+  0.34,2 
-5.  2,4 
+   1  .  59,8 

-  1.21,6 
+  0.55,3 

+  1.28,6 

1 .  24,8 
0.36,5 
0.25,4 
1.  9,6 
0.30,1 


+  1.24,6 

+  0.41,8 
+  0.49,7 
+  0.  10,7 
+  0.31,1 


0.46,0 
0.35,3 
2.    2,6 

1 .  23,6 
0.56,8 
0.  7,1 
0.51,6 

2 .  32,0 
0.43,5 
1.51,9 


23.5 

37,7 

37,7 

41,1 

49,0 

5,7 

35,1 

53,1 

23,2 

56,4 

7,1 

1,4 

43,0 

50,6 


-  1.22.52,9 
+  88 .  25  .  49,9 
+  88 .  25  .  49,5 
+  88  .  25  .  49,3 
+  25 .  48  .  26,8 
+  44.41  .17,2 

-  7.56.56,0 
+  69 .  49  .  56,6 
+  12.46.    9,9 

-  0.59.11,1 

-  0.  3.20,0 
+  88 .  25  .  49,0 
+  32.  14.40,4 
+    5.38.29,3 

+  28 .  25  .   9,9 


+  1.  7. 
+  20.57. 
+  16.10. 
+  45.49, 

+  28 . 27  , 


38,2 
26,9 
16,0 
26,2 
41,9 


1 .  19,2 
0..37,1 
5.  1,6 
1 .  59,7 
1.21,6 
0.55,3 
0.    6,9 


+  86. 
+  25. 

-  7. 
+  69. 
+  12. 
+  62. 
+  15. 
+  55. 
+  88. 

-  5. 

+  1. 
+  88. 
+  88. 
+  21. 
+  16. 
-16. 
+  25. 
+  61. 
+  69. 
+  12. 
+  62. 
+  54. 
+  88. 

-  5. 


34 .  55,3 
30 .  30,7 
56 .  54,8 
49 .  54,9 
46.13,1 

38 .  27,4 
29.34,5 
37  .  45,8 
25 .  48,1 

39 .  54,2 

22.47,1 
25.47,4 
25 .  47,7 
0.27,1 
10.15,8 
29 .  53,0 
27.15,2 
52.58,5 
49  .  56,2 
12,3 
28,1 
43,5 
48,1 
57,1 


46. 
38. 
36, 
25. 
37. 


+  2.18.25,3 
+  88 .  25 .  46,9 
+  44.41  .  17,8 
-  7.56.57,6 
69 .  49  .  55,2 
+  12.46.12,0 
+  62.38.29,3 


(a)  At  Oh.  39"".  2». 
lb)  At  l".  23".  1  P. 

(c)  30'.  after  transit. 

(d)  At  Wire  IV. 


(e)  At  l\  8™.  12». 
(/)  At  7".  25".  4». 
(ff)  At  6''.  27".  4». 
(h)  At  0".  57".  4». 


(«■)  At  IK  2".  49". 
(A)  20».  after  transit . 
(l)  1".  after  transit. 
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Observations  made  with  the  Mueal  Circle  in  the  Year  1835, 


Date. 


Object  Obseoved. 


Microscope 


I.       II.      III.      IV.     V 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meii- 
diau. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


Mar.  27 


Mat.  28 
Mar.  30 
April    1 


April    7 


April    8 
April   9 


April  13 


April  15 


April  23 


April  24 


April  25 


Mars  Centre 

a  Gem.  following  R. 
S  Geniinorum  11. — 
a  Ccphei  S.  P. 

(a)  a  Ursae  Majoris 

a  Ursje  Minoris 

Sun  South  L. 

a  HydrsB 

a  Leonis 

/3  Leonis 

(b)  a  Cassiopeae  S. P.-'- 

(c)  a  Ursac  Minor.  S.P.-- 
Saturn  Soutji  L. 

Sun  North  L. 

(d)  a  Ursoe  Minoris 

Sun  South  L. 

(e)  Mars  Centre 

a  Canis  Minoris 

a  Hydrae ■ 

a  Leonis 

Moon  North  L. 

}^  Leonis-. 

■y  Ursae  Majoris 

a  CassiopciE  S.P. — 
a  Ursae  Minor.  S.P.- 
Saturn North  L. 

(f)  Sun  North  L. 

Saturn  South  L. 

Moon  North  L. 

(g)a  UrsffiMin.  S.P.  11. 
Saturn  North  L. 

a  Aurigae 

(a)  |8  Tauri 

(a)  a  Orionis 

Mars  Centre 

a  Ursae  Majoris  R.--- 

y  Ursae  Majoris 

a  Cassiopeae  S.P. — 
a  Ursa  Minor.  S.P.-- 

(a)  Saturn  South  L. 

/3  Geminorum 

Mars  Centre 

a  Cassiopeae  S.  P.  -  •  -  • 
a  Ursae  Minor.  S.P.-- 
Saturn  North  L. 

(A)  Sun  South  L. 


49,0 
10,7 
46,2 
43,6 
30,1 

43,8 

27,1 

.^5,5 
48,9 
29,6 
62,0 
18,8 
1.5,6 

45,5 
46,0 

9,1 

23,8 
17,4 
55,0 
49,5 
49,2 
22,0 
6,4 
4,0 
20,0 
59,2 

37,8 
20,1 
50,2 

44,5 
34,1 

21,2 
44,2 
41,0 
57,0 
35,3 
62,7 
60,8 
15,8 
42,0 

13,0 

8,7 
62,4 
15,6 
50,0 

8,8 


45,3 
10,6 
44,0 
42,2 
25,2 

40,0 

23,7 

50,3 

41,7 
24,0 
59,8 
16,3 
11,0 

39,4 
41,6 

5,2 

18,6 
12,8 
50,0 
42,0 
41,4 
15,3 
1,8 
2,4 
16,3 
53,1 

31,9 
15,8 
43,9 

43,2 

28,6 

16.0 
37,0 
35,3 
52,2 
33,3 
58,4 
58,8 
13,7 
35,3 

7,0 

4,2 

59,6 

12,7 

44,0 

1,3 


48,3 
7,3 
42,2 
41,8 
26,4 

42,7 

25,7 

54,0 
47,0 
28,8 
60,8 
17,2 
12,3 

46,4 
46,9 

8,4 

22,1 

16,1 
53,5 
48,0 
47,9 
19,4 
5,0 
3,9 
17,2 
56,5 

36,0 
17,0 
47,0 

44,0 
28,7 

22,9 
45,8 
41,7 
57,4 
36,5 
63,0 
60,9 
14,7 
40,4 

12,0 
8,1 
59,8 
12,7 
47,7 

4,2 


45,7 
12,0 
46,4 
41,1 
25,1 

40,8 

25,0 

54,4 
46,0 
27,1 
60,0 
15,0 
14,2 

43,2 
41,7 

7,2 

19,0 
15,0 
53,1 
46,8 
46,2 
17,8 
2,6 
1,2 
13,7 
55,9 

35,0 
16,5 
47,0 

44,0 
31,0 

18,3 
40,8 
39,4 
54,5 
34,8 
59,2 
58,0 
11,2 
38,8 

10,0 
4,2 

58,8 

9,6 

48,0 

3,2 


47,4 
10,5 
45,3 
44,9 
29,0 

44,6 

25,6 

52,2 

46,8 
28,5 
61,6 
18,0 
13,1 

42,7 
45,5 

6,8 

22,2 
14,2 
51,2 
47,8 
46,6 
18,1 
6,5 
4,9 
18,1 
54,8 

35,7 

17,5 
46,8 

46,7 
30,6 

18,2 
42,0 
37,8 
55,0 
36,8 
62,8 
61,8 
15,2 
36,8 

12,3 
7,8 
62,0 
15,0 
46,7 

6,7 


47,1 
13,3 
46,8 
42,4 
28,0 

41,9 

29,0 

52,8 
45,5 
28,6 
58,1 
17,1 
14,0 

41,8 
43,0 

6,4 

22,2 
16,2 
52,6 
46,5 
47,3 
21,0 
3,3 
0,7 
189 
56,2 

35,0 

18,9 
47,0 

44,8 
35,3 

18,2 
40,0 
38,3 
52,8 
34,2 
58,8 
56,5 
13,8 
38,5 

11,5 

7,1 
58,8 
1.5,2 
48,0 

6,9 


120.44.47,1 

246.26.10,8 

242.36,4.5,2 

28.    0.42,7 

83.27.27,4 

57.40,42,3 

142.44.26,0 

154.  0.53,2 
133.  18.45,9 
130.35,27,8 
21.46.  0,4 
54.32.17,2 
151.30.13,4 

139.    8.43,2 
57.40.44,1 

139.  18.  7,2 


121  37. 
140.26. 
154.  0. 
133.18. 
131.  2. 
137.51. 

91,29. 

21.46. 

54.. 32. 
151,15. 


21,3 
15,3 
52,6 
46,8 
46,4 
18,9 
4,3 
2,9 
17,4 
56,0 


136.55.35,2 
151.  9.17,6 
156.43.47,0 


,305 
151 


,44.44,5 
.    5.31,4 


100.16 

117.37 

138.42 

122.52 

276 . 49 

91.29 

21.45 

54.32 

150.52 


.19,1 
.41,6 
.  38,9 
.54,8 
.35,1 
.  0,8 
.59,5 
.14,1 
.38,6 


117.40.11,0 

122.59.    6,7 

21.46.    0,2 

54.32.13,5 

150.50.47,4 

133,18.    5,2 


•4-0,1 


-0,4 
0,0 


+  2,1 


0,0 


-0,6 

-0,1 

-^0,4 

-0,8 

0,0 


-0,1 


-0,1 
+  0,5 


40,0 
40,0 
39,8 
38,9 
38,4 

42,0 

45,8 

50,8 
50,3 
50,3 
50,5 
50,6 
50,2 

54,8 
51,3 

51,8 

49,2 

49,1 
48,0 
47,6 
47,4 
47,0 
46,2 
46,0 
46,0 
45,8 

51,6 

46,8 
46,2 

33,0 
33,7 

57,8 
58,1 
59,0 
57,5 
49,7 
49,0 
48,7 
48,0 
47,8 

51,0 
51,5 
4.3,8 
43,1 
43,0 

47,4 


In, 

30,06 

30,06 
30,06 
30,04 

29,93 

29,33 

29,27 
29,28 
29,28 
29,29 

29,29 

29,86 

29,68 


29,48 
29,48 

29,49 

29,53 

29,55 


29,59 

29,71 
29,64 
29,63 

29,93 
29,93 

30,08 

30,08 
30,08 
30,11 

30,12 

30,11 

29,83 

29,82 

29,82 

9,602 


44,0 

43,9 
42,6 
41,9 

43,6 

44,7 

46,8 
46,8 
46,9 
47,4 

47,8 

51,8 


50,0 


49,8 
49,0 

48,8 

48,2 
47,9 

47,6 

49,8 
48,0 

47,8 


.35,4 
26,3 
31,2 
5.3,0 
.    7,0 


-  0.37,7 
+   1 .  15,2 


+  1 .  55,5 

+  0.53,4 

+  0.48,6 

-  2.22,8 

-  0 .  40,8 
+  1  .  44,0 

+  1.    6,1 

-  0.36,7 

+  1.    6,5 


35,2 

9,2 

57,0 

54,1 

50,0 

3,5 

1,4 

25,4 

41,6 

45.1 


+  1.  1,3 
+  1.44,5 
+  2.13,5 


41,7   +  0.43,3 
41,7   +   1.48,3 


55,3 

54,8 
54,7 
51,7 

50,7 

50,2 

50,8 

48,0 

46,7 

46,5 


0. 
0. 
1. 
0. 
0. 
0. 


10,3 

30,0 

5,0 

37,1 

6,9 

1,4 


-  2.27,3 

-  0.42,2 
+   1  .  44,7 

+  0 .  30,2 

+  0.37,4 

-  2.27,4 

-  0.42,2 
+  1.44,7 


+  25 .  20  .  29,2 
+  32.14.38,2 
+  28.25.  7,7 
+  61.52.58,0 
+  62.38.31,3 

+  88  ,  25  ,  47,0 

+    3  .  20  ,  10,5 


-  7, 
+  12 
+  15, 

+  55. 
+  88. 

-  5. 


56 ,  57,0 
46.  12,4 
29 .  35,3 
37  ■  45,5 
25.44,7 
26.    5,7 


+    6.56.    3,7 
+  88 .  25  .  43,5 


6.46.39,3 


+  24 
+  5 
-  7 
+  12 
+  15 
+  8 
+  54 
+  .55 


,  27 .  56,5 

,  38 .  28,5 

,  56 .  56.6 

.46.  12,1 

2.17,2 

13.30,6 

36 .  47,3 

37  .  44,5 


-    5.  11.48,1 

+  9.  9.16,1 
-5,5,  9,1 
-10,40.    6,7 


+  88. 
-    5, 


25 .  39,8 
1  .  26,7 


+  45.49.23,6 
+  28.27.41,4 
+  7.22.  9,1 
+  23.  12.21,1 
+  62 .  38  .  34,4 
+  54.36.50,8 
+  55  .  37  .  39,2 


-    4.48.30,3 

28.25.  11,8 
+  23.  6.  8,9 
+  55  .  37  .  39,8 


-   4.46.39,1 
+  0.54,3+12.46,53,0 


(a)  Preceding  divisions. 

(b)  45*.  after  transit. 

(c)  At  13".  0».  34*. 


(d)  At  0".  53".  48». 
(c)  15'.  after  transit. 


Succeeding  di- 


(/)  25'.  after  transit. 
(g)  At  13''.0™.  29'. 
(A)  At2''.  10".  IQ*. 


Observations  made  with  the  Mural  Circee  in  the  Year  1835. 
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Date. 


April  25 


pril  27 
J  '  I  April  29 


|l 


Ipril  30 


lay    4 


lay    5 

PMay    6 

May    7 


M^ 


May     8 


May   9 


Object  Observed. 


/SLeonis 

(a)  a  Ursae  Min.  S.P.--- 

Saturn  South  L. 

a  Bootis 

Saturn  North  L. 

a  Leonis 

a  Ursae  Majoris  R.--- 

/3  Leonis — 

a  Ursae  Minor.  S.  P. 

a  Virginis 

»)  Ursae  Majoris 

Sun  North  L. 

(*)  a  Urs£EMin.  S.P.  ••• 

^  Ursae  Majoris 

(U)  rt  Ursae  Majoris 

(c)  Mars  Centre 

(d)  a  Ursae  Majoris  R.-- 
^  Leonis 

(e)  a  Ursae  Minor.  S.P. •• 

(/)  Sun  South  L. 

Sun  North  L. 

Sun  South  L. 

Mars  Centre 

a  Hydrae 

g  Leonis 

Moon  North  L. 

;  Leonis 

g'  Virginis 

7  Ursae  Majoris 

a  Ursa;  Min.  S.P.-- 
{g)  Saturn  South  L. 

a  Virginis 

J]  Ursae  Majoris  R.--- 
(/t)  a  Bootis 

Mercury  Centre 

Sun  North  L. 

a  Aurigae 

/3  Geminorum 

a  Ursae  Majoris 

Moon  North  L. 

(0  a  Ursae  Min.  S.P. R. 
SUrsacMinor.  S.P.-- 

(/J)  Sun  South  L. 

(//)  a.  Orionis 

iji)  a  Canis  Majoris 

a  Ursae  Majoris 

{l)  /3  Leonis 

(m)  Moon  North  L. 


Microscope 


27,9 
16,9 
32,1 
38,7 

11,6 

46,4 

37,8 
27,0 
14,4 

42,8 
27,8 

59,2 
14,0 
33,0 
28,3 

34,8 
38,3 
26,8 
17,0 

17,5 

32,8 

25,3 
20,2 
55,3 
45,6 
14,2 
45,0 
28,2 
59,7 
11,5 
25,9 
45,7 
35,5 
38,9 
35,0 

9,2 
22,1 
13,3 
22,0 
41,2 
51,8 
47,0 

38,0 
42,4 
.50,8 
22,7 
28,2 
46,5 


II. 


22,3 
13,2 
26,7 
31,8 

6,5 

38,7 
36,1 
21,8 
11,2 
35,1 
23,3 

54,2 
11,3 
27,5 
23,0 

29,6 
36,9 
21,4 
14,7 

12,5 

25,0 

20,6 
16,2 
50,5 
38,7 

9,2 
39,5 
21,2 
55,0 

9,9 
19,5 
37,9 
33,5 
31,8 
.30,0 

4,2 
18,5 

8,5 
19,2 
35,0 
50,0 
42,0 

31,0 
36,5 
47,2 
19,1 
22,2 
40,6 


III. 


25,9 
12,2 
28,3 
35,6 

7,3 

44,0 
36,2 
24,8 
10,2 
37,9 
25,0 

58,1 
1L,1 
31,0 
25,2 

35,4 
37,0 
25,8 
13,9 

16,7 

30,8 

23,9 
20,5 
53,9 
44,2 
12,5 
44,2 
25,5 
58,8 
9,8 
21,7 
42,5 
33,6 
37,2 
36,0 

8,0 
23,1 
13,9 
21,9 
41,5 
53,2 
46,8 

38,0 
41,8 
50,8 
21,1 
28,2 
45,7 


IV. 


23,5 
10,2 
28,3 
34,1 

8,5 

42,6 
37,4 
22,2 
8,8 
38,9 
23,2 

57,0 

9,1 

29,2 

23,4 

30,9 
37,8 
23,2 
11,9 

13,5 

26,4 

21,2 
17,1 
54,2 
43,9 

9,8 
42,1 
24,7 
55,9 

6,6 
21,5 
41,6 
33,5 
34,0 
32,4 

6,0 
21,7 
10,1 
19,3 
38,4 
52,5 
41,9 

33,7 
40,7 
49,8 
19,4 
24,3 
45,2 


V. 


26,7 
16,3 
30,3 
38,0 

8,4 

44,6 
39,5 
26,1 
13,9 

38,8 
27,9 

56,8 
15,0 
.32,2 

28,3 

33,8 
40,2 
25,2 
17,2 

14,9 

29,0 

24,3 
18,8 
52,4 
43,6 
12,1 
44,7 
25,0 
60,0 
11,0 
21,4 
41,2 
37,0 
36,1 
33,6 

8,9 
21,2 
13,2 
21,5 
39,1 
53,1 
45,4 

35,3 
39,7 
47,5 
22,5 
26,5 
44,5 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


28,5 
16,4 
32,0 
38,2 

11,0 

43,3 
37,3 

26,9 
12,3 
39,6 
27,1 

57,2 
11,8 
31,3 
27,4 

34,2 
37,0 
26,8 
14,8 

17,9 

30,4 

24,1 
20,3 
51,8 
42,1 
11,6 
42,2 
25,3 
56,0 
9,4 
24,5 
42,0 
34,3 
36,3 
33,9 

5,7 
20,4 

9,5 
19,1 
37,5 
48,0 
42,7 

34,2 
39,2 
48,8 
19,5 
27,2 
43,5 


130.35.25,8 

54.32.14,2 

150.49.29,8 

126.    2.36,0 

150.46.    8,9 


133.18. 
276.49. 
130.. 35, 
54.32. 
156.21. 


43,3 
37,4 

24,8 
11,8 
38,9 


95  .  57  .  25,8 

131.10.57,1 
54.32.12,0 
90.18.30,7 
95.57.25,9 

124.    7.3.3,1 

276.49.37,9 

130.35.24,9 

54.32.14,9 

130.13.15,5 

129.24.29,1 


129.39^ 
124.30, 
154.  0, 
135.55 
133.53, 
134.38, 
136.54, 
91.28, 
54 . 32 , 
150.32, 
156.21 , 
264.19, 
126.  2, 
133.36, 


23,2 

18,8 
53,0 
43,0 
11,6 
43,0 
25,0 
57,6 
9,7 
22,4 
41,8 
34,6 
35,7 
33,5 


128.51.  7,0 
100.16.21,2 
117.40.11,4 

83 .  27  .  20,5 
139.53.38,8 
305.44.51,4 

40.56.44,3 

129.  6.35,0 
138.42.40,0 
162.32.49,1 
83  .  27  .  20,7 
130.35.26,1 
146.27.44,3 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


0,0 


0,1 


0,1 


+  0,1 

-  0,6 

-  5,6 
+  0,5 


-   0,7 


-    0,1 


0,8 
0,0 


+    0,2 


0,1 
7,2 


39,3 
38,6 
38,2 
37,2 

40,0 

42,2 
41,8 
41,5 
41,3 
41,2 
41,2 

45,8 
42,0 
42,0 
42,0 

46,9 
43,3 
43,7 
43,0 

55,0 

55,6 

53,8 

52,8 
52,2 
50,1 
49,0 
48,5 
48,0 
47,7 
47,0 
47,2 
47,5 
47,0 
47,2 
58,5 

60,0 
59,3 
60,9 
56,1 
55,0 
53,7 
60,2 

60,9 
59,5 
58,3 
52,7 
52,2 
51,8 


Bar. 


In. 

29,54 
29,54 

29,54 

29,57 

29,78 

29,77 
29,76 
29,76 


29,64 
29,58 

29,58 

29,67 
29,72 
29,73 
29,74 

29,65 

29,24 

29,46 
29,55 
29,57 
29,58 

29,59 


29,60 


29,60 
29,60 

29,60 
29,60 
29,60 

29,59 
29,59 
29,32 

29,31 
29,24 
29,22 
29,15 
29,16 
29,15 


Att. 
Tlier. 


46,7 
41,8 

43,7 
44,5 

44,8 

44,5 
44,1 
44,2 


46,5 
43,9 

43,8 

46,5 
45,9 
46,0 
45,9 

48,7 

51,7 

52,0 
51,5 
51,4 
50,5 

49,9 


48,9 


49,2 

55,8 

54,2 
53,5 
55,4 

53,6 
53,3 
56,0 

56,0 
55,0 
55,0 
53,5 
52,8 
53,2 


Refraction. 


Apparent 

Decfination 

observed. 


+  0.50,1 
-0.42,2 
+  1  .  44,7 
-t-  0 .  42,8 

+  \  .44,1 


+  0. 
+  0. 
+  0, 
-0. 
+  2. 
+  0. 


55,3 
6,9 
50,3 
42,3 
13,3 
6,0 


+  0 .  .50,7 
-0.42,0 
-t-0.  0,2 
+  0.    6,0 

-I-  0 .  39,2 
-1-0.  6,9 
-I-  0  .  50,0 
-0.42,1 

-t-0.  48,1 

-I-  0 .  46,0 


■f  0 
+  0 

+ 1 

■f  0 
-1-0 
+  0 

+  1 

-fO 
-0 

4-1 

+  2 
-0 
-f  0 
-t-O 

-t-0 
+  0 
+  0 
-0 

-1-1 

+  0, 

-1 

■f  0, 

-hi 

-f  2, 
-  0, 
-fO, 

■f  1 , 


.46,9 
.39,1 
.56,3 
.59,1 
.55,2 
.56,8 
.  1,4 
1,4 
.41,5 
,41,7 
.  10,8 
.  5,9 
.42,0 
.53,6 

,45,2 

,  10,1 

29,4 

6,7 

7,2 

40,9 

4,6 

45,1 
3.2 

54,4 
6,6 

48,2 
24,6 


-H5.29.37,l 

-  4.45.21,5 
-t-20.    2.34,2 

-  4.42.    0,4 


-h  12,46, 
-1-  62  .  38  , 
+  15.29, 


13,7 
37,4 
37,2 


-10.17.  59,9 
+  50.    8.20,5 

+  14.54.    4,5 


+  55.47.21,4 
+  50.    8.20,4 

+  21  .57.39,9 
+  62  .  38  .  37,3 
+  15.29.37,4 


+  15.51  .48,2 
+  16  .  40  .  37,2 


+  16, 
+  21  , 

-  7, 
+  10, 
+  12, 
+  11  , 
+  9. 
+  54, 


25 .  42,2 
34  .  54,4 
56 .  57,0 

9 .  10,2 
1 1  .  46,2 

26.  12,5 
10.25,9 
36  .  53,3 


-  4. 
-10. 
+  50, 
+  20. 
+  12, 

+  17. 
+  45. 

+  28. 
+  62. 
+    6. 

+  88. 

+  74. 


28, 

18, 

8, 

2, 

28. 

14. 
49. 
25. 
38. 
11  . 
25. 
49. 


11,8 
0,3 
21,8 
34,6 
25,2 

0,1 
21,0 
11,5 
38,5 

7,1 
34,6 
47,4 


+  16  .  58  .  32,0 
+  7.22.  9,1 
-16.29.51,2 
+  62  .  38  .  38,2 
+  15  .  29  .  37,9 
-   0.23.23,8 


I 


(a)  At  12".  59"".  3P. 
(6)  Succeeding  divisions, 
(c)  At  Wire  V. 
{d)  50'.  after  transit. 

(Ll) 


(e)  At  13".  10"'.  10'. 
(/)  30».  after  transit. 
{g)  Hazy. 
(A)  Preceding  divisions. 


(i)   At  12".  59"".  29'. 
(*)  At  Wire  IV. 
(/)  25«.  after  transit, 
(m)  At  12".  43".  10*. 


134 


OnSERVATIONS  MADE  WITH  THE  MuUAL  CiRCLE  IN  THE  YeaR  1835. 


Date. 


Object  Observed. 


Microscope 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

9,6 

7,0 

7':7 

5','l 

]o,'o 

5,1 

47,8 

38,1 

44,8 

42,2 

44,5 

43,5 

27,8 

22,4 

26,7 

23,7 

26,9 

27,2 

10,<J 

7,5 

7,0 

5,1 

9,8 

8,1 

46,8 

38,5 

43,2 

43,0 

42,6 

43,2 

48,5 

40,2 

43,9 

4.3,4 

44,2 

45,7 

16,1 

9,1 

12,7 

10,3 

14,5 

13,6 

9,2 

5,8 

6,2 

4,3 

11,0 

6,2 

58,0 

51,7 

53,1 

53,2 

54,4 

54,3 

18,0 

13,2 

14,5 

14,8 

14,7 

17,7 

56,3 

51,5 

54,2 

51,3 

56,3 

52,2 

34,2 

28,0 

33,2 

29,3 

33,4 

31,8 

23,4 

19,9 

23,7 

19,9 

22,2 

21,2 

50,0 

43,5 

46,9 

46,8 

46,2 

47,2 

50,2 

41,7 

48,5 

45,5 

47,7 

46,2 

35,8 

32,0 

35,6 

33,3 

35,8 

34,3 

54,0 

47,7 

52,3 

51,1 

51,9 

51,4 

56,0 

51,3 

5.3,8 

50,7 

55,7 

52,5 

15,5 

10,0 

12,7 

11,3 

12,3 

13,2 

13,2 

7,3 

10,0 

9,3 

12,1 

11,3 

58,8 

53,3 

56,6 

56,0 

58,7 

55,7 

25,2 

21,2 

23,0 

20,9 

24,9 

25,8 

36,8 

33,8 

35,4 

33,8 

40,0 

35,9 

24,5 

22,2 

18,4 

22,4 

24,6 

26,7 

32,9 

26,3 

27,7 

28,0 

30,2 

32,0 

44,3 

37,6 

41,0 

38,1 

42,7 

41,3 

60,8 

55,2 

58,8 

57,5 

62,1 

59,7 

2,5,0 

19,5 

22,5 

20,4 

23,1 

24,2 

44,3 

38,7 

41,3 

41,0 

39,9 

43,1 

14,9 

9,9 

11,9 

12,4 

12,6 

13,6 

29,5 

24,0 

26,8 

24,9 

27,4 

29,0 

58,7 

54,2 

56,2 

55,9 

59,0 

56,3 

26,6 

21,2 

21,2 

22,1 

22,6 

26,5 

50,9 

48,7 

48,6 

51,0 

53,8 

49,0 

50,2 

44,0 

45,5 

46,9 

48,0 

47,1 

59,0 

53,0 

55,8 

52,7 

58,0 

54,8 

15,0 

8,4 

11,3 

11,5 

12,7 

14,7 

10,9 

6,5 

8,7 

6,3 

9,4 

10,3 

64,8 

57,S 

64,1 

60,5 

62,0 

59,1 

10,0 

4,0 

7,6 

5,5 

7,8 

4,8 

24,3 

20,2 

23,7 

21,3 

24,7 

23,5 

28,1 

23,3 

24,9 

24,3 

25,1 

27,2 

51,1 

50,t, 

52,0 

51,0 

56,1 

49,0 

20,8 

15,9 

16,3 

17,4 

16,6 

18,8 

41,9 

35,0 

38,2 

39,4 

39,6 

38,6 

25,9 

24,2 

22,0 

24,0 

27,7 

27,2 

35,0 

35,0 

34,6 

35,0 

39,9 

34,7 

61,2 

60,0 

57,7 

59,7 

62,8 

59,4 

55,7 

50,0 

52,4 

52,8 

53,7 

51,1 

Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


May    9 
May  10 


May  11 


May  12 


May  13 


May  14 


May  15 
May  18 
May  21 


(a)  a  Ursas  Minor.  S.P.-- 

a  Leonis 

/3  Leonis 

a  Ursae  Min.  S.P.--- 

a  Virginis 

(ft)  Moon  North  L. 

Sun  North  L 

(c)  a  Ursa;  Min.  S.P.--- 
(rf)  Moon  North  L. 

Venus  North  L. 

(e)  a  Ursa;  Minoris 

(f)  Sun  South  L. 

a  Aurigae 

a  Canis  Majoris 

a  Geminor.  following 

Mars  Centre 

Venus  North  L. 

(ff)  a  Ursa;  Minoris 

a  Canis  Minoris 

(h)  /3  Geminorum 

Mars  Centre 

j3  I^eonis 

jj  Ursa;  Majoris  R.--- 

a  Bootis  K. 

(i)  Venus  North  L. 

(A)  a  Ursae  Minoris 

(/)  Sun  North  L. 

a  Aurigse 

(ni)  a  Canis  Majoris 

a  Canis  Minoris 

Mars  Centre 

y  Ursae  Majoris 

13  Corvi 

(n)  a  Ursa;  Min.  S.P.R. 

Saturn  North  L. 

(o)  a  Ursae  Minoris 

Venus  North  L. 

Sun  South  L. 

Sun  North  L. 

Sun  South  L. 

13  Leonis 

/3  Corvi 

(p)  a  Ursae  Min.  S.P.R. 

Saturn  South  L. 

a  Virginis 

a  Bootis  R. 

/3  Ursae  Minoris  R.--- 
a  Coronae  borealis  R. 
a  Serpentis 


54.32.    7,5 


1.33, 
130. 
54, 
156. 
153. 


18.43,5 
35.25,8 
32.  8,1 
21.42,9 
12.44,3 


128.    3.12,7 

54.32.    7,1 

159.38.54,1 

142.17.15,5 

57.40.53,6 

128.19.31,7 
100.16.21,7 
162.32.46,8 
113.50.46,6 
125.10.34,5 
141  .50.51,4 
57.40.53,3 

140.26.12,5 
117.40.10,5 
125.18.56,5 
130.35.23,5 
264.19.36,0 
234.14.23,1 
141.24.29,5 
57.40.40,8 


127.17. 
100.16, 
162.32, 
140.26, 
125.27, 

91.28, 
168.30, 
305.44, 
150.23, 

57.40. 
140.58, 


59,0 
22,4 
41,4 
12,5 
26,9 
56,7 
23,4 
50,3 
47,0 
55,5 
12,3 


127.35.    8,7 
126.22.    1,4 


126.15. 
130.35. 
168.30. 
305 . 44 . 
150.17. 
156.21. 
234.14. 
289.  0. 
241.28. 
139.   7. 


6,6 
22,9 
25,5 
51,7 
17,6 
38,7 
25,1 
35,7 

0,2 
52,7 


-  0,1 

-  0,1 
-22,8 

0,0 

+    0,9 


+  1,8 


0,6 


-0,5 
+  14,4 


+    0,5 
+   0,2 


0,0 


51,5 

.50,8 
48,6 
47,0 
46,8 
46,7 

51,7 
46,9 
47,9 
51,7 
52,0 

52,7 
5.3,6 
54,3 
54,3 
54,5 
46,0 
46,5 

46,0 
45,7 
44,1 
41,1 
40,2 
40,0 
42,5 
42,7 

42,9 
43,8 
43,8 
44,1 
42,9 
39,8 
39,7 
39,7 
39,5 
44,1 
44,3 

45,8 

62,6 

50,7 
49,6 
47,5 
46,8 
46,8 
46,7 
46,7 
47,0 
47,5 
47,2 


29,23 
29,26 

29,28 

29,30 

29,42 
29,19 
29,20 
29,20 


29,20 
29,20 
29,20 
29,21 
29,20 

29,31 


29,.30 
29,31 
29,32 
29,31 
29,30 
29,34 


29,36 

29,38 
29,39 
29,40 


29,42 

29,43 

29,47 

29,48 

29,55 

29,92 
29,91 
29,90 

29,89 

29,89 

29,86 


51,7 
50,9 
50,7 

49,6 

50,2 
50,2 
49,8 
50,0 


50,9 
51,4 
52,0 
51,9 
52,0 

48,6 


47,8 
47,7 
45,4 
44,9 
44,4 
45,8 


46,0 

46,9 
47,0 
47,0 


43,0 

43,7 

46,2 

46,7 

54,5 

50,9 
50,8 
49,8 

49,0 

48,8 
49,5 


0 .  40,5 

0 .  53,3 

0\  48,7 
0.41,1 
2.  9,6 
1  .  52,6 

0 .  44,4 
0.41,0 
2.31,6 
1  .  12,8 
0 .  36,0 


+  0.44,5 
+  0.  10,1 
+  2.55,7 
+  0.24,7 
+  0.39,5 
+  1  .  12,8 
-  0.36,6 


+  1, 
+  0, 
+  0, 
+  0, 

-  0, 

-  0, 
+  1  , 

-  0. 

+  0. 
+  0. 
+  3. 
+  1  . 
+  0. 
+  0. 
+  4. 
+  0. 
+  1  . 

-  0. 

+  1 . 


9,2 
30,0 
40,7 
49,6 

5,9 
42,2 
12,3 
36,9 

44,0 

10,4 

0,8 

9,7 

41,2 

1,4 

37,5 

42,0 

42,3 

37,0 

11,2 


+  0.44,3 
+  0.41,0 


0 .  42,4 

0 .  49,7 
4.37,1 
0.41,9 

41,7 
12,3 
42,4 
20,0 
0  .  32,0 

1.  7, 


+  12, 
+  15, 

+  88, 
-10, 

-  7. 

+  18, 
+  88, 
-13, 
+  3, 

+  88. 


,46, 

,29, 
25. 

,18, 
,  8, 

,  1  . 

,25, 

.35. 

,47, 

,25. 


15,7 
38,0 
34,4 
0,0 
21,6 

55,4 
3.3,6 
33,2 
24,2 
34,0 


+  17.45.36,3 
+  45.49.20,7 
-  16  .  29  .  50,0 

14 

54 

13 

25 


+  32 

+  20 
+  4 
+  88 


41,2 
38,5 
48,3 
34,0 


+  5 
+  28 
+  20 
+  15 
+  50 
+  20 
+  4 
+  88 

+  18 
+  45 
- 16 
+  5, 
+  20, 
+  54, 
-22, 
+  88, 
-  4. 
+  88. 
+  5. 


38 .  30,8 
25.  11,4 
46.15,3 
29 .  39,4 
8.23,0 
2.33,8 
40.  11,2 
25.34,2 

47.  9.1 ! 
49.  19,3 
29.50,1 
38  .  29,9 
37  .  44,0 
36 .  54,0 
29.  8,8 
25 .  33,9 
19.37,2 
25  .  33,4 
6 .  28,6 


+  18.29.59,1 
+  19.43.  9,7 


■' 


+  19 
+  15 
-22 
f  88 
-  4 
-10 
+  20 
+  74 
+  27 
+  6 


.50.  3, 
.  29 .  .39,5 
.29.  10,5 
.25.33,1 
.  13 ..  7,2 
.  17.58,9 
.  2.36,0 
.  49 .  49,0 
,  16.21,5 
,  56 .  52,2 


(a)  Succeeding  divisions. 

(b)  At  13''.  41-".  0».  preced.  div. 

(c)  At  12''.  59'".  52».  succ.  div. 

(d)  At  meridian  transit. 


(e)  At  1''.  4'".  15». 

(f)  Faint. 

(g)  At  1".  5'".  48». 
(h)  50'.  after  transit. 


(«')  30'.  before  transit. 
(A)  At  iK  16"".  28'. 
(/)  Very  tremulous. 
(m)  Preceding  divisions. 


(«)  At  12''.  57'".  9*. 
(o)  At  0''.  58"".  28». 
0»)  At  12''.59".  50», 
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Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


II.      III.     IV.     V 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed." 


May  21 


:ay  22 


Ik. 


May  26 


May  27 


May  28 


d  Scorpii 

/3'  Scorpii 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.  P. 

Pallas 

Sun  North  L. 

/3Corvi 

(a)  a  UrsKMin.  S.P.R. 
(6)  Saturn  South  L. 

a  Virginis 

(c)  n  Ursai  Majoris  R.  •  ■  ■ 

a  Bootis  R. 

a^  Libra; 

/3  Ursae  Minoris  R.-  • 

a  Persei  S.P. 

a  Coronae  borealis  R. 

a  Serpentis 

d  Scorpii 

(d)  /3'  Scorpii  r 

a  Scorpii 

a  Auriga;  S.  P. 

Pallas 

Ceres 

(e)  Sun  South  L. 

/3Corvi 

(/)  a  Ursa;  Minor.  S.P. •• 

Saturn  North  L. 

^  Ursae  Majoris 

n  Ursae  Majoris  R.--- 

a'^  Librae 

(ff)  fi  Ursae  Minoris 

a  Persei  S.P. 

a  Coronae  borealis  ••• 

a  Serpentis 

1)  Scorpii 

(/«)/3'  Scorpii 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.P. 

Pallas 

(0  a,  Ursa;  Min.  S.P.R. 

a  Virginis 

II  Ursae  Majoris  R.  ■• 

a  Bootis  R. 

/3  Ursae  Minoris  R.-- 
a  Persei  S.P. 

(Jt)  a  Coronae  borealis  R. 

Sun  North  L. 

a  Aurigae  S.P. 

(0  Sun  South  L. 

{m)  a^  Librae 

(A)  /3  Ursae  Minoris  R.-- 
a  Coronae  borealis ••■ 


18,1 
15,2 
62,8 
45,1 
47,3 

23,3 
33,7 
53,0 
31,1 
45,5 
39,8 
26,8 
19,2 
36,0 
20,7 
61,3 
56,8 
18,4 
15,2 
62,7 
44,2 
40,9 
10,2 

8,2 
34,5 

7,3 
28,8 
25,7 
37,9 
18,5 
25,2 
18,8 
60,3 
57,1 
20,2 
13,3 
11,6 
41,3 
51,6 

54,0 
44.1 
40,0 
28,0 
37,1 
20,5 
63,0 

50,0 
41,9 

20,9 
19,9 
39,7 
57,9 


13,3 
11,0 
60,1 
40,8 
39,7 

17,5 
28,9 
52,9 
24,8 
38,2 
38,0 
24,5 
14,3 
37,0 
18,8 
59,5 
51,0 
14,2 
10,2 
58,8 
39,5 
34,5 
4,2 

2,7 
29,0 

4,8 
22,2 
20,8 
36,2 
13,3 
18,9 
16,5 
54,0 
51,2 
14,3 

8,5 

7,3 
37,3 
45,2 

54,5 
37,7 
37,2 
24,5 
37,0 
17,9 
61,8 

43,3 

38,6 

16,0 
14,6 
42,4 

52,8 


13,2 
10,0 
59,0 
43,0 
44,6 

21,6 
31,2 
53,2 
27,2 
42,3 
37,1 
22,0 
14,9 
36,7 
18,2 
57,8 
54,2 
14,0 
10,6 
59,0 
42,6 
39,6 
5,3 

6,0 
31,3 

4,2 
24,7 
25,9 
36,5 
15,1 
21,7 
16,7 
58,2 
53,8 
14,1 

8,8 

7,0 
39,2 
50,0 

54,0 
40,4 
37,0 
22,0 
37,1 
16,2 
58,2 

48,6 
39,7 

18,8 
15,7 
40,0 
56,3 


14,4 
11.3 
60,7 
41,1 
42,3 

19,5 
29,0 
54,5 
27,0 
42,4 
39,5 
24,9 
14,9 
37,2 
17,2 
59,9 
53,2 
14,0 
12,3 
61,0 
10,0 
36,1 
7,8 

4,5 
30,3 

2,3 
24,8 
21,2 
36,8 
15,0 
19,3 
15,2 
55,2 
52,3 
15,1 
10,0 

9,0 
37,8 
47,1 

54,8 
40,8 
38,2 
25,3 
37,0 
15,4 
61,6 

46,0 
37,5 

17,1 
15,3 
44,7 
54,9 


15,5 
11,7 
61,6 
45,5 
45,7 

22,3 

30,8 
57,3 
27. 
42,3 
41,8 
25,9 
15,1 
41,2 
21,7 
62,0 
55,3 
15,1 
11,3 
60,8 
44,3 
39,8 
6,7 

57,6 
30,0 
6,2 
25,4 
26,1 
40,4 
15,0 
25,0 
19,-1 

59: 

54,3 
16,9 
9,9 
8,4 
41,5 
51,0 

59,1 
41,7 
42,0 
27,5 
42,9 
21,0 
64,8 

49,6 
41,9 

20,6 
15,5 
45,0 
58,0 


17,9 
14,2 
60,8 
41,3 
44,0 

22,1 
32,2 

50,2 
28,8 
41,5 
38,3 
27,4 
17,7 
36,9 
18,0 
59,0 
51,4 
18,1 
14,2 
59,8 
40,0 
38,5 
8,2 

2,9 
32,3 

3,5 
26,0 
24,5 
37,2 
18,9 
23,6 
16,6 
55,7 
52,0 
19,7 
12,0 

9,4 
38,9 
49,3 

51,3 
41,6 
39,8 
29,2 
39,3 
18,2 
61,5 

47,6 
38,7 

19,0 
18,2 
41,8 
55,0 


168.10.15,4 
165.23.12,3 
172.  3.  0,9 
1 1  .  59  .  42,8 
121.26.43,9 


125.31. 

168.30. 
305 .  44 . 
150.16. 
156.21. 
264.19. 
234.14. 
161.24. 
289.    0. 

15.25. 
241.28. 
139.  7. 
168.10. 
165.23. 
172.    3. 

11  .  59 . 
121.20. 
*67.49. 


21,0 
31,0 
53,5 
27,7 
42,0 
39,1 
25,3 
16,0 
37,5 
19,1 

0,0 
53,7 
15,6 
12,4 

0,4 
41,8 
38,2 

7,1 


125.51.  5,3 
168.30.31,2 

54.32.  4,7 
150.15.25,3 

90.18.24,1 
264.19.37,5 
161.24.16,0 

71.16.22,2 

15.25.17,2 
118.48.57,1 
139.  7.53,5 
168.10.16,7 
165.23.10,5 
172.    3.    8,8 

11.59.39,3 
121.14.49,0 

305  .  44  .  54,6 
156.21.41,0 
264.19.39,0 
14.26,1 
0 .  38,4 
25 .  18,2 
28.    1,9 


234 

289 

15 

241 


124.35, 
11.59. 


47,5 
39,7 


124.57.18,8 
161.24.16,6 
289.  0.42,2 
118.48.55,9 


+    0,1 
0,0 

-    1,1 


0,1 


+    0,9 


+    0,4 


0,2 


+    0,1 


0,4 


-  0,3 

-  2,7 


46,8 
46,8 
47,0 
46,4 
46,0 

51,4 
52,0 

50,8 
50,2 
50,0 
49,2 
49,1 
48,8 
48,7 
48,4 
48,0 
48,0 
47,9 
47,8 
47,3 
47,0 
46,7 
46,3 

58,8 
51,0 
50,2 
50,0 
50,1 
49,5 
48,0 
48,0 
47,7 
47,7 
47,8 
47,7 
47,5 
47,3 
47,0 
46,8 

45,8 
45,4 
45,2 
45,2 
45,0 
44,9 
44,7 


29,86 
29,86 
29,84 


29,74 
29,74 


29,74 

29,74 

29,73 
29,73 


29,73 
29,72 

29,72 

29,65 
29,59 

29,60 


29,62 
29,62 


29,62 
29,63 


29,20 

29,22 
29,23 


52,0  29,40 
45,7  29,60 


50,0 
46,6 
46,4 
46,0 


29,69 
29,74 

29,74 


49,7 
49,4 
48,6 


51,0 
52,3 


51,9 

51,7 

51,0 
51,2 


49,8 
49,8 

48,7 

55,8 
51,9 

51,5 


49,9 
50,2 


49,5 
50,2 


49,4 

47,7 
47,6 


49,7 
49,5 

50,2 

48,7 

48,6 


+  4.29,6 
-I-  3.38,7 
+  6.31,4 
-  4 .  32,4 
+  0.35,6 


+  0, 
+  4, 
+  0. 
+   1. 


,41,0 

33,0 

41,4 

,40,4 

.10,6 

,   S,9 

42,0 

49,5 

19,8 

29,5 

31,8 

6,8 

27,7 

37,3 

29,3 

30,8 

35,3 

21,1 

40,7 
32,2 
41,2 
40,0 
0,2 
5,9 
49,1 
19,8 
29,0 
31,7 
6,5 
26,9 
36,7 
28,0 
30,0 
.35,0 


-t-  0.41,1 
+  2.    9,6 

-  0.    5,9 

-  0.41,6 
+  0.19,7 

-  3.27,5 

-  0.31,5 

+  0.39,1 

-  4.30,5 


-22.  8.52,9 
-19.20.58,9 
-26.  3.40,2 
+  45.49.  18,3 
+  24 .  38  .  32,6 


+  20.33 

-  22 . 29 

+  88. 

-  4. 
-10. 
+  50. 
+  20. 


-15.21 
+  74.49 
+  49 . 1 5 
+  27.16 
+  6.56 
-22.  8 
-19.20 
-26.  3 
+  45 . 49 
+  24 . 44 
-21.47 


+  20. 
22. 


14. 
29. 


,50,1 

,11,9 

31,7 

,16,0 

,    0,5 

,25,4 

36,6 

13,4 

50,6 

57,5 

21,5 

51,6 

51,2 

57,5 

37,6 

18,9 

38,6 

36,1 

5,2 
11,3 


0.40,2 
2 .  50,3 
0 .  20,0 
0.31,9 


-   4.11 
+  55 . 47 . 
+  50.    8, 

15.21 , 
+  74 . 49 . 
+  49.15. 
+  27.16. 
+    6.56. 

22.  8, 
-19.20. 
-26.  3. 
+  45.49. 
+  24.50. 


13,2 
27,8 
24,9 
13,0 
49,3 
56,1 
23,3 
52,1 
51,5 
54,9 
44,7 
17,2 
28,1 


+  88 .  25  .  30,9 
-10.  17.58,5 
+  50.  8.26,4 
+  20.  2.37,8 
+  74.49.51,4 
+  49.15.58,6 
+  27.16.23,3 

+  21.29.25,5 
+  45.49.17,1 


+  21. 
-15. 
+  74. 

+  27. 


7.53,1 
21  .  14,5 
49 .  52,8 
16.24,3 


(a)  At  12*.  58"".54'. 
(Jj)  45*.  after  transit, 
(c)  65".  after  transit. 
{d)  24».  after  transit. 


(e)  At  3".  58"".  52». 
(/)  On  Meridian. 

{(/)  55'.  after  transit. 
(/()  30».  after  transit. 


(i)  At  13".  1"'.  54'. 
(k)  At  Wire  V. 
(/)  Succeeding  divisions, 
(m)  43'.  after  transit. 
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Obsebvations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1835. 


Date. 


May  28 


May  29 


May  30 


June    1 


June    4 


June    5 


June    8 


June    9 


Object  Observed. 


a  Serpentis 

a.  Aurigae  S.  P. 

Ceres 

(a)  Mercury  Centre 

Mars  Centre 

a,  Aurigae  S.  P. 

Pallas 

(6)  Ceres 

Sun  North  L. 

Mars  Centre 

Ceres 

Mercury  Centre 

Moon  North  L. 

/3  Leonis 

0  Virginis 

(c)  ^  Corvi 

(d)  a  Ursa;  Minor.  S. P.- • 

Saturn  North  L. 

a,  Virginis 

aP-  Librae 

/3  Ursae  Minoris  R--- 
a  Persei  S.P. 

(c)  a  Coronae  borealis  R. 
aScorpii 

Sun  South  L. 

(e)  Mercury  Centre 

Mars  Centre 

Mercury  Centre 

(J)  a  Ursa;Min.  S.P.R. 
(gr)  a.  Ursae  Minor.  S.P.-- 

a  Virginis 

»  Ursae  Majoris  R.--- 

a  Bootis  R. 

a?-  Librae 

/3  Ursae  Minoris 

(/()  Moon  North  L. 

a  Coronae  borealis  R. 

a  Serpentis 

h  Scorpii 

/3'  Scorpii 

(i)  Pallas 

Ceres 

Sun  North  L. 

Mercury  Centre 

(A)  a?  Librae 

/3  Ursae  Minoris 

a  Persei  S.  P. 

a  Coronae  borealis ■•• 

a  Serpentis 

h  Scorpii 


Microscope 


54,8 
45,7 

44,4 
35,3 
45,8 
15,0 
40,1 

49,7 

52,8 

29,4 

18,4 
58,8 
23,3 
55,5 
33,2 

8,2 
37,2 
43,3 
19,2 
41,1 
21,9 

4,3 
62,8 

36,9 

54,8 
53,5 

17,8 
57,5 

8,9 
45,6 
40,3 
28,4 
22,1 
20,1 
37,5 

3,4 
54,0 
24,2 
17,8 
47,9 
16,5 

64,9 
12,2 
27,0 
20,2 
12,5 
59,1 
56,6 
29,1 


II.     III. 


48,9 
42,2 
54,3 

38,6 
30,0 
42,0 
10,0 
33,4 

42,6 
47,0 

2,3,6 

12,7 
53.2 
19,7 
49,9 
27,0 

4,2 
31,9 
36,3 
14,5 
40,1 
18,8 

3,0 
58,8 

29,3 
50,0 
47,0 

10,3 

56,2 

4,5 

37,4 

38,6 

25,7 

16,4 

14,3 

31,2 

2,3 

48,0 

19,1 

11,9 

40,2 

9,6 

56,9 
5,9 
19,8 
14,8 
10,9 
52,3 
49,8 
22,9 


50,8 
43,2 
53,6 

42,9 
34,8 
4.3,5 
10,6 
34,0 

48,8 
52,3 

21,9 

16,5 
55,6 
24,5 
53,5 
30,0 

6,0 
35,0 
40,0 
15,8 
41,9 
19,0 

1,0 
59,2 

36,6 
56,3 

52,8 

17,2 
58,8 

6,8 
43,2 
40,1 
24,2 
18,9 
17,2 
34,5 

1,0 
51,4 
20,3 
12,9 
47,0 
11,5 

63,4 
11,0 
26,7 
21,5 
14,3 
62,6 
58,9 
29,0 


IV.     V. 


51,4 
41,3 
56,1 

41,0 

30,6 

40,5 

9,1 

35,8 

44,2 
50,0 

24,0 

14,2 
55,9 
22,2 
54,2 
30,2 

3,6 
34,3 
40,2 
16,2 
40,0 
17,7 

3,3 
59,9 

31,2 
51,7 
50,3 

12,1 

58,0 
4,8 
42,0 
40,0 
25,6 
19,0 
15,8 
34,9 
3,8 
50,9 
20,9 
14,0 
45,3 
12,9 

60,4 
8,8 
22,9 
15,7 
11,0 
55,8 
52,8 
25,3 


52,9 
46,8 
55,5 

43,9 
35,2 
46,7 
13,2 
35,2 

4.5,5 
52,6 

2.5,2 

17,2 
58,6 
24,4 
54,6 
28,8 

6,9 
.35,5 
40,6 
17,0 
45,6 
20,8 

5,3 
61,0 

35,2 
56,7 
53,3 

16,4 
61,0 

9,4 
43,0 
43,6 
29,0 
18,8 
20,8 
32,7 

5,0 
51,0 
19,6 
13,3 
48,1 
12,7 

62,5 
9,6 
21,6 
20,6 
13,3 
58,3 
54,5 
25,0 


VL 


50,2 
42,2 
56,8 

42,0 
33.5 

42,0 
13,5 

38,8 

45,7 

49,8 

29,3 

16,8 
53,5 
23,0 
51,1 
31,4 

4,3 
34,2 
39,8 
17ja 
39,9 
18,2 

2,4 
58,0 

33.4 
51,2 

,48,9 

12,8 
53,3 

3,9 
40,5 
38,4 
27,3 
21,0 
17,2 
35,0 

0,4 
48,4 
2.3,7 
15,9 
44,3 
14,1 

59,2 
6,4 
22,8 
14,7 
6,2 
51,0 
48,2 
24,8 


Mean  Reading 
of  Circle. 


139.  7.51,6 

11.59.43,6 

168.  4.56,0 

121.  2.42,2 
127.48.3.3,3 
11.59.43,4 
120.46.11,9 
168.  7.36,1 

124.  6.46,0 
127.58.50,8 

168.15.25,6 


120.31. 
137 . 24 , 
130.35, 
136.25, 
168.30, 

54.32, 
150.  8, 
156.21, 
161 .24, 
289.  0, 

15.25, 
241 .28, 
172.  3, 


15,9 

55,9 

22,8 

53,1 

30,1 

5,5 

34,7 

40,0 

16,7 

41,4 

19,4 

3,3 

0,0 


123.50.33,8 
120.33.53,5 
129.  2.51,0 


120.53 
305 .  44 

54.32 
156.21 
264.19 
234 . 1 4 
161.24 

71.16 
162.30 


241  . 
139. 


168.10 
165.23 
120,23 
168.33 


.14,5 
.57.5 
.  6,3 
.41,9 
.  40,2 
.26,7 
.19,4 
.17,5 
.  34,3 
.  2,7 
.50,7 
.21,3 
.14,4 
.45,5 
.12,9 


122. 
121. 
161. 

71. 

15. 
118. 
139. 
168. 


55.  1,2 
3.  9,0 
24.23,5 
16.17,9 
25.11,4 
18.56,6 
7 .  53,5 
10.26,0 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


+   0,9 


0,7 


0,1 
1,5 


0,1 


+    0,2 


0,0 
2,9 


-    0,7 


0,2 


Ext. 
Ther. 


46,0 
45,5 
45,1 

■49,8 
53,5 
46,8 
46,8 
46,7 

58,6 
58,2 

43,8 

54,7 
58,4 
58,2 
54,1 
52,2 
51,3 
51,0 
51,0 
51,0 
51,0 
50,8 
51,0 
51,1 

55,5 
55,8 
55,0 

58,6 
55,0 
55,3 
55,6 
54,7 
54,0 
55,8 
55,2 
.55,8 
55,9 
55,2 
55,2 
54,7 
53,6 
53,7 

65,6 
69,0 
67,3 
66,9 
66,9 
66,0 
65,9 
65,4 


Bar. 


Att 
Ther. 


29,75 
29,75 

29,84 
29,85 


29,87 

29,85 
29,83 

29,77 

29,81 
29,84 


29,85 

29,86 

29,88 

29,89 

29,98 
29,97 
29,98 

29,86 
29,85 

29,86 
29,86 


29,86 

29,88 
29,87 
29,94 

29,95 


48,4 
48,2 

49,8 
50,8 


48,2 

53,7 
53,7 

•47,6 

52,9 
54,0 


53,2 

52,0 

52,0 

52,2 

53,4 
53,8 
54,0 

56,7 
55,0 

54,8 
55,7 


54,8 

58,8 
61,5 
66,7 

65,8 


Refraction, 


+    1.    7,1 
-  4.32,1 

+  4.27,8 


0 .  34,8 
0.44,5 
4.32,4 
0 .  34,7 
4 .  28,9 


-f  0.38,4 
-t-  0.44,3 

-I-  4.32,4 


.33,7 
1,7 
48,7 
0,2 
3.3,9 
41,5 
1  .  40,2 
2 .  10,9 

2 .  49,5 
0.19,8 

3 .  29,5 
0.31,7 
6.28,1 


-I-  0.38,5 
+  0.3.3,8 
+  0.46,6 


-I-  0, 
+  0, 

-  0, 
+   2, 

-  0. 

-  0. 
+  2'. 

-  0". 
4-  2. 

-  0. 
1. 
4, 
3, 
0, 
4, 


34,0 
41,2 
41,1 
9,6 
5,9 
41,7 
47,7 
19,7 
58,7 
31,4 
6,0 
24,6 
35,2 
33,7 
34,1 


36,2 
33,5 
44,1 
19,2 
22,8 

0 .  30,8 

1.  4,7 
4  .  19,6 


Apparent 

Declination 

observed. 


-f  6.5^.53,4 
+  45  .  49  .  1 9,4 
-22.    3.31,7 


-1-25. 

-1-18, 
•f  45, 
-(-25, 
-22, 


2. 
16. 
49. 
19, 

6. 


-1-21  .58. 
-f-18.    6. 


34,2 
34,3 

18,9 

5,5 

12,9 

27,7 
17,0 


-22.14.    5,9 

-5^25.34.  2,5 
-f-  8.39.55,2 
4-15.29.40,6 
-f-  9.38.58,8 
-22.29.11,8 


-  4 
-10 
-15 

-f  74 
+  49 
-<-27 
-26 


,  4, 
,17. 
.21  , 
,49, 
,  15, 
,16, 


22,8 
58,8 
14,1 
54,5 
57,8 
24,8 


3 .  36,0 


-1-22.14.39,8 
4-  25  .  31  .  24,6 
4-17.    2.14,5 


4-25 
4-88 


.12.    3,6 
,  25  .  28,0 


-10, 
4- .50, 
4-20. 
15, 
4-74, 
-16. 
4-27, 
4-  6, 
-22, 
-19, 
-u25 
-22 


17.59,4 
8  .  27,6 
2 .  38,3 
15,0 
54,3 
40,2 
24,6 
55,4 
8 .  53,8 
20 .  57,5 
41  .32,9 
31  .54,9 


21 
49 
27 
16 
56 


-H23, 

4-25, 
-15, 

4-74, 
4-49, 
4-27, 


10. 
2. 

21  . 

49, 

15. 

16. 

4-    6  .  56  .  53,9 

-22.    8.53,.'> 


14,7 
9,6 
15,3 
53.4 
56,5 
,24,7 


(a)  48*.  after  transit. 

(b)  Preceding  divisions. 

(c)  At  Wire  IV. 
\d)  At  12".  55">.  19'. 


(e)  33'.  after  transit ;  faint. 
(J)  At  12".  59'".  53'. 
ig)  At  13'>.  7".  56'. 


(A)  Tremulous, 
(j)  Very  faint. 
(*)  35'.  after  transit. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  year  1835. 
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Date. 


June  9 


June  10 
June  1 1 


June  13 


iune  14 


'June  15 


June  17 


June  18 

June  19 
June  21 
June  22 


Object  Obseeved. 


/3'  Seorpii 

Moon  North  L. 
a  Seorpii 


Sun  South  L. 


(a) 


Sun  North  L. 

Mars  Centre 

aUrsae  Min.  S.P.R. 
a  Ursae  Minor.  S.P.-- 
^  Ursae  Majoris 


Sun  South  L. 

Mercury  Centre — 

(c)  Mars  Centre 

(d)  aUrsffiMinor.  S.P. 

»  Ursae  Majoris 

a  Coronae  borealis  ■ 

a  Serpentis 

/3'  Seorpii 

a  Seorpii 

Pallas 

Ceres 

(e)  a  Ophiuchi 


(f) 


a,  Ursae  Minor, 

a  Seorpii 

Pallas 

Ceres 

6  Ursae  Minoris 


S.P. 


Sun  North  L.---- 

{(/)  Pallas 

d  Ursae  Minoris  • 


(0 

(A) 


Sun  South  L. 

a  Ursae  Min.  S.  P.  •  • 

^  Ursae  Majoris 

»  Ursae  Majoris 

a  Bootis 

a^  Librae 


(S  Ursae  Minoris 

a  Corona;  borealis  •  •  • 
Pallas 


(l)  a  Ursae  Minor.  S.P. 

m  Ursae  Majoris 

(jn)  a,  Bootis 

a  Coronae  borealis  •• 


(w)  Sun  North  L. 
Sun  South  L.' 


a  Coronae  borealis  • 

a  Serpentis 

a  Seorpii 


Microscope 


I.       II. 


23,4 
1C,.'J 
19,2 

37,4 

31,0 
35,0 
54,8 
6,0 
22,1 

62,3 
19,7 
60,8 
14,2 
20,8 
58,2 
57,3 
21,5 
14,7 
33,8 
27,9 
59,8 

10,6 
11,5 
41,1 
47,5 
20,5 

15,1 
62,8 
19,2 

62,2 
10,7 
25,9 
20,1 
.36,1 
21,8 
22,7 
58,5 
45,7 

9,8 
21,6 
35,0 

57,8 

30,9 

34,1 

58,2 
58,5 
14,0     7,1 


17,8 
11,1 
14,7 

28,9 

23,3 
30,8 

52,8 

2,5 

17,2 

56,0 
15,0 
56,0 
10,3 
16,9 
52,2 
50,7 
16,0 
11,0 
27,6 
22,8 
51,8 

4,6 

6,1 

32,2 

40,5 

15,5 

8,9 
56,1 
16,0 

56,2 
7,0 
20,8 
15,6 
27,6 
16,5 
16,0 
51,0 
38,1 

4,5 
15,7 

27,8 
50,4 

21,0 

26,0 

48,2 

48,5 


III. 


23,9 
16,7 
19,8 

38,8 

29,7 
36,8 
55,0 
4,0 
21,8 

61,0 
19,0 
61,6 
13,8 
20,8 
58,1 
56,5 
18,0 
1.3,2 
32,9 
24,3 
57,8 

7,2 

7,6 

37,6 

43,2 

17,1 

13,2 
60,0 
17,2 

58,9 
6,7 
23,8 
17,5 
32,2 
14,1 
15,6 
53,6 
40,2 

4,4 
17,2 
30,4 
53,0 

25,7 

31,0 

52,9 

52,5 

7,2 


IV. 


20,1 
1.3,4 
16,8 

32,3 

25,9 
31,0 
54,1 
1,0 
18,2 


58,1 
16,0 
58,2 
8,8 
16,8 
54,8 
55,0 
17,9 
12, 
29,2 
24,2 
54,6 

2,8 

8,7 

34,2 

44,0 

13,8 

9,4 
57,2 
13,9 

57,1 
5,0 
20,8 
15,9 
29,4 
17,1 
15,0 
53,0 
39,3 

2,0 
16,1 
29,1 
53,3 

23,0 

29,0 

51,5 
52,7 
10,5 


20,4 
13,8 

17,7 

38,3 

29,9 
38,2 
61,8 
9,8 
26,3 

63,9 
21,7 
63,4 
14,9 
22,6 
60,7 
57,8 
20,0 
15,6 
36,1 
26,6 
60,2 

11,8 
11,4 
42,6 
47,9 
23,7 

16,1 
65,9 
23,3 

64,5 
13,7 
29,2 
25,1 
38,7 
22.0 
25,2 
61,3 
48,5 

12,1 
24,1 
37,4 
59,9 

31,4 
35,9 

59,0 

57,8 
14,0 


VI. 


19,8 
10,0 
14,5 

34,0 

27,6 

33,0 

50,3 

1,4 

20,8 

57,2 
16,8 
56,0 
8,5 
17,5 
52,8 
50,7 
19,0 
11,4 
31,1 
27,0 
53,7 

4,6 

9,9 

37,4 

44,0 

17,3 

11,7 

57,8 
16,8 

59,0 
7,2 
24,4 
19,4 
33,6 
21,2 
21,0 
55,6 
43,2 

6,2 
20,8 
33,3 
54,6 

29,0 

32,3 

53,9 
53,6 
13,0 


Mean  Reading 
of  Circle. 


(a)  At  12".  5  5"".  7'. 
\b)  At  LSI-.  2"'.52». 
(c)  35".  after  transit. 
{d)  At  1,3M2">.  10'. 

(m  m) 


{e)  30».  after  transit. 
If)  At  1 .3\  5"'.  20'.; 
{g)  At  Wire  V.     Succeeding 
divisions. 


165.23.21,0 
167.28.13,6 
172.    3.17,2 

123.21  .34,9 

122.45.27,9 

130.10.34,1 

305.44.54,8 

54.32.    4,1 

90.18.21,1 

123.  8.59,8 
121  .56.18,0 
130.33.59,4 
.54.32.11,7 
95.57.19,2 
118.48.56,2 
139.  7.54,7 
165.23.18,8 
172.  3.13,2 
120.24.31,8 
168.45.25,5 
133.23.56,4 

54.32.  6,9 
172.  3.  9,3 
120.25.37,5 
168.47.44,6 

59.31.17,9 

122.31  .12,4 

120.27.    0,0 

59.31.17,7 


Ileduc 
tion  to 
Meri- 
dian. 


-    0,5 


+    1,7 
-   0,2 


Ext. 
Ther. 


122.57. 
54 .  32 
90.18 
95.57 


126 
161.24 
71.16 
118.48 
120.30 


59,7 
8,3 
24,2 
19,0 
33,0 
18,8 
19,2 
55,5 
42,5 


-  0,1 

-  6,9 


+   0,1 


1,0 


+    0,3 


-    1,9 


+    0,4 


54.32.    6,4 

95.57.19,2 

126.    2.32,1 

118.48.54,9 

122.23.26,9 

122.53.31,4 

118.48.54,0 
139.  7.54,0 
172.    3.11,0 


0,0 


+    0,4 


65,0 
65,0 
64,8 

63,9 

64,0 
60,3 
55,9 
55,7 
55,7 

67,2 
70,5 
71,0 
68,1 
68,0 
64,2 
63,9 
63,0 
62,0 
60,7 
60,3 
60,1 

62,0 
55,8 
55,0 
54,8 
53,0 

63,2 
57,9 
57,4 

59,0 
59,9 
57,8 
57,0 
54,8 
53,0 
52,8 
51,4 
49,6 

5.3,4 
52,7 
51,6 
49,6 

53,3 

60,6 

47,0 
47,0 
45,9 


Bar. 


In. 

29,95 

29,97 

30,08 
30,09 

30,11 


30,04 
30,01 
29,99 
29,98 

29,99 


29,97 
29,96 


29,84 
29,85 


Att. 
Ther. 


29,85 


29,87 
29,85 
29,84 

29,81 

29,79 

29,80 


29,80 
29,79 

29,68 


29,71 
29,74 

29,79 

29,37 

29,05 

29,06 


64,7 


61,7 

65,0 
60,2 

57,8 


61,9 
6.3,3 
64,4 
65,5 

64,3 


62,6 
60,9 


61,8 
58,2 


RefractioQc 


+  3.31,0 

+  4.    5,6 
+  6.17,4 

+  0.37,1 


66,5 


60,9 
58,8 
59,9 

58,0 

57,4 

56,5 


54,4 
52,3 

55,6 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
6 
+  0 
+  4 
+  0 


.36,4 
.48,1 
.41,4 
.41,5 
.    0,2 

,36,6 
.34,7 
.47,6 
,40,2 
,  5,7 
,31,0 
,  5,1 
,32,0 
,19,8 
.33,3 
.35,7 
.53,7 


Apparent 

Declinatioa 

obser^'ed. 


0  .  40,5 
6  .  23,4 
0 .  33,6 
4 .  39,0 
0 .  34,2 


+  0.35,9 
+  0.33,4 
-  0.33,8 


.36,7 

.40,7 

0,2 

5,8 

41,6 

48,3 

19,7 

31,6 


0  .  34,0 


-19.20.59,9 
-21.26.26,6 
-26.    3.42,5 

+  22.43.40,1 

+  23.  19.47,8 
+  15.54.29,9 

+  88  .  25  .  28,8 


+  55 .  47  .  30,8 


+  22. 

+  24, 
+  15, 
+  88. 
+  50, 
+  27. 
+  6. 
-19, 
-26, 
+  25, 
-22, 
+  12, 


56 
.  9 
.31 

25 


18,9 

2,6 

8,4 

29,3 

8  .  30,4 

16.28,1 

56 .  55,5 

20 .  55,5 

37,7 

50,2 

5,9 

5,1 


+  88.25.30,1 
-26.  3.37,4 
+  25  .  39  .  44,2 
-  22  .  46  .  28,3 
+  86.35.11,6 

+  23.34.    7,0 

+  25.38.21,6 
+  86.35.  11,4 


+  23 

+  88, 
+  55, 
+  50, 
+  20, 
-15, 
+  74, 
+  27. 
+  25. 


7.18,9 
25  .  30,4 
47  .  30,9 
8  .  30,5 
2  .  40,7 
21  .  11,8 
49  .  55,8 
16.27,8 
34  .  38,8 


55,0 
54,0 

52,4 

56,7 

52,3 

50,5 


0.41,1 
+  0.  5,9 
+  0.41,7 
+  0.31,7 

+  0.36,3 

+  0.36,0 

+  0.31,1 
+  1  .  5,4 
+  6.21,9 


+  88  .  25  .  30,0 
+  50.  8.30,2 
+  20.  2.41,5 
+  27.16.28,7 

+  23.41  .51,7 

+  23  .  11  .  47,9 

+  27.  16.30,2 
+  6.56.55,9 
-26.    3.37,6 


(/()  At  12".  54'".  36». 
(j)  Succeeding  divisions. 
(A)  At  Wire  V. 


(/)  At  ISh.O-".  18". 
(m)  Preceding  divisions. 
(«)  At  Wire  IV. ;  hazy. 
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Date. 


June  22 


June  23 
June  24 


June  25 


June  26 
June  29 

July    1 

July    3 

July    5 
July    6 


July    8 


July    9 
July  10 


Object  OssEttVED. 


(a)  Pallas 

(a)  Ceres 

a  Ophiuchi 

(6)  Sun  North  L. 

Sun  South  L. ■ 

(c)  a  Bootis 

a  Bootis 

a^  Librae 

a  Coronae  borealis  • 
a  Scorpii ■ 

(b)  Pallas 

(b)  Ceres 

/Draconis  R. 

(c)  ia'  Sagittarii 

(d)  d  Ursae  Minoris  R.' 

(e)  d  Ursae  Minoris 

Sun  North  L. 

Sun  South  L. 

a  Coronae  borealis  ■ 

a  Coronae  borealis  • 
a  Serpentis 

Sun  North  L. 

a^  Librae 

a  Coronae  borealis  • 

a  Bootis 

Sun  South  L. 

(c)  a  Bootis 

a*  Librae 

a  Coronae  borealis  ■ 
Moon  North  L.--- 
a  Scorpii 

(/)  d  Ursae  Minoris 

{g)  Sun  North  L. 

a  Coronte  borealis  • 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.  P. 

a  Ophiuchi 

(A)  Venus  Centre 

Sun  South  L. 

(i)  a  Ursae  Minor.  S.P. 

a  Herculis 

a,  Ophiuchi  

Moon  South  L.  — 


Microscope 


I.       II.      III.      IV, 


19,2 
67,5 
59,2 

22,0 

34,5 
35,4 

34,5 

25,0 
57,0 
10,3 
27,3 
24,3 
52,6 
32,5 
52,8 
15,0 

49,3 

28,7 
57,2 

55,2 
54, 

16,5 
25,9 
55,7 

35,4 

28,0 
34,5 
22,5 
55,6 
61,3 
14,5 
12,1 

25,6 
54,1 
54,0 
15,9 
38,2 
56,9 

25,1 

51,0 
9,1 
65,7 
55,2 
44,8 


12,2 
59,9 
49,9 

14,2 

26,5 
27,2 

26,5 
18,3 
47,8 
5,2 
19,8 
17,9 
50,0 
24,8 
50,2 
10,7 

40,7 

19,8 
50,7 

47,0 
47,0 

8,0 
18,9 
49,0 

26,0 

20,5 
27,0 
15,7 
48,0 
54,3 
8,8 
7,0 

18,8 
46,2 
47,0 
9,8 
33,9 
47,7 

15,8 

44,5 

6,2 
57,1 
46,9 
38,1 


13,5 
59,8 
52,2 

15,9 

28,9 
30,4 

30,2 

17,8 
52,0 
4,8 
21,8 
17,8 
48,8 
24,7 
49,1 
11,5 

45,0 

24,5 
54,9 

52,5 
49,9 

13,1 

21,4 
53,4 

31,8 

24,5 
31,1 

15,8 

50,8 

55,1 

8,0 

7,4 

21,3 
50,7 
49,5 
10,0 
31,5 
51,0 

20,1 

48,5 
5,8 
60,5 
50,5 
38,4 


12,5 
63,5 
53,6 

15,2 

28,4 
30,2 

29,0 
19,6 
51,5 

7,5 
20,4 
20,6 
51,3 
28,0 
51,5 

8,8 

43,9 

22,0 
52,8 

51,3 
50,5 

10,8 
20,0 
52,1 

28,8 

21,2 

28,1 
15,9 
50,2 
57,1 
11,0 
5,2 

19,9 
49,9 
51,1 
12,2 
33,1 
51,4 

17,7 

47,0 
4,0 
61,5 
50,3 
41,5 


VI. 


21,2 
65,1 
60,7 

22,9 

34,9 
36,9 

36,5 
2.3,5 
58,8 
11,9 
29,0 
24,8 
57,5 
30,7 
60,1 
20,0 

50,6 

28,5 
59,7 

58,0 

55,8 

17,8 
23,9 
58,2 

36,9 

28,1 
37,0 
22,0 
58,2 
61,0 
15,2 
16,8 

26,8 
57,0 
56,0 
16,8 
42,2 
58,9 

25,5 

52,9 
14,1 
67,1 
57,9 
45,0  42,2 


17,8 
65,6 
55,5 

20,0 

32,2 
34,0 

32,4 

25,0 
53,3 
8,7 
26,4 
24,8 
51,0 
31,5 
48,9 
12,6 

44,8 

27,0 
52,9 

51,8 
50,3 

13,6 
23,5 
51,2 

32,6 

26,4 
32,1 
20,2 
51,5 

58,8 

1.3,5 

9,0 

24,8 
50,1 
49,4 
1JJ,0 
35,2 
53,2 

23,2 

47,5 

5,2 

63,0 

51,5 


Mean  Reading 
of  Circle. 


120.45.  l(^;i 
169.  6.  3,5 
133.23.55,2 

122.22.18,4 

122.54.30,9 
126.    2.32,4 

126.  2.31,6 
161.24.21,5 
118.48.53,4 
172.  3.  8,1 
120.57.24,2 
169.12.21,7 
265.41.51,8 
167.  7.28,7 
300.45.52,1 
59.31.13,1 

122.25.45,7 

123.    4.2.5,1 

118.48.54,7 

118.48,52,6 
139.    7.51,4 

122.48.13,3 
161.24.22,3 
118.48.53,3 

126.    2.32,0 

123.35.24,8 
126.  2.31,6 
161.24.18,7 
118.48.52,4 
165.26.57,9 
172.  3.11,8 
59.31.    9,6 

123.16.22,8 
118.48.51,4 
139.  7.51,2 
172.  3.13,3 
1 1 .  59 .  36,2 
133.23.53,2 

123.24.21,2 


124.    1 
54 .  32 
131.30, 
133.23, 
171.40, 


48,7 

7,3 

2,5 

52,1 

41,6 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


-1,5 
+  1,2 


-0,6 
+  1,9 
+    0,2 


-I-   0,6 


1,8 


+  0,4 


Ext. 

Ther. 


45,5 
45,4 
45,2 

50,9 

55,5 

48,2 

51,8 
50,9 
49,0 
48,0 
47,5 
47,2 
45,9 
45,9 
45,9 
46,0 

54,8 

56,2 
53,0 

51,7 
51,2 

58,6 
61,7 
58,2 

60,6 

59,0 
55,7 
54,3 
53,0 
52,8 
52,6 
52,8 

60,0 
52,6 
52,3 
52,0 
51,1 
51,1 

53,8 

55,8 
57,7 
50,1 
50,0 
47,6 


Bar. 


In. 

29,08 

29,12 

29,00 
29,03 

29,46 

29,48 
29,48 


29,49 
29,49 

29,45 

29,89 
29,79 

29,84 


Att. 
Ther. 


29,70 
29,65 
29,65 

29,37 

29,58 
29,63 

29,64 

29,65 
29,65 

29,42 
29,52 

29,53 
29,52 


29,22 

29,25 
29,37 
29,46 

29,47 


49,5 


53,0 

52,6 
51,3 

52,3 

51,4 
51,0 


50,8 
50,8 

52,5 

54,3 
54,6 

54,0 


56,7 
59,9 
58,8 

59,0 

57,4 
57,0 

56,2 

55,4 
56,3 

58,2 
55,0 

54,8 
55,0 


55,8 

56,5 
56,8 
55,0 

52,4 


Refraction 


+  0.33,8 
+  4.45,0 
+  0.53,8 

+  0.35,7 

+  0.35,9 
+  0.41,0 


41,4 
47,2 
31,4 
25,6 
34,4 
50,6 
4,5 
5,6 
34,3 
34,3 


+  0.3.5,9 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  25  .  20  . 
-23.    4 
fl2.41 


.5,4 

53,2 

6,3 


+  23.43.    1,2 

+  23.10.48,.> 
+  20.    2.41,9 


+  20, 
-15, 
+  27. 
-26, 
+  25, 
-23, 
+  51  , 
-21  . 
+  86, 
+  66. 


2 .  42,.'5 
21  .13,1 


16, 
3. 

7. 
11  . 
30, 


30,.) 
38,4 
56,7 
17,0 
37,4 


5 .  39,0 
35  .  1 5,0 
35.  15,3 


+  23  .  39  .  33,4 


+  0.37,2  +23.    0.52,7 
+  0.31,5   +27.  16.28,8 


+  0.31,7 
+   1  .    6,5 

+  0.36,4 
+  2.44,4 
+  0.31,0 

+  0.40,5 


,37,3 
.41,2 
46,9 
31,3 
35,3 
23,8 
34,0 


0 .  36,6 
0.31,3 

1.  5,7 
6 .  22,7 
4 .  26,5 
0,5.3,9 


+  0 .  37,0 

+  0.37,8 
-  0 .  40,3 
+  0.50,4 
+  0.53,9 
+  6.    9,9 


+  27.  16.30,7 
+   6.56.57,1 


+  23, 
-15. 

+  27. 


17. 
21  . 
16, 


5,3 
11,7 
30,7 


+  20.    2.42,5 


+  22, 
+  20, 
-15. 

+  27. 
-19. 
-26. 


29 .  52,7 
2 .  42,0 
21  .  10,8 
16.31,1 
24  .  37,8 
3  .  40,8 


+  22, 
+  27. 
+  6. 
-26. 
+  45, 
+  12. 


48  .  55,2 
16.32,1 
56 .  57,9 
3.41,2 
49.  14,9 
41  .    7,7 


+  22  .  40  .  56,0 


+  22. 
+  88. 
+  14. 
+  12. 
25. 


3. 
25. 
35. 
41  . 
40. 


28,3 

.30,4 

1,9 

8,8 

57,1 


(a)  Faint. 

(b)  Succeeding  divisions. 

(c)  Preceding  divisions. 


(d)  At  18^22™.5'. 

(e)  At  18".  28".  56*. 
if)  At  18".  29'".40». 


(ff)  At  Wire  n. 
(/i)  45*.  after  transit, 
(t)  At  13".6">.  19". 
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Date. 


July  13 


July  17 
July  20 


July  21 


July  23 


July  24 


July  25 


July  2() 


Object  Observed. 


a  Ophiuclii 

/i'  Sagittarii 

(a)  &  Ursae  Minoris  R.--- 

(b)  d  Ursae  Minoris 

T  Sagittarii 

Venus  Centre 

(c)  Sun  North  L. 

a  Coronae  borealis  ■  •  • 

(d)  d  Ursae  Minoris 

a  Ursae  Majoris 

(e)  a  Scorpii 

(/)  &  Ursae  Minoris  R.'-- 
(ff)  d  Ursae  Minoris 

(T  Sagittarii 

Venus  Centre 

Sun  South  L. 

(h)  d  Ursae  Minoris  R.--- 
(?)  d  Ursse  Minoris 

<r  Sagittarii 

a  Coronae  borealis  •  •  • 

a  Serpentis 

a  Scorpii 

(c)  a  Herculis 

(e)  /*'  Sagittarii 

(k)  d  Ursae  Minoris  R.--- 
(/)  d  Ursae  Minoris 

0-  Sagittarii 

Venus  Centre 

Sun  North  L. 

a  Scorpii 

a  Aurigae  S.P. 

Venus  Centre 

(m)  Sun  South  L. 

a  Ursae  Majoris 

(ri)  a  Ophiuchi 

(tt'  Sagittarii 

(o)  6  Ursae  Minoris  R.-- 
{p)  d  Ursae  Minoris 

0-  Sagittarii 

y  Aquilae 

13  Aquilae 

a  Aurigae  S.P. 

a  Ophiuchi 

/i,'  Sagittarii 

(f/)  d  Ursae  Minoris  R.-- 
(r)  8  Ursae  Minoris 

Venus  Centre •••■•■•• 


Microscope 


55,0 

38,7 

57,8 

6,8 

50,5 

15,1 

64,0 

54,0 

8,5 

28,9 
13,2 
58,4 
6,9 
49,6 


II.      III.     IV.     V. 


50,0  40,4 


40,4 
61,2 

8,2 
44,8 

53,5 
52,2 

7,0 
62,0 
36,0 
63,0 

7,3 
51,1 
40,0 

58,5 
18,4 
35,0 
38,0 

65,8 
30,8 
53,1 
40,0 
62,0 
65,7 
58,8 
55,5 
47,6 

40,0 
53,4 
36,1 
62,3 
6,3 


46,5 
30,1 
54,9 
1,2 
42,3 

6,8 
56,3 
46,0 

3,2 

23,4 

6,9 
56,7 

0,0 
41,3 


43,3 

58 

3,5 
37,2 

46,4 
44,1 

0,8 
54,0 
27,7 
59,4 

2,8 
43,6 
31,9 

50,0 
13,9 
30,0 
29,6 

59,4 
24,8 
44,0 
31,7 
60,5 
60,2 
51,4 
47,3 
39,0 

33,2 
43,4 

27,5 

59,8 

1,7 


3.5,7  25,2 


50,8 
32,7 
54,6 
3,5 
43,8 

11,8 

61,6 

51,8 

7,0 

26,5 
7,8 

55,4 
2,8 

43.2 

46,2 

37,0 

57,5 

4,2 

39,0 

50,8 
49,6 

2,8 
58,5 
29,1 
59,8 

3,9 
44,8 
37,5 

55,2 
14,6 
3.3,2 
35,0 

63,8 
27,5 
50,0 
34,0 
59,7 
63,7 
53,4 
53,3 
43,5 

35,0 
49,2 
29,0 
58,1 
2.8 
32,2 


49,8 
34,2 
56,3 
0,2 
47,1 

9,0 
59,0 
49,2 

3,4 

23,8 
9,0 

57,3 
0,0 

47,1 

43,2 

35,0 

58,7 

2,9 

42,3 

49,1 
48,3 

3,8 
58,3 
30,2 
61,4 

2,0 
48,2 
34,2 

53,5 
16,1 
30,5 


57,7 
37,5 
64,2 
11,0 
50,5 

16,0 

65,S 

57,2 

12,0 

32,4 

11,8 
66,3 
10,1 
49,9 
50,0 

43,2 
66,8 
13,0 
47,1 

56,5 
53,5 
8,6 
63,9 
33,9 
69,0 
11,8 
51,7 
41,2 

61,0 
18,0 
37,8 
33,0  40,1 


VI. 


61,8 
27,2 
48,4 
35,8 
62,0 
60,0 
56,5 
51,7 
12,1 

33,0 

47,8 

30,0 

60,9 

0,9 

28,1 


68,0 
35,7 
55,0 
37,9 
67,8 
69,3 
59,0 
57,4 
47,4 

43,1 
55,9 
35,0 
68,3 
11,4 
35,8 


(a)  At  18^24'".  20'. 
(6)  At  18''.31'".  44». 
(c)  .30'.  after  transit. 
{d)  At  18''.  26".  17'. 


(e)   Preceding  divisions. 
if)  At  18".  23-".  31'. 
Iff)  At  18".  30-".  11'. 
(A)  At  18".  20™.  48'. 


51,0 

36,2 

53,9 

2,4 

47,8 

10,6 

59,2 

50,2 

3,8 

25,0 
10,5 
55,2 
1,1 
46,7 
46,0 

36,4 

56,4 

4,1 

42,0 

48  8 
47,2 

3,5 
58,4 
32,1 
58,7 

2,2 
48,0 
37,5 

54,4 
16,3 
30,5 
36,0 

60,8 
26,9 
48,0 
36,5 
58,2 
59,9 
56,2 
51,0 
43,3 

35,0 
49,0 
33,5 
59,0 
1,9 
32,4 


Mean  Reading 
of  Circle. 


133.23.51,8 
167.  7.. 35,0 
300.45.56,9 
59.31.  4,2 
172.28.47,0 

123.  4.11,6 

124.12.  1,0 

118.48.51,4 

.59.31.  6,3 


83.27 
172.  3 
300 . 45 

59.31 
172.28 


.26,6 
.  9,9 
,58,2 
3,4 
,46,3 


123.  1.45,9 

125.45.37,4 

300 .  45  .  59,8 

59.31.  6,0 

172.28.42,1 


118. 
139. 
172. 
131  . 
167. 
300. 


48 .  50,9 

7.49,2 

3.  4,5 

29.59,2 

7.31,4 

46.  1,9 

59.31  .  5,0 

172.28.47,9 

123.  9.37,1 

125.49.55,4 

172.  3.16,2 

11.59.32,8 

123.13.35,3 

126.34.  3,3 

83  .  27  .  28,9 
133.23.49,8 
167.  7.36,0 
300.46.  1,7 

59.31.  3,1 
172.28.55,9 
135.51.52,7 
140.  4.43,8 

11.59.36,6 
1.33.23.49,8 
167.  7.31,9 
300.46.  1,4 

59.31.  4,2 
123.23.31,6 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


0,2 
4,5 


0,0 


Ext 
Ther. 


+    0,1 


0,4 
2,6 


2,5 
1,0 


+   0,1 


-   .3,1 
-I-    0,4 


-  0,1 
+  0,2 

-  1,4 
+  2,2 


-    1,3 

+    2,2 


52,5 
51,8 
51,5 
51,4 
51,1 

64,8 

63,8 

56,0 

60,0 

62,0 
56,6 
54,0 
53,8 
53,5 
56,9 

56,8 
52,0 
52,0 
51,4 

57,2 
57,4 
54,8 
54,1 
53,1 
5.3,0 
53,0 
53,0 
60,6 

65,3 
66,4 
64,6 
61,5 

62,3 
67,3 
62,0 
61,1 
60,8 
60,5 
60,0 
59,8 
59,2 

57,0 
57,0 
56,0 
56.0 
56,1 
61,9 


Bar. 


In. 

29,49 
29,51 


29,50 
29,22 
29,23 

29,50 

29,73 
29,86 

29,90 
29,90 
30,04 

30,04 

30,08 
30,09 


29,98 
29,99 
29,99 
29,99 


Att. 
Ther. 


30,00 
29,94 

29,92 
29,93 
29,94 
29,97 

29,96 
29,94 
29,96 
29,96 


29,97 

29,97 

29,91 

29,90 

29,90 
29,83 


56,5 
55,9 


55,5 

58,4 
59,2 

59,8 

60,0 
58,3 

56,8 
56,0 
58,0 

57,0 

56,6 
56,6 


58,0 
57,6 
57,0 
57,1 


56,7 
58,9 

60,7 
63,8 
63,4 
61,0 

61,7 
63,6 
62,5 
61,8 


61,7 

61,0 

Q0,0 

59,7 

60,0 
61,4 


Refraction 


+  0.53,7 
-1-4.  2,6 
+  0.33,9 

-  0 .  33,9 
-1-  6.42,5 

-I-  0.35,7 

+  0.37,3 

-I-  0.30,9 

-  0.33,3 


Apparent 

Declination 

observed. 


0.  6,6 
6  .  23,0 
0  .  34,2 
0  .  34,2 
6 .  45,8 
0.37,2 


+  0.41,3 
-I-  0.34,5 
-  0.34,5 
+  6.50,1 


31,4 
6,0 
26,2 
50,9 
5,6 
34,3 
34,3 
47,6 
37,0 


-I-  0.40,5 

-I-  6.  15,5 

-  4.22,4 
-I-  0.37,1 

+  0.41,9 

-  0.  6,6 
0 .  53,4 
4.  1,2 
0 .  33,8 
0 .  33,8 
6 .  40,8 
0 .  58,5 
1  .    7,9 


4  .  26,5 
0 .  53,9 
4.  3,5 
0 .  34,0 
0 .  34,0 
0.37,1 


+  12.41.  9,3 
-21.  5.42,8 
+  86.35.21,2 


-  26  .  29 .  34,7 
+  23  .  1  .  7,5 
+  21  .53.16,5 
+  27.16.32,5 


+  62  .  38 .  34,8 
-26.  3.38,1 
+  86  .  85  .  22,6 


-  26  .  29  .  37,3 
+  23.    3.31,7 

+  20.  19.36,4 
+  86.35.22,1 


-26.29.37,1 


+  27. 
+  6. 
-26, 
+  14, 
-21 
+  86 


16.32,8 

56 .  59,9 

35,6 

4,9 

41,9 

23,4 


3 
35 

5 
35 


-26, 

+  22, 


29  .  40,4 
55.41,0 


+  20.15.  19,2 
-26.  3.36,6 
+  45.49.  1.5,3 
+  22.51  .42,7 


+  19.31 

+  62  .  28  , 
+  12.41  . 
-21.  5, 
+  86.35. 


10,0 
32,8 
11,7 
42,1 
24,4 


-26.29.41,6 
+  10.  13.  3,9 
+    6.    0.    .3,4 

+  45.49.15,0 

+  12.41  .  11,4 

21  .    5.40,3 

+  86  .  35  .  24,4 


22.41  .46,4 


(i)  At  18".  28"'.  23'. 
(A)  At  18".  20".  16». 
(/)  At  18".  27".  24'. 
(m)AtWireV.  («)  40".  after  trans. 


(o)  At  ISi".  22'°.0'. 
(j>)  At  18".  29"".  45'. 
(q)  At  18".  22"".  8'. 
(r)  At  18".29".48«. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circi-e  in  the  Year  1835. 


Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


I.       II.      HI.     IV, 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 
Declination 
observed. 


July  27 

July  28 

July  30 

Aug.  3 

Aug.  4 

Aug.  6 

Aug.  7 


Aug.    8 

Aug.  12 
Aug.  13 

Aug.  14 
Aug.  15 
Aug.  17 

Aug.  19 
Aug.  20 

Aug.  22 


Sun  North  L. 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(a)  6  Ursae  Minoris  — 
a  Lyrae 

Sun  South  L 

(b')  d  Ursae  Minoris  R.- 

(c)  B  Ursae  Minoris 

(d)  a  Herculis 

a  Ophiuchi 

Mercury  Centre- ■•• 

Venus  Centre 

(e)  y  Aquilac 

Venus  Centre 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

y  Aquilae 

(/)  Moon  South  L. 

Uranus 

(/)  Mercury  Centre — 

Venus  Centre 

7  Aquila; 

a.  Aquiiae 

/3  Aquiiae 

Mercury  Centre-  •  -  • 
Venus  Centre 

a  Ursa"  Minor.  S.  P. 
(/)Piazzi  XXI.  171.-- 

a  Aquarii 

Uranus 

Mercury  Centre-  - •  • 

a  Aqiiarii 

y  Aquiiae 

/3  Aquiiae 

a.  Aquarii 

Uranus 

(gr)  h  Ursae  Minoris  — 

(/i)PiazziXXI.  171.  ••- 

Venus  Centre 

Mercury  Centre- -•- 

a.  Bootis" 


51,1 
62,8 
52,8 
65,2 
30,8 

52,5 

63,2 

4,3 


56,8 
48,8 
49,2 

34,0 

51,2 

56,8 

55.9 
46,8 
48,0 
14,8 
45,6 
35,8 
54,0 

48,1 
26,0 
39,1 

27,7 
51,8 

9,1 
63,0 
21,0 
42,2 

25,6 

20,8 

49,0 
38,7 
21,4 
62,5 

54,1 

64,5 
57,7 
55,6 

29,7 


42,2 
55,1 
43,6 
59,2 
22,9 

46,0 

60,6 

0,7 


5.5,9 
47,3 
51,0 

34,5 

52,8 

54,8 

55,8 
46,0 
48,2 
16,0 
46,9 
34,8 
53,2 

48,5 
27,8 
38,8 

27,5 
53,2 

14,3 
64,7 
21,9 
43,4 

24,3 

20,2 

48,0 
38,8 
22,9 
66,0 

57,1 

64,3 
56,5 
55,0 

30,1 


47,9 
59,3 
47,9 
62,5 
27,6 

51,0 

60,1 

2,5 


46,6 
59,1 
47,4 
60,0 
26,2 

50,0 

62,0 

0,3 


52,8 
64,8 
55,0 
69,6 
33,8 

55,7 
69,0 
10,3 


453 

58,2 
48,9 
60,0 
29,8 

49,8 

59,7 

0,2 


3,7 
54,0 
12,9 
34,2 

20,5 

12,4 

43,8 
33,5 

15,7 
55,7 

48,4 

56,2 
50,8 
50,0 

24,2 


14,9 
66,9 
26,6 
50,0 

31,9 

26,3 

56,0 
45,7 
27,7 
70,8 

60,0 

69,8 
63,0 
61,4 

34,7 


15,4 
63,1 
23,9 
44,0 

27,6 

22,9 

50,4 
42,7 
24,8 
65,7 

59,4 

64,0 
60,5 
58,0 

32,4 


Corr. 
+  0,3 
-1-0,3 
-1-0,4 

•4-0,4 

-1-0,3 

-1-0,4 

-1-0,3 
-f  0,3 
•f0,3 
-0,5 
-0,3 
-f  0,4 
-t-0,4 

-1-0,3 
-1-0,2 
-1-0,1 

+  0,4 
+  0,4 


14,2 
65,1 
26,1 
46,0 

28,8 

26,2 

49,1 
40,3 
25,7 
64,3 

55,1 

67,0 

58,8 
57,0 

32,8 


126.28. 
131.29. 
133.23. 
59.31. 
107.27. 


47,7 
59,9 
49,3 
2-,7 
28,5 


127.13.50,8 

300.46.    2,4 

59.31.    3,0 


131.29.56,7 
133.23.48,5 
127.    5.50,4 

124.29.34,7 

135.51.52,1 

125.  4.56,2 

131.29.56,2 
133.23.46,8 
135.51.48,2 
170.13.14,6 
158.34.46,0 

126.  2.35,5 
125.17.54,2 

1.35.51.48,4 
137.38.27,2 
140.   4.39,1 

126.22.27,8 
126.31.52,7 

54.32.11,8 
162.58.  2,7 
147.11.22,0 
158.39.43,3 

126.48.26,5 

147.11.21,4 

135.51.49,3 
140.  4.40,0 
147.11.23,0 
158.43.    4,2 

59.30.55,6 

162.58.  4,4 
128.58.57,9 
129.10.56,1 

126.   2.30,6 


+    1,2 


-    1,3 
+    2,1 


+    0,1 


0,4 


0,1 


+    1,5 


64,0 
60,8 
60,5 
61,7 
61,7 

66,3 
56,0 
56,0 


54,8 
54,0 
59,9 

66,6 

58,0 

57,8 

54,7 
54,0 
49,9 
48,0 
47,0 
55,4 
55,8 

53,0 
53,0 
53,0 

55,7 
55,6 

61,2 
56,2 
5.5,2 
55,0 

68,8 

53,0 

62,3 
62,0 
61,0 
61,0 

58,9 

60,4 
64,3 
64,8 

62,5 


In. 

29,83 
29,74 


29,74 
29,81 
29,89 

29,75 
29,77 
29,63 


29,47 
29,6: 


29,73 
29,75 
29,78 
29,90 


29,98 
29,80 

29,79 
29,83 

29,83 

29,73 

29,73 

29,97 

29,97 

29,80 

29,39 
29,32 

29,20 


62,5 
61,4 


61,8 
64,2 
61,6 

59,2 


58,8 
61,3 


57,6 
57,3 


55,2 
52,0 
53,6 
55,2 


56,3 
58,3 

59,3 

58,7 

58,6 
63,7 
56,8 

63,0 

62,4 

62,3 

62,3 
63,1 


+  0.41,4 
+  0.49,8 
+  0.53,2 

-  0 .  3.3,4 

-  0.17,6 

+  0.42,4 
+  0.34,0 

-  0.34,0 


+  0.50,4 
+  0.54,0 
+  0.42,7 

+  0.38,1 

+  0.58,0 

+  0.39,4 


0.50,3 
0.5.3,9 
0 .  59,3 
5.21,3 
2 .  26,5 
0.41,6 
0 .  40,5 


+  0.59,4 
+  1  .  3,2 
+   1  .    8,8 

+  0.42,0 
+  0.42,2 

-  0.40,6 
+  3.  3,2 
+  1 .  28,3 
+  2.24,9 

+  0.41,4 

+   1  .  28,5 

+  0.58,2 

+  1.    7,5 

+  1.27,7 

+  2.24,2 

-  0.33,7 

+  2.58,9 
+  0.44,6 
+  0.44,8 


+  19.36.26,0 
+  14.35.  5,4 
+  12.41  .12,0 

+  38.38.    9,0 

+  18.51  .21,!) 
+  86.35.25,4 


+  18.59.20,6 
+  21  .  .35  .  40,9 


+  21.    0.  18,1 


-24.12.42,6 
-12.31  .  18,8 
+  20.  2.36,6 
+  20.47.  19,0 


+  19.42.43,9 
+  19.33.18,8 


+  88 .  25  , 
-16.55 

-  1.   6. 
-12.36, 

19.  16. 

-  1.   6, 

+  10.  13 
+   6.   0. 

-  1.    6. 
12.39 


.  37,0 
.11,8 
.  56,2 
.14,1 

.46,2 

,55,8 

.    6,6 

,    6,6 

56,6 

.34,3 


+  86 .  35  .  30,7 


16.55. 

+  17.   6. 
+  16.54. 


9,2 
11,6 
13,2 


61,3   +  0.40,1+20.    2.43,4 


(a)  At  18".22"'.  12». 
(6)  At  12".  22'>>.  2«. 

(c)  At  18".  29"".  37'. 

(d)  The  circle  was  taken  off  the  pier,  and 


the  axis  examined.  The  steps  for  ascend- 
ing to  the  upper  microscopes  having  been 
removed  tobe painted,  the  observations  are 
read  ofFby  the  two  horizontal  microscopes. 


(e)  25'.  after  transit. 
(/)  Preceding  divisions. 
(J)  At  18".  21"'.  27'. 
\K)  Faint. 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Aug.  27 


Aug.  28 


bg.  29 


lug.  30 


lug.  31 


I 


Sept.    1 


Sept.    2 


Sept.    4 
Sept.    5 


Object  Observed. 


Microscope 


Sun  North  L. 

(a)  a  Ursa;  Minor.  S.  P. 

Sun  South  L. 

(b)  d  Ursse  Minoris 

a  Lyrae 

a  Aquilae 

Venus  Centre 

(c)  Sun  North  L. 

(rf)  a  Ursse  Minor.  S.  P. 

d  Ursae  Minoris 

a^  Capricorni 

a  Cygni 

Piazzi  XXI.  171. ••• 
Uranus 

Moon  North  L. 

a  Herculis 

a  Ophiuchi   

Venus  Centre 

Sun  South  L. 

a  Ursae  Minor.  S.  P.- 

Moon  North  L. 

a  Ophiuchi 

d  UrsiE  Minoris 

(e)  a  Lyra; 

Uranus 

a  Pegasf 

(/)  8  Ursae  Minoris 

a  Aquilae 

a  Cygni 

Venus  Centre 

(ff)  Sun  North  L. 

(fi)  a  Ursae  Minor.  S.  P.- 
(i)  d  Ursae  Minoris 

Moon  South  L. 

y  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni 

Piazzi  XXI.  171.- •• 

Uranus 

Venus  Centre 

(e)  Sun  South  L. 

(k)  a  Bootis 

(/)  ^  Ursae  Minoris'R.-- 
(/«)  6  Ursae  Minoris 

y  Aquilae 

a  Cygni 

Uranus 

Moon  South  L. 


(a)  .'Vt  12''.  SS-".  42". 
(/>)  At  IS".  23™.  49'. 

(c)  At  10".  29™.  3», 

(d)  At  13".  1™.  22». 

(N  n) 


24,0 
14,2 

66,2 
57,0 
20,0 
25,2 
53,1 

39,9 
13,6 
56,1 
23,0 
52,2 
64,8 
58,5 


n. 


55,6 
45,8 
35,9 

14,5 
16,8 
45,3 
43,8 
55,2 
18,1 
34,6 
41,3 

53,7 

26,0 
51,7 
41,3 

62,3 
18,1 
.50,2 
29,9 
48,0 
38,9 
24,0 
63,1 
14,8 

28,4 

51,1 
30,8 
8,9 
54,4 
47,8 
51,4 
34,1 
54,9 


23,1 
17,7 

66,7 
59,2 
20,0 
25,4 
52,3 

40,7 
17,7 
58,6 
23,8 
52,6 
64,4 
60,5 


41,0  40,4 


54,7 
45,0 
34,0 

16,0 
20,0 
44,5 
42,7 
58,7 
19,8 
36,7 
40,4 

63,9 
31,2 
58,9 
47,5 

68,2 
28,1 
61,0 
36,8 
53,0 
45,0 
31,2 
70,7 
23,6 

35,1 

57,8 
37,0 
19,0 
64,8 
54,2 
56,9 
41,7 
62,0 


IIL 


ld',2 

8,1 

58,0 
50,5 
13,1 
16,4 

48,7 

34,7 
8,8 
50,5 
13,2 
45,4 
55,9 
49,2 

31,0 

48,6 
39,1 
28,0 

6,5 
9,8 
37,1 
38,2 
50,6 
11,7 
26,4 
33,9 

50,1 

18,7 
46,3 
36,8 

53,8 
13,2 
47,5 
23,5 
41,5 
32,9 
16,7 
55.9 
6,3 

19,7 

44,0 
26,0 
1,7 
51,0 
41,9 
44,0 
25,6 
47,8 


IV. 


29,6 
18,9 

72,5 
61,7 
24,9 
29,9 
61,0 

48,2 
17,5 
61,5 
28,5 
57,3 
70,2 
64,8 

48,7 
62,5 
52,0 
42,9 

20,8 
20,7 
51,3 
50,6 
60,0 
24,5 
41,0 
48,0 

59,0 
30,0 
56,8 
46,5 

66,2 
22,8 
56,0 
38,2 
53,8 
44,5 
29,2 
69,3 
20,2 

31,2 

.56,2 
34,8 
1.5,8 
59,8 
53,8 
55,4 
39,9 
59,5 


V. 


26,7 
20,0 

68,8 
61,8 
23,8 
27,6 
56,6 

43,8 
18,2 
61,8 
22,0 
56,4 
64,8 
60,1 

38,2 
56,3 
47,8 
36,7 

17,4 
20,0 
44,0 
46,4 
61,1 
22,9 
35,6 
44,4 

59,7 
28,2 
56,0 
43,5 

63,0 
23,7 
57,0 
31,7 
48,8 
42,0 
23,6 
63,8 
15,6 

28,8 

52,0 
34,1 
13,7 
61,1 
50,3 
55,6 
36,7 
56,0 


VI. 


27,0 
16,5 

66,4 
56,6 
24,1 

27,8 
66,3 

42,6 
16,6 
55,4 
27,0 
52,9 
66,7 
60,7 

43,3 

58,0 
47,6 
37,7 

17,3 
18,9 
47,2 
46,0 
56,2 
23,4 
38,5 
45,0 

54,0 
28,8 
51,6 
43,2 

62,0 
20,7 
50,4 
34,0 
48,5 
40,7 
27,8 
65,0 
17,2 

29,0 

51,5 
33.8 
11,5 
55,2 
49,2 
51,0 
37,3 
56,8 


Mean  Reading 
of  Circle. 


135.34.24,4 
54.32.15,8 

136.27.  6,4 
59.30.57,8 
107.27.20,9 
137.38.25,4 
131.56.54,6 

136.16.41,6 
54.32.15,3 
59.30.57,3 
159.  6.22,9 
101.23.52,8 
162.58.  4,5 
158.52.59,0 

167.21.40,4 
131.29.56,0 
133.23.46,3 
132.45.35,8 

137.31.15,4 
54.32.17,6 
170.45.44,9 
133.23.44,7 
59.30.56,9 
107.27.20,0 
158.54.35,5 
131.45.42,1 

59 .  30 .  56,7 
137.38.27,2 
101.23.53,6 
133.35.43,1 


137.43 
54.32 
59.30 
173.  4 
135.51 
140.  4 
159.  6 
162.58 
158.56 


.  2,6 
.21,0 
.  53,6 
.32,4 
.48,9 
.40,7 
.25,4 
.  5,7 
16,2 


134.53.28,8 


139.20. 
126.  2. 
300 .  46 . 
59.30. 
135.51. 
101.23. 
158.58. 
163.49. 


52,1 
32,7 
11,7 
57,7 
49,5 
52,4 
35,9 
56,2 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


-    0,2 


Ext. 
Ther. 


+    0,1 


0,1 
0,0 


0,6 


-  0,1 

-  0,4 

+  0,1 

+  0,2 


+    2,9 


-  0,6 

-  1,7 
+  5,0 

-  0,1 


0,3 


-    3,1 

+    0,2 


0,7 


59,4 
58,0 

59,2 
55,9 
55,9 
54,8 

58,7 

59,9 
59,2 
56,3 
54,2 
54,0 
53,3 
53,9 

62,8 
61,0 
59,4 

58,8 

58,6 
57,7 
55,0 
54,9 
53,5 
53,2 
51,1 
51,0 

58,0 
57,6 
56,9 
60,2 

60,8 
62,6 
59,8 
59,2 
58,0 
58,0 
57,1 
56,6 
56,1 

58,3 

59,5 
61,5 
55,8 
55,2 
54,0 
53,4 
52,8 
52,2 


Bar. 


In. 

29,67 
29,70 

29,87 

29,88 
29,89 
29,84 

29,84 
29,81 

29,77 


Att. 
Ther. 


29,77 

29,77 

29,76 
29,77 

29,84 

29,84 
29,84 
29,84 


29,85 

29,88 
29,89 

29,92 
29,93 
29,93 
29,91 

29,91 
29,89 
29,86 
29,86 


29,85 
29,85 
29,84 

29,56 

29,57 
29,63 

29,70 

29,72 

29,73 


59,3 
59,5 

59,5 

58,4 
58,3 

58,8 

59,0 
59,2 

57,0 

56,6 
56,6 

60,0 
59,9 

58,7 

58,8 
59,1 
57,5 


56,9 
55,7 
56,6 

59,0 

58,7 
58,7 
59,0 

59,5 
60,3 
60,3 
60,2 


59,7 
59,2 
58,9 

58,0 

58,6 
59,7 

58,4 

56,8 

55,7 


Refraction. 


+  0, 
-  0. 


57,4 
40,7 


0 .  59,6 
0.34,0 
0.17,9 

1.  2,7 
0.51,0 

0.59,1 
0 .  40,7 
0 .  33,9 

2 .  28,2 
0.  11,4 

3.  4,0 
2 .  26.6 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  10. 

+  88. 

+  9. 
+  86. 
+  38. 
+  8. 
+  14. 


30.32,3 

25 .  40,8 

37.48,1 
35  .  30,2 
38  .  15,3 

26 .  26,0 

8.    8,5 


+    9.48.13,4 
+  88  .  25  .  40,4 

35 
2 

41 

55 


+  4.  3,2 
+  0.49,8 
+  0.53,4 
+  0.52,4 

+   1.    1,9 

-  0.40,9 
+  5.. 34,6 
+  0.54,0 

-  0.34,1 
+  0.18,0 
+  2.28,3 
+  0.51,5 


-  0 .  33,9 

+  1  .    2,5 

+  0.11,4 

+  0.53,9 


2,2 
40,6 
33,7 

10,2 
58,5 

7,8 
27,7 

3,2 
26,7 


+  86. 
-13, 
+  44. 
-16. 
-12. 


.30,8 
.56,9 
.50,0 
,  14,3 


49.31,4 


-21  .  19.48,8 
+  14.35.  8,4 
+  12.41  .  14,5 
f  13.  19.26,0 

+  8.33.36.9 
+  88  .  25  .  42,4 
-  24  .  45  .  24,9 
+  12.41 

35 

38 

51 

19 


+  86. 
+  38. 
-12, 
+  14. 


,  15,5 
.31,3 
,16,0 
.  9,6 
,20,6 


+  86  .  35  .  30,8 
+  8.26.26,8 
+  44.41  .51,5 
+  12.29.19,5 


+  0.56,0 


+  1  , 
+  0, 
+  0. 
-  0. 
+  0. 
+  0. 
+  2. 
+  3. 


5,3 
40,7 
33,8 
33,8 
58,7 
11,4 
27,5 
14,3 


+  8, 
+  88, 
+  86, 
-27. 
+  10. 
+  6, 
-13. 
-16. 
12. 


21  . 
25, 
35. 

5, 
13. 

0. 

2. 
55. 
52. 


52,3 
42,2 
31,6 
46,2 
9,1 
8,0 
56,6 
12,4 
46,4 


+  11.11  .31,7 


+  6. 
+  20, 
+  86, 
+  86. 
+  10. 
+  44. 
-12. 
-17. 


43 .  59,4 
2.43,1 
35.31,3 
32,4 
8,3 
52,7 
6,9 
14,7 


(e)   At  Wire  IV. 
(/)  Microscopes  adjusted. 
18".  29"°.  46". 


At 


(g)  At  Wire  V. 
(h)  At  13".  6™.  12^ 
(0  At  18".  31"".  21-' 


(A)  Preceding  divisions. 
(/)  At  18".  19™.  34«. 
(m)  At  18".  25™.  55'. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1835. 


Date. 


Sept.    6 


Sept.    7 


Sept.    9 

Sept  10 

Sept.  11 
Sept.  14 
Sept.  15 


Object  Obbeeved. 


Sept.  16 

Sept.  17 

Sept.  18 
Sept.  21 

Sept.  23 


Uranus 

a  Piscis  Avistralis — 
Moon  South  L. 

(a)  Venus  Centre 

Sun  North  L. 

(b)  aUrsffiMinor.  S.P.-- 
a  Coronas  borealis  •  •  • 

a  Serpentis 

a?  Capricorni 

Uranus 

Sun  South  L. 

(c)  a  Ursac  Minor.  S.P.- 
(rf)  h  Ursae  Minoris  R.--- 
(e)  h  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

(/)  a  Ursae  Minor.  S.P.-. 
(g)  5  Ursae  Minoris 

/3  Aquilae 

Venus  Centre 

Sun  North  L. 

Mercury  Centre 

Sun  South  L. 

a  Ursae  Minor.  S.  P.-  • 

(A)  Sun  North  L. 

7  Aquilae 

(i)  p  Aquilae 

a^  Capricorni 

Moon  South  L. 

Jupiter  North  L.  •  ■  ■  • 

(A)  h  Ursae  Minoris 

(/)  a  Lyrae 

y  Aquilae 

/3  Aquilae 

Venus  Centre 

Sun  South  L. 

(l)  a  Cygni 

\m)  Jupiter  South  L.  •  •  •  • 
a  Geminor.  following 
a  Canis  Minoris 

Sun  North  L. 

(n)  a  Ursae  Minor.  S.P.-- 
y  Aquilae 

(o)  a  Cygni 

a  Pegasi 

Sun  South  L. 

(js)  a  Ursae  Minor.  S.P.-- 


Microscopc 


II.      III.      IV 


23,3 
20,0 
.59,7 
53,3 

41,9 
17,9 
49,2 
49,7 
25,8 
11,9 

32,8 
22,6 
11,3 
54,5 
19,8 

22,3 
50,7 
40,0 
63,0 

11,5 
15,0 

43,7 
21,4 

55,9 
48,2 
39,6 
24,4 
22,0 
58,8 

53,5 
19,1 
46,6 

37,8 
10,1 

6,3 

48,8 
50,0 
58,6 
66,4 

28,5 

26,6 

48,8 
47,4 
41,2 

63,3 
26,7 


30,8 
27,6 
70,1 
60,0 

49,7 
27,5 
!56,1 
56,3 
33,2 
21,1 

37,9 
31,2 
22,6 
64,1 
25,2 

31,7 
60,6 
45,2 
68,2 

18,3 
23,3 

51,2 
30,3 

63,4 
53,3 

45,8 
31,2 

27,8 
64,8 

62,7 
24,6 
51,6 
43,5 
16,7 

13,8 
55,0 
55,8 
64,8 
73,3 

34,8 

35,9 
53,8 
54,2 
46,3 

70,6 
35,4 


14,3 
10,1 
53,5 

47,8 

36,9 
13,2 
45,0 
4.5,8 
19,5 
4,3 

24,5 
16,2 
3,8 
50,6 
13,8 


46,7 
32,5 
53,9 

4,2 

8,0 

39,1 
16,6 

50,6 
41,2 
33,0 
15,8 
15,0 
52,2 

48,9 
11,8 
40,2 
30,8 
4,2 

0,0 
42,7 
42,9 
50,2 
58,0 

21,0 

21,7 
41,9 
41,5 
35,0 

56,2 
20,3 


28,8 
26,0 
65,9 
59,3 

50,2 
21,8 
55,1 
55,7 
29,6 
18,2 

37,1 
24,7 
19,9 
59,0 
24,5 


15,8  2.5,0 


VL 


56,0 
44,8 
67,6 

18,0 
21,0 

51,0 
25,2 

63,1 
54,2 
45,3 

28,8 
25,0 
63,2 

57,1 

23,8 
54,0 
43,0 
15,1 

14,2 

54,4 
54,7 
62,2 
73,0 

34,1 

30,3 

54,8 
5.3,5 

47,0 

69,4 
30,5 


24,0 
21,4 
63,3 
.55,2 

45,4 
22,6 
51,9 
51,0 
26,9 
13,2 

35,7 
27,1 

18,7 
62,0 
24,0 

27,2 
58,3 
43,0 
63,5 

13,5 

18,9 

45,9 
25,5 

59,4 
49,4 
42,8 
24,7 
25,4 
61,6 

61,0 
23,1 
49,1 
41,9 
11,8 

9,5 
53,4 
52,2 
62,5 
67,4 

32,6 

32,1 

50,2 
52,1 
44,2 

65,5 
30,6 


27,4 
25,0 
61,4 
54,3 

44,7 
20,9 
49,9 
49,0 
28,9 
15,1 

35,0 
26,0 
15,6 
55,2 
24,9 

25,1 
51,2 
42,2 
65,5 

16,8 
19,1 

47,0 
25,3 

60,0 
49,9 
41,9 
28,0 
26,1 
61,1 

54,2 
24,1 
48,0 
40,5 
1.3,2 

9,1 
49,2 
52,4 
60,0 
68,1 

32,1 

.30,0 
49,4 
47,7 
44,5 

64,2 
29,9 


Mean  Reading 
of  Circle. 


158.. 59.  24,8 
176.23.21,7 
158.42.  2,2 
135.46.54,9 

139.33.44,8 

54  .  32  .  20,6 

118.48.51,2 

139.  7.51,3 
159.  6.27,3 
159.  0.14,0 

140.50.33,8 
54.32.24,6 

300.46.15,3 
59  .  30 .  57,5 

107.27.22,0 

54  .  32  .  24,4 
59  .  30  .  53,9 

140.  4.41,3 
1.37.37.  3,6 

141.  4.13,8 
144.21.17,5 

142.44.46,3 
54  .  32  .  24,0 

142  .  35  .  58,7 
135.51.49,3 
140.  4.41,4 
159.  6.25,4 
120.39.2.3,6 
123.21  .  0,2 

59 .  30 .  56,2 
107.27.21,1 
135.51.48,2 
140.  4.39,6 
140.29.11,8 

143.54.  8,8 
101.23.50,6 
123.22.51,3 
113.50.59,7 
140.26.  7,7 

143.45.30,5 

54  .  32 .  29,4 
135.51.49,8 
101.23.49,4 
131  .45.43,0 

146.14.  4,9 
54.32.28,9 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


0,8 
0,5 


0,0 


3,1 
4,7 
0,0 


.3,8 
2,7 


-  0,1 

+  0,7 

+  0,2 

+  0,1 


0,0 
0,2 


-t-    0,3 


-    2,4 

-I-    0,4 


-    2,7 


5.5,1 
52,6 
52,5 
63,8 

64,8 
66,7 
68,1 
67,8 
57,3 
58,9 

55,5 
58,0 
51,5 
51,1 
51,0 

58,3 
54,2 
.52,2 
56,7 

57,5 

58,2 

59,0 
59,7 

57,6 
51,9 
51,9 
51,8 
48,8 
49,9 

50,0 
50,0 
49,0 
49,5 
55,2 

5.5,3 
51,6 
44,9 
45,8 
45,8 

51,6 

57,9 
53,3 
52,8 
51,5 

56,3 
58,4 


Uar. 


In. 
29,71 

29,70 
29,70 
29,66 

29,66 
29,63 
29,59 

29,52 
29,48 

29,27 
29,27 


29,27 

28,70 
28,70 
28,71 
28,96 

28,97 


29,31 
29,32 

29,38 

29,33 
29,33 
29,31 
29,31 


29,35 

29,35 
29,41 

29,41 
29,43 
29,38 

29,39 

29,34 

29,38 
29,42 
29,43 
29,42 

28,94 


Att. 
Ther. 


57,0 
55,8 
55,7 
59,6 

60,2 
61,7 
62,2 

59,0 
59,0 

56,1 

56,8 


55,8 

56,3 
55,7 
54,9 
55,3 

55,8 


56,5 
56,8 

55,2 

54,8 
54,7 
52,7 
52,6 


53,9 

52,8 
54,3 

54,6 
53,8 
52,0 

50,5 

53,0 

56,0 
55,0 
54,8 
54,3 

54,5 


Refraction. 


-f-  2.2()',8 
■fl2.  8,8 
+  2.2.5,4 
-t-  0.57,3 

-Hi.    5,3 

-  0.39,9 
+  0.30,3 
+  1.  3,7 
H-  2.26,0 
+  2.24,5 

+  1.    8,7 

-  0.40,1 
-I-  0.33,6 

-  0.33,6 

+  0.  17,7 

-  0 .  .39,3 

-  0.32,8 

+  \  .  6,0 
+   1  .    0,5 


+   1 
-f   1 


8,2 
16,7 


+  1  .  13,1 
-  0.40,0 


1  .  13,1 
0 .  58,2 
1  .  7,5 
2 .  26,8 
0 .  33,7 
0 .  37,4 


33,8 

.17,8 

.58,7 

7,9 

8,2 

,17,1 

11,4 

37,9 

25,4 

9,4 


-t-   1  .17,1 


0 .  40,3 
0 .  58,2 
0.  11,3 
0 .  50,7 


-f   1  .  22,5 
-I-  0.39,6 


Apparent 

Declination 

observed. 


-12.55.55,1 
-  30  .  29  .  34,0 
-12.38.31,9 
-1-10.18.    4,8 


-H  6. 
■\  88. 
-t-27. 
4-  6. 
-13, 
-12, 

+    5, 

4-88, 
-h86, 
4-86. 
4-38, 


31  .  6,4 
25  .  44,2 
16.35,0 
57.  1,5 
,  2.56,8 
,  56 .  42,0 

,  14.  14,0 
,  25  .  44,9 
,35.. 33,1 
,  35  .  32,6 
,38.16,8 


4-88.25.44,8 
-^  86  .  35  .  32,7 
+  6.  0;  9,2 
4-    8.27.52,4 

4-  5.  0.34,5 
+    1  .  43  .  22,3 

+   3.19.57,1 

4-  88  .  25  .  47,4 


4-  3.28, 
4-10.  13, 
+  6.  0. 
-13.  2. 
-h25.25, 
+  22.44, 


4-86, 

-^38, 

4-10, 
4-  6, 
4-     5. 


35. 
38. 
13, 
0, 
35, 


44,1 
9,1 
7,5 
55,6 
59,2 
19,0 

34,2 

17,5 
9,7 
9,1 

36,6 


-h    2.10.30,7 


-1^44.41 
4-  22  .  42  . 
+  32.  14. 


54,3 
27,4 
31,5 


+    5.38.39,5 
+    2.19.    9,0 


+  88, 
+  10, 
+  44, 
+  14, 


25, 
13, 
41  , 
19, 


50,1 

8,6 

55,5 

22,9 


-   0.    9.30,8 
+  88  .  25  .  50,0 


(a)  35'.  after  transit. 
\V)  At  13\0-».  35'. 
(c)  At  13'^.  S™.  7'. 
\d)  At  18''.  18-".  19". 


(e)  At  18".  24'".  32«. 
(/)  At  12''.  52"'.  11'. 
(g)  At  18".  29"'.  26». 
(/*)  At  1 1".  28'".  40\ 


(t)  At  19".  47™.  23". 
(A)  At  18".  24'".  ig*. 
(/)  At  Wire  IV. 
{ill)  Preceding  divisions. 


(rt)  At  12".  53".  52'. 
(o)  40*.  after  transit. 
(/))  At  12".  SS".  25". 


Observations  made  with  the  Mural  Circle  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


I.        II.     HI.     IV. 


V. 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Tlier. 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

obser\'ed. 


Sept.  23 


Sept.  24 


Sept.  26 


I 


ept.  28 


ISept.  29 


Oct.    1 


Oct.    2 
[Oct.    3 


Oct.    5 
|Boct.    6 

Oct.    7 


Mercury  Centre 

a  Aquilae 

a?  Capricorni 

a  Aquarii 

Sun  North  L. 

(a)  a  Ursae  Minor.  S.  P. 
(6)  h  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

a^  Capricorni 

(c)  a  Cygni 

{d)  aUrsseMinor.S.P.-- 

Mercury  Centre 

y  Aqviilse 

p  Aquilae 

a^  Capricorni 

Uranus 

(e)  a  Ursae  Minor.  S. P.- • 
(/)aUrs«Minor.S.P." 

Sun  South  L. 

{g)  a.  Ursas  Minor.  S. P.-- 
\K)  aUrsffiMinor.  S.P.-- 

(z)  h  Ursae  Minoris 

(A)  a  Lyrae 

(/)aUrs8eMinor.  S.P.•• 
(»t)  a  Ursae  Minor.  S.P.-- 
(k)  aUrsicMinor.S.P.-- 
(w)  a  Ursae  Minor.  S.  P.  •  • 
a  Pegasi 

Moon  South  L. 

(o)  h  Ursae  Minoris 

a  Cygni 

Moon  South  L. 

Sun  North  L. 

(c)  a  Pegasi 

(/>)  a  Ursae  Minoris 

{q)  Sun  South  L. | 

(r)  a  Ursae  Minor.  S.P.-- 
\s)  a  Ursae  Minor.  S.  P.- • 

^  Ursae  Mujoris 

a  Herculis 

a  Ursae  Minoris 

(<)  V  Piscium 


43,7 

27,2 
27,8 
22,1 

29,8 
26,5 
55,5 
18,2 
21,8 
46,5 

25,8 
18,2 
47,0 
39,0 
25,2 
15,1 

28,9 
26,1 

30,2 
31,1 
27,4 
53,1 

18,8 

30,9 


28,2 
39,9 

20,3 

52,7 
46,1 
37,0 

66,9 

3G,1 
33,0 

14,0 
-1,3 
33,7 
31,5 
39,2 
56,0 
37,9 
22,8 


50,2 
32,8 
35,0 
27,6 

3.5,3 
34,0 
63,0 
25,0 
29,0 
52,1 

33,9 

25,8 
.52,8 
44,8 
31,6 
23,5 

.36,3 

34,8 

35,2 

40,2 

35,8 
62,8 
25,0 

39,2 


37,1 
46,0 

27,2 

61,2 
52,7 
44,0 

74,5 

42,0 
38,6 

21,1 
-1,2 
42,2 

40,1 
46,1 
61,6 
14,8 


36,5 
19,0 
18,9 
14,6 

20,6 
18,7 
49,0 
11,9 
11,0 
38,8 

19,5 
11,3 
40,9 
31,5 
15,9 
7,2 

20,5 
18,8 

22,3 

24,5 
20,5 
48,8 
11,4 


50,5 
31,3 
33,0 

27,8 

35,0 
29,0 
59,5 
23,2 
26,5 
52,0 

29,9 
24,0 
54,0 
44,3 
30,2 
21,0 

31,9 
29,2 

35,3 
35,4 
32,4 
57,4 
23,6 


44,4 
28,9 
27,9 

22,8 

31,2 
29,8 
59,9 
23,0 
21,1 
50,8 

30,5 
20,1 
49.5 
41,4 

24,8 
16,5 

34,8 
32,5 

32,2 
36,4 
32,2 
59,8 
23,1 


46,5 
30,0 
31,8 
26,0 

34,2 
29,9 
56,3 
23,0 
25,9 
47,1 

28,2 
22,5 
49,1 
41,2 
29,3 
19,9 

31,7 

29,8 

33,1 
34,1 
30,4 

54,8 
22,6 


23,0 

22,3 
33,8 

11,5 

47,8 
39,6 

28,8 

58,5 

28,4 
23,1 

5,8 


34,1 

33,1 

47,0 

25,1 

57,8 
52,1 
43,3 

73,1 

40,3 
34,2 

20,9 


32,2 
33,7 
43,5 

20,0 

58,5 
50,8 
39,0 

68,5 

41,6 
38,0 

14,9 


29,9 
30,8 
43,8 

24,4 

5.3,0 
46,8 
38,8 

69,4 

40,1 
36,2 

18,8 


24,9 
23,3 
32,5 
49,0 
29,0 


38,5 
3.5,5 
46,4 
60,1 
42,3 
28,1 


38,0 
35,9 
44,2 
59,0 

42,8 
25,2 


37,4 
35,0 
42,2 
58,6 

140,8 


153.16.45,3 

137.38.28,2 
159.  6.29,L 
147.11.23,5 

146.  5.31,0 
54  .  32  .  28,0 
59.30.57,2 
107.27.20,7 
159.  6.22,6 
101.23.47,9 

54 .  32 .  28,0 
155.19.20,3 
135.51.48,9 
140.  4.40,4 
1.59.  6.26,2 
159.13.17,2 

54.32.30,7 
54  .  32 .  28,5 

148.34.31,4 
54.32:33,6 
54  .  32  .  29,8 
59.30.56,1 

107.27.20,8 


54.32.31,6 


54 .  32 
131.45, 


30,9 
42,3 


165.31.21,4 


59 . 30 , 
101.23, 
160.39 


55,2 
48,0 
38,5 


150.22.    8,5 


131.45. 
57.40. 


38,1 
33,8 


151.40.14,7 

54  .  32  .  35,8 
54.32.33,6 
90.18.41,8 

131.29.57,4 
57.40.39,6 

141.25.24,2 


0,0 
0,0 


4-    0,1 
0,0 


-    1,3 

0,0 


-  4,4 
0,0 
0,0 


-  3,0 

-  1,0 

-  0,1 

-  0,5 


+  0,7 
+  0,7 
+    0,8 


+    0,1 
+    4,9 


-  1,4 

-  0,1 


+    0,1 


57,2 
52,4 
52,2 
52,0 

51,2 
52,6 
49,0 
48,8 
47,1 
47,0 

55,8 
56,5 
47,7 
47,4 
47,5 
46,3 

47,0 
47,4 

54,6 
54,8 
54,9 
51,4 
51,3 

59,2 


59,3 
50,7 

50,0 

52,0 
50,5 
49,0 

54,5 

41,6 
41,3 

45,0 

45,1 
4.5,0 
44,9 
44,8 
41,5 
41,1 


In. 

28,93 
29,00 
28,99 
29,03 

29,41 
29,42 

29,52 
29,54 


29,20 
29,21 
29,27 

29,27 
29,27 


28,85 
28,24 
28,86 
29,02 


28,67 
28,75 

28,94 

29,10 
29,13 
29,14 

29,37 

29,75 
29,77 


29,88 


29,87 
29,84 


54,9 
54,8 
54,8 
54,4 

52,8 
53,4 

51,7 
50,7 


53,6 
53,8 
52,6 

52,4 
50,6 


49,4 
51,8 
52,6 
51,9 


54,9 
53,0 

51,5 

52,5 
52,5 
51,5 

52,2 

45,7 
45,3 


47,5 


46,8 
45,9 


+  1.49,1 

+  1.    1,2 

+  2.24,9 

+  1.26,6 

+  1.24,3 

-  0.40,8 

-  0.34,1 
-f  0.18,0 
+  2.29,3 
+  0.  11,5 


0.40,2 
2.  0,7 
0.58,7 

1.  8,0 

2 .  27,8 
2.29,1 


-  0, 

-  0. 


40,4 
40,4 


+  1.30,3 

-  0.39,8 

-  0.39,8 

-  0.33,4 
+  0.17,6 

-  0.39,2 

-  0.39,2 

-  0.39,2 

-  0.39,2 
+  0.49,6 

+  3.32,5 

-  0 .  33,4 
+  0.  11,3 
+  2.39,3 

+  1.38,7 

+  0.52,4 

-  0 .  37,6 

+  1.48,1 


42,1 
42,1 
0,2 
51,7 
37,7 
13,7 


7.12.37,8 
+  8.26.27,2 
-13.    2.57,4 

1.    6.53,5 

-0.0.  58,7 
+  88  .  25  .  50,6 
+  86.35.33,5 
+  38.38.17,9 
-13.  2.55,3 
+  44.41  .57,1 


-  9.15. 
+  10.13, 
+  6.  0, 
-13.  2, 
-13.   9. 


24,1 

9,3 

8,5 

57,1 

49,4 


2.30.    4,8 


+  86  .'35  .  34,2 
+  38.*38.18,5 


+  14.19.25,0 

-19.28.57,8 

+  86.35.34,1 
+  44.41  .57,3 
-14.36.22,0 

-  4.17.50,6 

+  14.19.26,0 
+  88 .  25  .  55,5 

-  5.36.    6,2 

25.55,7 

25  .  54,8 

14,6 

7,5 

54,6 

18,7 


+  88 
+  88 
+  55.47 
+  14.35 
+  88.25 
+    4.39 


(«)  At  1.3\  P".  2'. 

(6)  At  18".  24".  28'. 

(c)  16*.  after  transit. 

(rf)  At  12''.  59™.  50». 

(e)  At  1 2''.  55™.  34».  succ.  div. 

(/)  At  13''.  0™.  29'.  succ.  div. 

{y)  At  12''.  51"".  29".  succ.  div. 


(/«)  At  1 3"'.  0"°.  32^  succ.  div, 

(j)  At  18''.  23"".  58'. 

(K)  Succeeding  divisions, 

ll\  At  lOh    '^■3111    OS    -,.„„ 


(/)  At  12'".  53'".  3'.  succ.  div. 
\tn)  At  12''.  56"'.  7'.  succ.  div. 
(w)  At  13''.  3'".  27'.  succ.  div. 
(o)  At  18".  26\53'. 


(p)  AtO".  51".  59". 

(9)  Circle  first  clamped,  and  mi- 
croscopes read ;  then  ob- 
servation made,  and  the 
quantity  by  which  the  in- 
strument was  moved  ob- 


tained from  Microscopes  I. 

and  II. 
(r)  At  1 2''.  56-".  29".  preced.  div. 
(«)  Atl3''.2'".29'.  preced.  div. 
(J)  1",2  subtracted  from  mean 
of  3  microscopes. 
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Observations  made  with  the  Mural  Circle  ix  the  Year  1835. 


Date. 


Object  OssEavED. 


Microscope 


II.     III.     IV.     V.      VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction 


Apparent 

Declination 

observed. 


Oct.     7 


Oct.    8 
Oct.    9 

Oct.  14 
Oct.  19 

Oct.  20 
Oct.  21 


Oct.  22 
Oct.  23 


Oct.  24 


Oct.  26 


Oct.  27 


c  Pisciurn 

Moon  North  L. 

a  Arietis 

g>  Ceti 

|2  Ceti 

(a)  a  Ursae  Minor.  S.P.- 

Sun  North  L. 

(6)aUrs8eMinor.S.P.- 

(c)  d  Ursae  Minoris 

(d)  a  Bootis 

a  Ophiuchi 

(c)  d  Ursae  Minoris 

Sun  South  L. 

Sun  North  L. 

(/)  d  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

Uranus 

a  Pegasi 

y  Ursae  Major.  S.  P . 

a,  Andromedae 

a  Ursae  Minoris 

(g)  a  Ursae  Minor.  S.P.- 

(/*)  Sun  North  L. 

Venus  Centre 

a  Coronae  borealis  ■  • 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

(i  )  d  Ursae  Minoris 

Sun  South  L. 

(k)  a  Bootis 

Venus  Centre 

a  Coronae  borealis  •  ■ 
(i)  d  Ursae  Minoris 

a  Lyrae 

(i)  a  Ursae  Minoris 

(I)  &  Ursae  Minoris 

(m)  a.  Lyrae 

(w)  7  Ursae  Major.  S.P.- 

a  Andromedae 

7  Pegasi 

/3Ceti 

(j)  a  Ursae  Minoris 

(o)  a  Ursae  Minor.  S.P.- 

Sun  South  L. 

Venus  Centre 

a  Coronae  borealis  •  ■ 


65,9 
62,2 
19,9 
23,1 
31,0 

39,4 

63,1 
27,6 

45,0 

34,7 
43,4 
52,2 

22,9 

50,3 

50,8 
15,4 
41,6 
32,2 
52,7 
14,7 
26,7 

33,6 

26,6 
54,5 
52,5 
55,0 
44,0 
52,5 

35,2 
34,8 
51,3 
53,6 
51,2 
16,6 
27,4 

52,2 
17,2 
49,1 
15,3 
45,2 
46,8 
24,6 
38,4 

38,9 
52,4 
54,8 


71,8 
68,6 
24,8 
28,9 
37,0 

48,5 

72,1 
35,7 

54,0 

39,8 
48,8 
62,1 

27,9 

54,3 

59,2 
23,3 
50,2 
39,0 
63,9 
21,0 
34,7 

42,7 

32,7 
61,1 
60,1 
62,0 
50,6 
62,0 

42,0 
40,0 
59,2 
59,3 
61,5 
24,2 
34,3 

61,7 
23,3 
60,2 
22,1 
50,1 
53,2 
32,7 
47,0 

46,0 
60,7 
61,1 


55,1 
52,5 
10,8 
12,9 
22,1 

32,6 

57,2 
20,4 

39,9 

26,9 
36,8 
46,9 

14,0 

41,1 
45,9 
10,6 
35,1 
26,0 
45,8 
7,6 
19,2 

27,9 

18,7 
47,8 
46,9 
51,2 
39,5 
48,8 

28,6 
28,2 
44,6 
47,6 
46,8 
11,6 
20,3 

47,8 
11,2 
42,8 
8,2 
38,4 
38,6 
18,2 
32,5 

31,7 
44,9 
48,7 


69,7 
66,0 
24,0 
27,2 
35,9 

44,8 

70,2 
32,5 

49,3 

40,0 
50,2 
57,1 

28,2 

56,1 
54,0 
19,2 
46,0 
37,2 
58,7 
19,3 
29,6 

36,8 

29,9 
59,9 
57,2 
60,0 
49,0 
56,1 

40,8 
39,6 
57,6 
58,8 
55,3 
21,1 
29,9 

55,9 
20,8 
54,8 
19,8 
49,0 
51,2 
27,0 
42,4 

44,9 
57,0 
60,0 


67,7 
64,6 
21,5 
25,4 
33,4 

46,7 

66,3 
34,2 

52,6 

37,8 
47,7 
58,7 

24,8 

52,0 

57,7 
22,0 
47,0 
38,1 
62,2 
20,3 
34,5 

41,5 

31,4 
58,0 
57,9 
60,1 
50,0 
60,0 

39,7 
40,6 
55,4 
58,7 
60,1 
24,5 
35,4 

60,9 
25,1 
58,1 
21,3 
50,2 
48,3 
33,7 
47,0 

42,5 
56,8 
60,3 


68,6 
64,4 
25,9 
27,1 
35,0 

41,3 

66,2 
31,3 

45,8 

37,4 

44,8 
52,2 

27,0 

52,1 

49,9 
18,3 
42,9 
36,0 
53,0 
l6,8 
29,0 

35,4 

29,2 
56,0 
53,2 
57,1 
45,8 
52,1 

38,0 
37,2 
53,7 
55,0 
51,5 
20,2 
30,0 

52,4 
20,0 
50,0 
17,3 
45,8 
48,6 
27,2 
39,9 

41,3 
53,2 
55,0 


137.45.  6,5 
137.51.  3,0 
123.24.21,2 
138.  0.24,1 
138.21  .32,4 

54 .  32 .  42,2 

151.54.    5,8 
54 ,  32 .  30,3 

59.30.47,8 


126.    2.36,1    + 
133.23.45,3 
59.30.54,9  -t- 


156.31.24,2 

156.20.51,0 

59.30.52,9 

107.27.18,2 

159.23.43,8 

131.45.34,8 

20 .  44 .  56,0 

117.54.16,6 

57 .  40 .  29,0 

54.32.36,4 

157.  3.28,0 
158.12.56,2 
118.48.54,6 
131.29.57,6 
133.23.46,5 
59.30.55,3 

157.56.37,4 
126.  2.36,8 
158.. 39.  53,6 
118.48.55,5 

59 .  30  .  54,4 
107.27.19,7 

57.40.29,6 

59 .  30 .  55,2 
107.27.19,6 

20.44.52,5 
117.54.17,3 
131.48.46,4 
164.55.47,8 

57  .  40  .  27,2 

54.32.41,2 

158.58.40,9 
159.58.54,2 
118.48.56,6 


0,9 


-11,6 


0,2 


+    6,6 


0,2 


0,4 


1,9 


+    0,2 


0,0 
0,6 


-f    0,2 

-  0,6 

-  2,0 


41,0 
41,2 
41,1 
41,2 
40,9 

47,6 

47,7 
47,7 

48,9 

53,4 

51,8 
50,0 

47,8 

45,9 
47,0 
46,8 
43,0 
42,3 
42,5 
42,0 
41,0 

46,5 

46,5 
46,7 
47,8 
47,9 
47,7 
46,1 

44,7 
44,2 
44,6 
45,7 
42,8 
42,6 
38,0 

45,9 
46,0 
42,8 
42,0 
42,0 
42,0 
41,2 
44,3 

45,8 
46,2 
46,8 


In. 

29,82 


29,80 
28,83 


28,83 
29,94 

29,73 

29,68 
29,66 

29,49 

29,36 
29,34 


29,32 
29,30 
29,29 

29,27 

29,16 

29,18 


29,19 
29,19 

29,18 

29,00 


29,00 

29,01 
29,05 


28,71 
28,92 

28,93 

28,95 
29,26 

29,27 
29,28 
29,29 


45,6 


45,0 
48,1 


48,1 

48,4 

52,0 
51,9 
51,7 

48,7 

48,5 
49,3 


47,6 
46,6 
46,5 

46,4 

47,6 

47,3 

47,8 
48,4 

48,2 

45,9 


46,5 

46,5 
44,8 


45,5 

44,8 

44,7 

44,5 
44,7 

45.2 
45,4 
45,9 


4,8 
5,0 
38,8 
5,3 
6,1 


-  0.40,4 

+   1.44,7 

-  0 .  40,4 

-  0 .  34,6 

+  0.41,6 
+  0.54,1 

-  0.34,2 

+  2.11,2 


2.  10,1 
0 .  34,0 
0.17,9 
2.31,8 
0.51,5 
2  .  32,9 
0 .  30,5 
0 .  37,0 


-  0.41,0 


-1-  2.13,5 

+  2.21,2 

+  0.31,2 

-I-  0.50,2 

-I-  0 .  53,7 

-  0.33,9 


2.19,1 
0.41,4 
2  .  24,2 
0.31,2 
0  .  34,0 
0.17,9 
0 .  36,9 

0 .  33,4 
0.17,6 

2 .  30,9 
0 .  30,2 
0.51,0 

3 .  27,9 
0 .  36,5 
0.41,3 


+  2.27,5 
+  2  .  35,3 
+  0.31,4 


+  8.19. 
+  8.  13. 
+  22 . 40 . 
+  8.  4. 
+   7.43. 


45,3 
47,7 
56,6 
27,2 
18,1 


4-  88 .  25  .  56,7 

-  5.49.57,0 
-I-  88  .  25  .  56,2 

+  86.35.33,7 

-h20.  2.35,6 
-t-12.41  .  14,1 
+  86  .  35  .  32,4 

-10.27.41,9 


-10, 
+  86, 
+  38, 
-13. 
+  14. 
+54.36. 
+  28  .  1 1  . 
+  88  .  26 . 


.  17 
.35 
.38 
,20, 
19 


,'7,6 
32,7 
17,4 
22,1 
27,2 
29,6 
6,4 
1,3 


+  88.26.    1,5 

-10.59.47,0 
-12.  9.23,5 
+  27.  16.28,1 
+  14.. 35.  6,1 
+  12.41  .13,7 
+  86  .  35  .  32,5 


-11.53 
+  20.    2. 
-12.36, 

+  27.  16, 
■^  86  .  35  . 
+  38  .  38  , 

+  88  .  26  , 


2,6 
35,7 
23,9 
27,2 
33,5 
16,3 

1,2 


+  86.35.31,9 


+  38. 
+  54. 

+  28. 
+  14. 

-18. 
^88. 
+  88, 


38 
36 
11 
16 
53 
26 
26 


16,/ 

27,1 

6.4 

16,5 

21,8 

3,2 

4,0 


-12.55.  14,8 
-13.55.35,9 
+  27.  16.25,6 


(a)  At  12".  46™.  47'. 

(b)  At  13''.  3".  22'.  succ.  div. 

(c)  At  18".  32".  44-'. 

(d)  36*.  after  transit,  prec.  div. 


(e)  At  18".  26™.  59*. 

(/)  At  18".  21"'.4». 

(g)  At  13".  1™.  25'.  prec.  div. 

(h)  At  1,3".  49"'.  47^ 


(f )  On  Meridian. 

(A)  Preceding  divisions. 

(0  At  18".  26'".  24». 


(m)  Succeeding  divisions. 
(«)  At  23".  45"".  45'. 
(o)   At  13".  7"'.33». 
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Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


II.      III.      IV.    V 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction 


Apparent 

Declination 

observed. 


Oct.  27 


Oct.  28 


Oct.  29 


II 


Oct.  30 

Oct.  31 
Nov.  I 
Nov.  10 
Nov.  11 


■^Jov.  14 

II » 


Nov.  16 

Nov.  18 
Nov.  26 
Nov.  27 


Nov.  28 


(«) 


(6) 


d  Ursae  Minoris 

Moon  South  L. 

/3  Aquila; 

a^  Capricorni 

Uranus 

a  Ursae  Minor.  S.P.- 


53,3  62,9 
57,1  65,3 


Sun  North  L.  •  • 
(d)  Moon  South  L. 


(e)  a  Coronse  borealis  • 
a  Ophiuchi 

(/)  &  Ursae  Minoris 

(g)  a  Lyrae 

Moon  South  L. 

Uranus 

(h)'  a  Piscis  Australis-" 
■/3Ceti 

(«)  a  Ursae  Minoris 

(a)  a  Ursae  Minor.  S.  P.- 


(i)  Sun  South  L. 

a  Coronae  .borealis  • 
(A)  a  Bootis 


35,0 
19,0 
44,7 
38,1 

41,9 
44,1 

53,6 
45,0 
52,0 
16,2 
44,1 
60,2 
69,2 
44,0 
23,6 
37,5 

52,3 
56,2 
37,2 


Sun  North  L. 17,9  25,3 


38,2 
27,1 
53,0 
47,0 

49,6 
50,9 

60,0 
49,9 
61,3 
24,9 
50,8 
68,2 
77,6 
49,9 
32,0 
46,6 

59,9 
62,6 
42,2 


(k)  Moon  South  L. 


(a)  a  Ursae  Minoris  • 


(a)  S  Ursae  Minoris- 
(/)  a  Lyrae 


Sun  South  L. 

a  Coronae  borealis  •  • 
a  Ophiuchi 

(a)  d  Ursae  Minoris 

(w)  a  Lyrae 


a  Ophiuchi  ■ 
(m)  a  Lyrae 


a  Lyrae  • 
(m)  a  Lyrae- 


7  Aquilae 

13  Aquilae 

a^  Capricorni 

(h)  a  Piscis  Australis- 
(i)  Moon  South  L.  ••• 
(a)  a  Ursae  Minoris  •  •  - 


a  Aquilae 

a^  Capricorni- 
(e)  a  Cygni 


46,1 

22,8 

56,1 
17,5 

52,6 
53,9 
42,2 
.53,5 
15,7 

43,4 
16,0 

16,5 

18,9 

44,2 
35,0 
22,0 
32,5 
61,9 
10,2 

22,4 
20,4 
39,1 


52,4 
29,7 

65,3 
25,1 

61,2 
60,1 

48,0 
62,8 
22,4 

48,8 
22,8 

24,6 

25,4 

50,7 
41,8 
29,6 
40,5 
71,7 
18,9 

28,5 
27,7 
45,6 


48,8 
49,0 
28,6 
11,1 
37,8 
32,5 

35,5 
36,0 

48,2 
39,8 
48,4 
12,8 
36,4 
53,4 
59,8 
36,8 
18,9 
32,1 

44,6 
49,9 
30,3 

9,8 

39,4 

15,4 

50,4 
11,1 

4.5,1 
46,6 
36,6 
48,2 
10,1 

37,6 
10,2 

12,6 

15,3 

39,3 
31,2 

15,7 

24,8 

55,7 

3,9 

13,8 
13,0 
33,8 


56,8 
63,7 
38,8 
22,9 
50,9 
41,8 

47,7 
50,8 

59,1 
49,8 
56,2 
21,2 
49,1 
64,7 
74,0 
50,0 
27,5 
41,5 

56,9 
60,0 
42,0 

22,8 

52,2 

24,2 

58,9 
21,4 

56,5 
59,5 
47,2 
56,3 
18,9 

48,2 
20,0 

21,5 

23,7 

49,9 
39,5 
25,8 
39,1 
67,4 
13,8 

25,9 
25,3 
44,1 


60,8 
59,7 
38,0 
22,5 
49,1 
45,8 

45,7 
46,2 

58,9 
50,0 
60,1 
23,6 
47,8 
64,0 
71,4 
46,2 
32,6 
46,5 

.54,7 
60,7 
41,3 

21,0 

50,8 

30,8 

63,7 
25,0 

55,7 
58,6 
48,8 
61,2 
23,3 

48,6 
24,9 

24,2 

26,8 

48,6 
41,5 
25,3 
35,2 
66,0 
17,8 

27,3 
23,9 

47,0 


54,3 

58,7 
37,2 
22,1 
47,2 
40,0 

43,8 
45,7 

54,1 
46,2 
52,5 
20,0 
44,6 
61,0 
72,1 
45,8 
27,0 
38,5 

53,0 
55,8 
38,3 

21,8 

47,7 

24,0 

55,8 
22,0 

53,5 

54,6 
44,1 
53,8 
18,2 

43,9 
19,0 

19,9 

20,5 

44,1 
.34,8 
22,8 
34,8 
61,7 
9,1 

23,4 
23,6 
39,6 


59.30.56,2 
173.  0.58,9 
140.  4.36,0 
159.  6.20,8 
159.24.47,1 

54 .  32 .  40,9 

158.46.44,1 
170.39.45,6 

118.48.55,6 

133.23.46,8 

59.30.55,1 

107.27.19,8 

166.58.45,4 

159.25.    1,9 

176.23.10,7 

164.55.45,5 

57  .  40 .  26,9 

54.32.40,4 

159.58.53,6 
118.48.57,5 
126.    2.38,6 

159.46.19,8 

151.36.48,1 

57 .  40 .  24,5 

59.30.58,4 
107 .  27 .  20,4 

164.26.54,1 
118.48.55,5 
133.23.44,5 
59 .  30 .  56,0 
107.27.18,1 

133.23.45,1 
107.27.18,8 

107.27.19,9 

107.27.21,8 

135.51.46,2 
140.  4.37,3 
159.  6.23,6 
176.23.34,6 
158.52.  5,1 
57.40.12,3 

137.38.23,5 
159.  6.22,4 
101.23.41,5 


+    0,3 


-  0,2 

-  1,3 


+    2,5 


+    0,4 


-f    0,1 
+    0,1 

+    0,7 


0,8 


2,6 


-f    0,2 


+    4,8 


+    0,4 


45,0 
42,8 
42,3 
42,0 
40,7 
42,7 

43,9 
43,7 

49,8 
48,4 
45,6 
4.5,9 
44,0 
44,0 
44,2 
44,2 
44,7 
47,2 

48,2 
48,6 
41,9 

42,0 

39,1 

39,3 

38,3 
38,3 

41,0 
41,0 
41,0 
40,8 
40,8 

44,6 
44,2 


29,36 
29,37 
29,37 
29,39 
29,58 

29,58 
29,56 

29,35 

29,42 

29,47 
29,57 

29,59 
29,63 
29,63 
29,80 

29,81 
29,82 
29,77 


29,91 
30,24 

30,13 

29,91 

29,90 

29,91 

29,60 
29,58 


46,0  29,14 
50,5  29,10 


48,8 
48,6 
47,9 
46,0 
45,8 
46,0 

45,0 
44,2 
44,0, 


28,79 
28,79 
28,83 


28,83 


45,3 
44,9 

44,8 
43,2 
44,0 

44,5 
44,9 

46,9 
47,3 

46,8 
45,8 

45,6 
45,7 
45,7 
46,0 

47,0 
47,7 
45,8 


44,7 
42,7 


41,3 

41,5 

41,8 

41,8 

43,0 
42,9 

46,8 

50,0 


49,8 
49,5 

48,7 


0 .  34,2 
7.16,3 
1  .  9,0 
2.30,1 
2,33,1 
0.41,9 


+  2.28,2 
•f  5.36,7 


+  86.35.31,6 


-27. 
+  6, 
-13. 
-13. 

+  88, 


2 

0 

2 

21 

26 


21,9 

,    8,6 

57,3 

26,4 

4,1 


■12.43.18,7 
-24.39.31,2 


+  12 
+  3, 

-  0, 

-  0. 


31,3 
54,0 
34,3 

18,0 
4,7 
33,0 
21,5 
31,7 
37,1 
41,8 


+  27 
+  12 
+  86 
+  38 
-20 
-13 
-30 
-18 
+  88 
+  88 


.16 

,41 
,35 
,38 
,56 
,21 
,29 


26,3 
12,8 
32,7 
15,7 
57,2 
41,3 
38,6 
53 .  23,6 
26.  3,8 
26.    5,0 


+  2.37,5 
+  0.31,9 
+  0.42,7 

+  2.37,6 

+  1  .  49,3 

-  0.38,3 

-  0.35,6 
+  0.  18,8 


-13.55.36,7 
+  27.16.24,2 
+  20.    2.32,3 

13.43.    3,8 


+  88.26.    7,4 

+  86  .  35  .  30,8 
+  38  .  38  .  14,2 


48,8 


+  3.28,5 
+  0.32,5 
+  0.55,8 
-  0.35,2 
+  0.18,5 

+  0.54,8 
+  0.  18,2 

+  0.  17,8 


+  0.17,6 


+  0 
+  1 
+  2 
+  11 
+  2 
-  0 


,  57,6 
,  6,7 
,25,5 
.59,6 
21,4 
36,0 


28,991  47,8 
29,00    47,7 


+  1  .  2,2 
+  2.27,5 
+  0.11,4 


18 
+  27. 
+  12, 
+  86, 
+  38, 


24. 
16. 
41  , 
35. 
38, 


33,0 

21,6 

9,3 

28,8 

13,0 


+  12.41.  9,7 
+  38.38.12,6 

+  38.38.  11,9 

+  38  .  38  .  10,2 

+  10.13.  5,8 
+  6.  0.  5,6 
-13.  2.59,5 
-30.29.44,6 
12.48.44,7 
+  88  .  26  .  13,3 

+  8.26.23,9 
-13.  3.  0,3 
+  44.41.56,3 


(a)  On  meridian. 

(b)  At  Wire  V. 

(c)  At  13'".  6'".  19».  preced.  div. 

(d)  At  20».  39™.  4». 

(0  0) 


(e)   40'.  after  transit. 
(/)  At  18''.26".7». 
(</)  20».  after  transit, 
(/i)  Preceding  divisions. 


(i)  At  Wire  IV. 

(k)  At  0''.  5'".  26'.  A  mistake  of  se- 
veral minutes  has  been  commit- 
ted in  this  observation.  Itseems 


to  have  been  made  with  the  move- 
able wire,  and  is  therefore  rejected. 

(/)  25'.  after  transit. 

(wt)  Succeeding  divisions. 


. 


L 
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Observations  made  with  the  Murai.  Circle  in  the  Year  1835. 


Date. 


Nov.  29 
Dec.    1 


Dec.    2 


Dec.    3 

Dec.  5 
Dec.  10 
Dec.  11 

Dec.  12 
Dec.  13 

Dec.  14 
Dec.  17 


Dec.  18 


Object  Observed. 


Dec.  21 


Sun  North  L. 

aCygni 

7  Aquilae 

j3  Aquilae 

a^  Capricorni 

(a)  a  Ufsae  MinoHs 

fi  Ceti 

Moon  South  L. 

5  Tauri 

(b)  y  Aquilae 

/3  Aquilae 

a^  Capricorni 

5  Tauri 

(c)  Moon  South  L. 

Sun  South  L. 

a.  Arietis 

a,  Aquilae 

a  Cygni 

(<i)  Sun  North  L. 

(e)  Moon  South  L. 

(/)  a  Ursa;  Minor.  S.  P.- • 
a  Virginia 

{g)  a.  Ursae  Minoris 

a  Arietis 

((/)  a  Ursae  Minor.  S.P.-- 

Moon  South  L. 

a  Aquarii 

a.  Ceti 

Ui)  >|<  R.A.  6''.  20'".53'. 

(0  Piazzi  VI.  150. 

\K)  aUrsffiMinor.S.P.--- 

Juno 

Jupiter  North  L.  ■  •  •  • 

a  Aquarii 

a  Orionis 

5tc  R.A.  6"'.  10"'.  43'. 

(0  Piazzi  VI.  126. 

(0  *  R.A.  6'>.  26'".  10». 
(m)  3  Ursae  Minor.  S.P." 

a  Canis  Majoris 

Juno 

(w)  Jupiter  South  L.  •  •  •  ■ 

>|<  R.A.G".  10"'.  43'. 


Microscope 


35,5 

39,9 

44,9 
33,5 

19,8 
7,8 
44,0 
52,5 
41,3 

39,8 
30,4 
16,2 
37,8 
10,0 

48,9 

63,8 

19,2 
38,6 

61,7 

52,5 
43,4 
35,0 

64,2 

62,3 

46,8 

9,4 

11,0 
57,0 
57,6 
4,6 
50,0 
23,9 
57,8 

11,1 
22,1 
47,5 
26,4 
25,8 
51,9 
21,2 
61,2 
49,8 

46,9 


II. 


41,3 

47,2 

51,2 
41,0 
27,9 
16,9 
50,6 
60,8 
49,6 

46,3 
38,2 
25,4 
44,9 
17,7 

56,7 

69,4 

27,1 
44,0 

70,2 

62,9 
53,8 
41,7 

73,2 
69,1 
57,4 
16,3 

19,0 
65,8 
64,3 
13,9 
61,7 
32,5 
65,2 

20,8 
30,0 
54,2 
33,2 
32,7 
62,9 
29,2 
70,1 
57,8 

53,1 


III.     IV.    V.      VI. 


27,4 

33,6 

38,1 
28,2 
11,8 
0,4 
38,9 
47,7 
34,7 

34,0 

23,1 

9,0 

30,9 

4,8 

40,0 

56,0 

12,1 
31,7 

55,4 

47,6 
38,0 
27,2 

58,4 

57,1 

41,1 

0,0 

5,5 
52,2 


46,0 
17,5 
51,8 

5,5 
14,5 

40,8 


46,6 
12,7 
54,0 
44,0 

39,5 


39,2 

46,2 

50,8 
38,6 
24,1 
10,3 
49,8 
58,1 
46,3 

45,6 
36,0 
21,8 
43,0 
15,0 

54,7 

67,8 

24,6 
44,1 

67,2 

59,4 
47,2 
41,8 

67,5 
67,4 
51,5 
14,8 

16,1 
62,5 


56,0 
28,6 
62,3 

16,8 
27,3 
54,0 


57,5 
26,2 
67,4 
56,0 

52,8 


38,2 

46,0 

49,6 
40,1 
23,3 
15,5 
50,1 
59,5 
46,5 

44,9 
35,2 
20.9 
43,8 
16,9 

52,5 

68,0 

23,8 
43,6 

65,5 

58,5 
51,7 
38,1 

72,5 
67,8 
56,0 
11,9 

17,0 
63,3 


60,1 
29,0 
63,9 

15,7 
25,8 
53,0 


60,3 
2.3,2 
65,2 
55,5 

52,6 


35,0 

40,1 

45,0 
34,9 
21,1 
6,6 
42,8 
53,4 
42,0 


41,0 
32,2 
19,1 
38,2 
11,9 

50,8 

64,2 

21,9 
39,0 

61,7 

53,1 
43,9 
35,5 

62,5 

63,0 

46,9 

9,7 

11,4 

57,8 


49,7 
26,0 
58,0 

14,0 
23,9 
47,2 


51,2 
23,9 
62,8 
52,1 

47,2 


Mean  Reading 
of  Circle. 


167°.  ll'.3(5',l 

101.23.42,1 

135.51.46,6 
140.  4.36,0 
159.  6.21,4 
57.40.  9,6 
136.39.46,0 
131.43.55,4 
133.42.43,4 


135.51  .42,0 
140.  4.32,5 
159.  6.18,8 
133.42.39,7 
127.26.12,8 

168.37.50,5 

123.24.   4,8 

137.38.21,4 
101.23.40,1 

168.49.   .3,6 

145.21.55,7 

54  .  32 .  46,4 

156.21.36,6 

57.40.  6,4 
123.24.   4,4 

54.32.50,0 
151.50.10,4 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


147. 
142. 
113. 
114. 
52. 

146.12 
123.12 


11.13,4 
37.59,7 
49.  0,8 
29.  8,1 
41.54,0 
26,3 
59,8 


147.11 
138.42. 
116.28, 
113.31 
112.19 
52.41, 
162.32, 
146.12, 
123.12, 


14,0 
24,0 
49,4 
28,5 
28,1 
55,1 
22,8 
3,5 
52,6 


+    1,4 
+   0,7 


7,0 


116.28.48,6 


Ext. 
Ther. 


-  0,2 

+  10,7 

-  0,1 


1,0 


-    3,0 


3,1 


40,5 

46,2 

43,5 
43,2 
42,9 
40,6 
41,5 
41,7 
41,1 

44,9 
44,7 
44,2 
44,0 
43,0 

36,9 


Bar. 


in. 

29,08 

28,87 

29,01 

29,02 
29,12 
29,15 

29,17 

29,18 

29,18 
29,12 


29,76 


38,0  29,77 


42,0 
43,3 

41,2 

47,0 
46,7 
46,4 

43,0 
42,3 
39,0 
39,0 

45,4 
45,0 
44,0 

44,0 
44,0 
44,2 

45,0 
40,0 
39,8 


39,4 
39,5 
39,4 
39,2 

36,0 


29,52 
29,51 

29,84 

29,72 

29,73 

29,92 
29,95 
30,05 
30,05 

29,87 

29,85 

29,79 
29,78 

29,79 

29,88 


29,89 
29,89 


Att. 
Ther. 


30,12 


45,8 
46,7 


45,8 


45,7 
44,8 
44,7 

44,9 

45,7 

45,7 
4.5,4 


40,4 

40,5 

42,3 
42,4 


Refraction. 


Apparent 

Declination 

observed. 


+  4.    6,3 
+  0.  11,3 


58,7 
8,1 
28,1 
36,8 
0,9 
51,3 
55,0 


0 .  58,9 

1  ,    8,2 

2  .  28,5 
0 .  54,6 
0'.43,8 


+  4.45,6 

+  0.39,0 

+  1  .    3,8 

4  0.11,6 


41,9  +  4  .  47,7 


44,8 

44,6 

44,7 
44,3 
43,4 
42,8 

45,0 

44,7 

44,4 

44,5 

44,6 
43,4 


42,9 


42,8 

38,7 


+  1  .  23,7 

-  0.41,7 
+  2.11,7 

-  0.37,6 
+  0.38,9 

-  0 .  42,9 
+  1  .  50,9 


1  .  30,4 
1 .  16,4 
0.25,3 
0 .  26,6 
0 .  45,0 
1.27,1 

0 .  38,2 

1 .  30,2 
1.  7,3 
0.29,5 
0 .  25,7 
0.24,3 
0.45,6 
3.  5,7 
1  .  28,3 
0  .  38,8 


+  0.29,9 


-21  , 

+  44, 

+  10. 
+  6. 
-13. 
+  88. 
+  9. 
+  14. 
+  12. 

+  10. 
+  6. 
-13. 

+  12. 

+  18. 

-22.36.48,8 

+  22  .  41  .    3,5 

+  8.26.22,1 
+  44.41  .55,6 

-22.48.    3,8 

+  0.42.  17,2 
+  88.26.  17,3 
-10.18.    1,0 

+  88. 
+  22. 
+  88. 


1  . 
+  3. 
+  32. 

31  . 

86. 

-  0. 
22. 

1  . 
+  7. 
+  29. 
+  32. 
+  33. 
+  86. 
16. 

-  0. 
+  22. 


29  .  36 . 


(a)  At  1".  6"'.  14». 

(i)  Henceforth  the  objects  ob- 
served bisect  the  small  in- 
terval betwixt  two  parallel 
Wires. 


_ 


(e)  At3''.41".  20». 

(rf)  Tremulous.     At  Wire  IV. 

(e)  At  12''.  25'".  52'. 

Xf)  At  LS"".  2™.  51'.  preced.  div. 

(^f)  On  Meridian. 


(/*)  1",2  subtracted  from  mean 
of  2  Microscopes. 

(j )  1 ",  1  subtracted  from  mean 
of  2  Microscopes. 

(K)  At  6''.  30".  15'. 


(/)   1",3  subtracted  from  mean 

of  2  Microscopes. 
(/«)  At  6".  30'".  24'. 
(»)  Preceding  divisions. 


Observations  made  with  the  Mueal  Circle  in  the  Year  1835. 
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Date. 


Object  Observed. 


Microscope 


II.     III.     IV. 


VI. 


Mean  Reading 
of  Circle. 


Reduc- 
tion to 
Meri- 
dian. 


Ext. 
Ther. 


Bar. 


Att. 
Ther. 


Refraction. 


Apparent 
Declination 
observed. 


Dec.  21 


II 


[Dec.  22 


)ec.  24 


)ec.  25 


{a)  :+;  R.  A-G".  22■".55^ 
(i)  >!<:  R.A.  6".  26"'.  10^ 
(c)  5Ursae  Minor.  S. P.- • 
{d)  a  Canis  Majoris 

Juno 

Jupiter  North  L .  •  ■  •  • 


Uranus 

(e)  a  Ursae  Minoris- 


Uranus 

Moon  South  L.  ••• 

(/)  a  Piscis  Australis- 

a  Pegasi 


)ec.  26 


)ec.  28 


)ec.  29 


(«) 


a  Lyras 

a  Cygni 

Moon  South  L.  ■ 

y  Pegasi 

^Ceti 

a  Ursae  Minoris  ■ 


Moon  South  L. 


(g)  a  Pegasi 

Moon  South  L. 

a  Arietis 

^'Ceti 

I^Ceti 

^  Tauri 

■^  R.A.  5".  41'".  22». 
(A)  >(c  R.A.5''.48'".3P. 
lb)  -Jf.  R.A.  6>'.20'".  53«. 

(a)  Piazzi  VI.  142. 

(i)  aUrsacMinor.  S.P.-- 

Jupiter  South  L.  •  •  •  • 

(^k)  SUrsffiMinor.  S.P.-- 
{I)  Jupiter  North  L. 

>tc  R.A.  7".  14'".23«. 

a  Geminor.  following 

a  Canis  Minoris 

j3  Geminorum 


4,1 
26,3 
49,9 
19,6 
63,0 
30,7 

21,0 
62,5 

46,2 
62,4 
30,0 
25,4 

23,5 

41,1 
41,8 
36,0 
36,1 
63,3 

21,3 

24,8 
32,8 
61,1 
13,2 
22,2 
26,9 
26,2 
36,0 
53,5 
59,1 
44,8 
19,7 

43,5 
44,5 
48,5 
48,7 
63,8 
11,1 


10,8 
32,6 
60,9 
27,5 
72,3 
37,6 

L 

29,7 
72,1 

54,7 
70,6 
38,0 
32,5 

29,0 
47,0 
50,2 
41,3 
43,5 
71,5 

29,7 

31,2 
38,0 
66,8 
20,2 
27,7 
30,7 
30,2 
42,8 
59,9 
65,5 
53,8 
23,4 

53,2 
50,0 
54,7 
53,8 
71,4 
17,8 


44,3 
10,0 
55,2 
23,5 

12,0 

55,8 

36,8 
51,9 
19,3 
17,6 

18,1 
34,1 
35,1 
27,4 
27,3 
55,5 

14,9 

19,8 
27,5 
55,9 
7,2 
15,8 
19,0 
20,2 
31,9 


40,6 
12,7 

39,3 
40,0 
43,0 
42,5 

58,8 
5,9 


54,6 
23,1 
68,7 
35,0 

25,2 
67,2 

51,2 

68,0 
34,8 
30,8 

28,0 
45,0 
48,0 
41,8 
42,2 
66,3 

26,7 

28,2 
36,0 
63,6 
15,2 
24,4 
28,0 
27,9 
38,3 


47,2 
19,8 

46,4 
46,0 
51,0 
51,3 
67,2 
14,8 


58,5 
23,0 
68,0 
35,5 

24,0 
71,2 

50,7 
67,1 
34,7 
31,6 

29,0 
47,9 
47,6 
41,4 
38,2 
70,0 

26,2 

31,0 
39,7 
67,9 
19,4 
27,2 
33,0 
33,7 
44,0 


55,0 

24,8 

53,8 
50,5 
55,8 
55,4 

70,4 
19,2 


50,1 
22,9 
65,0 
34,9 

25,1 
64,0 

47,2 
64,7 
34,0 
30,5 

27,0 
41,7 
44,4 
39,0 
39,5 
64,1 

24,2 

26,4 
31,8 
59,0 
11,6 
22,8 
26,9 
25,2 
36,0 


43,6 
20,2 

42,7 
43,0 
46,4 
45,3 
60,2 
10,1 


112.57.  6,1 
112.19.28,3 

52.41.53,1 
162.32.21,0 
146.  9.  5,3 
123.   9.32,9 

159.   5.22,8 
57.40.    5,5 

159.   3.47,8 

160.58.  4,1 
176.22.31,7 
131.45.28,1 

107.27.25,8 
101.23.42,8 
155.21.44,6 
131.48.37,8 
164.55.37,8 
57.40.   5,1 

149 .  34  .  23,8 


-    2,3 


+    0,9 
-    1,8 


0,9 


131.45 
138.20 
123.24 
138.  0 
138.21 
117.37 
109.50 
121.  18 
113.48 
114.32 
52.41 
123.    4 


.26,9 
.34,3 
.    2,3 

,14,5 
.23,4 
.27,5 
.27,2 
.38,1 

55,6 

1,0 

,47,6 

20,1 


52.41.46,6 
123.  2.45,8 
129.  5.49,9 
113.50.49,5 
140.26.  5,4 
117.40.13,2 


+   0,9 


+   0,9 


-t-    0,1 

-  3,0 

-  2,1 


36,0 
36,0 
36,0 
36,0 

35,0 
34,5 

33,0 
33,0 
33,0 
33,0 

36,7 
37,0 
36,0 
35,8 
35,7 
35,4 

41,5 

40,0 
37,9 
38,0 
38,0 
38,2 
39,5 
40,2 
40,0 


39,7 
39,2 

43,0 
43,0 

42,8 


42,8 


30,12 

30,18 
30,20 

30,07 


30,05 

28,98 
29,97 
29,96 


29,96 
29,73 
29,44 


29,54 
29,57 


29,61 
29,87 


29,84 


38,0 

37,7 
37,7 

36,0 


35,7 

37,8 
38,2 
37,8 


37,8 
40,0 
42,3 


40,9 
40,6 


0.25,4 
0.24,7 

0 .  46,3 
3.    8,5 

1 .  29,4 
0.39,3 


+  2.36,6 
-  0.38,7 

+  2.36,6 
+  2.53,2 
+  12.5.3,9 
+  0.53,9 


41,2 
42,4 


43,0 


0.18,7 
0.12,0 

2.  9,6 
0.53,5 

3 .  38,2 

0 .  38,3 

1 .  39,6 


33 
33 

86 
16, 
0. 
22. 


8.15,3 
45  .  53,8 
35  .  17,7 
29 .  42,7 

4  .  47,9 
55  .  34,6 


13.    2.12,6 
88.26.20,0 


-13 
-14 
-30 
+  14 

+  38 

44 

-   9 

+  14 
-18 

+  88 


.  0.37,6 
55.11,4 

,29.37,0 
19 .  24,8 

.38.  2,3 
,  41  .  52,0 
,18.  8,3 
,  16.  15,5 
53  .  29,2 
,  26 .  20,0 


-   3  .  30  .  17,5 


52,0 

6,0 

38,7 

5,2 

6,0 

30,6 

21,1 

35,6 

25,8 

26,7 

45,1 

38,2 


0 .  45,2 
0 .  38,2 
0.47,7 
0.25,9 
1.11,0 
0,.30,8 


+  14, 

+  7. 
+  22, 
+  8, 
+  7, 
+  28. 
+  36 . 
+  24. 
+  32. 
+  31  . 


19 
44 
41 
4 
43 
27 
14 
46 
16 
33 


+  23, 
+  16, 
+  32, 
+    5, 

+  28, 


2. 

59. 
14, 
38, 
25, 


,25,4 

3,1 

,    3,3 

,24,6 

14,9 

46,2 

56,0 

30,5 

22,9 

16,6 


+  23.    0.46,0 


20,3 

6,7 

28,9 

27,9 

0,3 


(a)  1",3  subtracted  from  mean 
of  2  Microscopes. 

{b)  \",\  subtracted  from  mean 
of  2  Microscopes. 


(c)  At  6".  29'".  50». 

(d)  Succeeding  divisions. 

(e)  On  Meridian 
(_/)  At  22".  50"'.  30*. 


{g)  The  Telescope  was  struck 

accidentally. 
(A)  On  Wire  IV. 


(0  At  6".  30".  39". 
(A)  At  6h.  29".  48'. 
(/)  Preceding   divisions. 


ELEMENTS 


REDUCING   THE   OBSERVATIONS 


MADE  WITH 


THE    MURAL    CIRCLE; 


/' 


MEAN  DECLINATIONS  OF  THE  STARS  OBSERVED, 

FOR  JANUARY  1,  1835. 


(PP) 
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Mean  Value  of  the  Runs  of  the  Six  Microscopes. 


FZHIOD. 

Period. 

Mean  Value 
of  Bnns. 

Mean  Value 
of  Hans. 

Commencing 

Ending 

Commencing 

Ending 

1835, 

1835, 

1835, 

1835, 

January     2 

January    5 

299,80 

May         11 

May         18 

300,02 

9 

9 

299,86 

21 

23 

300,14 

10 

12 

299,78 

26 

June         5 

300,17 

14 

18 

299,70 

June          8 

14 

300,16 

20 

27 

299,78 

15 

24 

300,13 

28 

February  1 

299,80 

25 

July          6 

300,06 

February  2 

6 

299,94 

July          8 

23 

300,12 

8 

12 

300,01 

24 

28- 

300,09 

13 

21 

299,87 

August    13 

Septemb.  1 

300,18 

£3 

March       3 

299,84 

Septemb.  2 

15 

300,17 

March       4 

19 

299,81 

16 

October    9 

300,00 

20 

April          1 

299,82 

October  14 

Novem.  18 

299,91 

April         7 

May           5 

299,94 

Novem.  26 

Decern.  24 

299,86 

May          6 

10 

300,02 

Decern.  25 

29 

299,78 

For  the  obse 

rvations  of  July  30- 

—August  12,  the  Mean  Value  of  the  Runs  of  the  two  Microscopes  was  found 

to  be  300",44. 

Position  of  the  Equatorial  Point,  deduced  from  Observations  of 

a  and  5  Urs^e  Minoris. 


Date. 

Stae. 

Equatorial  Point. 

Date. 

Stab. 

Equatorial  Point. 

1834, 
October   18 

27 

28 

31 

November  1 

3 

5 

6 

7 

9 

10 

14d.5'.47^'8 

1834, 
Novemb.  12 
13 

14 
15 

28 

December  4 

8 

10 

11 

12 
15 
16 

17 

a 

a 

14d.5'.45,"8 
47,0 
45,6 
46,8 
46,2 

a 

45,7 
45,8 
47,3 
46,1 
46,7 
46,2 

„ 

a S.P. 

3 

49,1 
47,7 
47,4 
47,6 
47,5 

a S.P. 

a. S  P 

a. 

46,6 
45,9 
46,5 
46,1 
46,5 
46,2 

i 

48,5 
48,3 
47,1 
49,0 
48,4 
50,2 

a 

3 

a S.P. 

45,1 
47,0 
47,1 
46,3 
46,1 
46,4 

a S.P. 

" 

« S.P. 

a 

Position  of  the  Equatorial  Poixt. 
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Bate. 


Stah. 


1834, 

Decern.    18 

19 

21 

22 


23 

26 
27 
29 

30 
1835, 
January      1 


5 

9 


10 
12 
14 
20 
21 

22 
24 
26 
27 


28 
29 
30 

31 

February    1 
3 

5 
6 

8 

9 

10 

11 

12 


13 
14 
17 

18 


a 

a. 

a S.P. 

a 

a S.P. 

a. 

a. S.P. 

b S.P. 

a S.P. 

h S.P. 

a 

(Z 

3 S.P. 

a. id) 

8 S.P. 

3 S.P. 

a 

S S.P. 

8 S.P. 

8 S.P.- 

a 

8 S.P. 

8 S.P. 

8 S.P. 

a, 

8 S.P.- 

a 

8 S.P. 

8 S.P. 

8 S.P. 

a 

8 S.P. 

8 S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

3 S.P. 

a 

a S.P. 

a 

a 

a 

a 

a S.P. 

a • 

a 

a 

a S.P. 

a 


Equatorial  Point. 


14^. 


,48,8 
48,5 
49,7 
47,7 
48,0 


47,3 
49,0 
49,2 

48,8 
49,4 


47,5 

48,6 
49,3 


53,7 
53,8 
53,4 
52,3 
53,2 


Date. 


53,6 
53,7 
52,2 
53,9 
53,1 


53,4 
50,6 
52,6 
49,7 
51,2 


52,3 
51,1 
50,8 
51,2 
51,3 


52,7 
51,8 
51,3 
51,3 
52,5 


52,4 
52,2 
51,6 
48,4 
51,6 
51,6 


50,5 
51,6 
51,3 
51,9 

50,8 


1835, 
February  20 
21 
23 
24 
28 


March 


April 


May 


June 


3 

4 
5 

11 

16 

18 
20 
24 

25 

26 

28 
1 

7 

9 

23 

24 

25 

29 

30 

4 

7 

9 

10 
11 

12 
13 

14 

23 

4 

8 

11 

13 
14 

15 
17 
18 
25 


Star. 


a, 

a S.P. 

a S.P. 

a, 

a 

a 

3 S.P. 

a 

3 S.P. 

a 

a 

3 S.P. 

a 

a 

a-. S.P. 

a 

a S.P. 

a 

a 

a S.P. 

a 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a 

a 

a 

a 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

« S.P. 

a 

3 

a S.P. 

a S.P. 


Equatorial  Point. 


14^.5.51,9 
52,0 
52,3 
51,6 
52,3 


53,3 
51,3 

52,6 
52,0 
53,0 


52,8 
51,3 
52,1 
52,1 
51,7 


51,7 
52,4 
52,1 
51,3 
61,1 


52,8 
52,9 
53,0 
52,7 
53,8 


52,2 
53,0 
51,3 
52,9 
52,2 


52,4 
51,8 
52,7 
52,5 
52,1 


62,3 
51,5 
52,0 
52,2 
52,5 


54,8 
55,7 
54,9 
66,4 
56,1 
65,7 
64,6 


(a)  Microscopes  adjusted. 
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Continued. 


Date. 


1835, 
July  6 

10 
13 
17 
20 

21 
23 
25 

26 
27 
28 

August     13 
19 

27 
28 

29 

31 
31 

September  1 
2 

5 

7 

9 

10 

14 

16 
21 
23 
24 


26 
28 
29 

October     1 


Stab. 


h 

« S.P. 

i 

i 

3 

i 

a 

i 

i 

i 

b 

a S.P. 

3 

a S.P. 

a 

a S.P. 

3 

« S.P. 

a 

« («) 

« S.P. 

a 

a 

a S.P. 

a S.P. 

a 

a S.P. 

a 

a S.P. 

a 

« S.P. 

o S.P. 

« S.P. 

a 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a 

a S.P. 


Equatorial  Point. 


145.5.55,6 

54,8 
55,0 
54,5 
64,0 


55,0 
54,2 
55,1 
56,3 
54,6 
55,5 


54,4 
52,8 
54,2 
54,9 


53,3 
54,5 
54,6 
54,3 


57,3 
56,1 
56,6 
56,2 
56,4 


56,4 
66,4 
56,0 
56,4 
57,1 


55,5 
57,4 
56,5 
56,8 
56,6 


56,6 
56,6 
57,0 
66,3 
57,9 


Date. 


1835, 
October     3 
6 

7 


8 

9 

14 

19 

21 


22 
23 
24 

26 


27 
29 


November  10 
11 

14 

27 

December  2 

13 
14 

17 

18 
21 
22 
25 

28 
29 
1836, 
January  9 
14 
15 


Stab. 


a 

« 

« S.P. 

« 

« S.P. 

« S.P. 

a 

a 

a 

a 

a S.P. 

a 

a 

a 

a. 

a S.P. 

a 

« S.P. 

a 

a 

« S.P. 

a 

a 

a 

a 

a 

a S.P.  (fi) 

a 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

« 

a 

a S.P.  (c) 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 

a S.P. 


Equatorial  Point. 


14§. 


5.56,1 
56,4 
56,4 
57,6 


54,4 

53,5 
53,0 
63,8 
53,3 
53,2 


53,8 
53,7 
52,6 
54,9 
54,0 
53,7 
54,8 


53,8 
54,2 
52,4 
53,9 
54,3 
54,6 
52,1 


49,4 
50,1 
49,4 


46,7 
46,8 
49,0 
46,8 


47,5 
46,6 
46,2 
46,7 


44,0 
44,1 

44,3 

44,8 
44,5 


(a)  Microscopes  adjusted. 

(6)   Object  observed  henceforth  bisects  interval  be- 
twixt two  parallel  Wires. 


(c)  The  Telescope  was  struck  accidentally. 
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For  the  period  extending  from  July  30  to  August  12, 1836,  when  the  observations  were  read 
off  with  two  Microscopes,  the  position  of  the  Equatorial  Point  was  obtained  from  obsen^ations  of 
the  jirincipal  Stars  as  under : 


Date. 


1835, 
July  30 

August       4 

7 


Star. 


a  Herculis  • 
a  Ophiuchi' 
7  Aquilae--- 
a  Herculis  • 
a  Ophiuchi 


Equatorial  Point. 


14^. 


.53,1 
55,1 

54,8 
53,3 
54,1 


Date. 


1835, 

August       7 


Star. 


7  Aquilae 
7  Aquilae 
a  Aquilae 
j3  Aquilae 


Equatorial  Point. 


14d, 


5  .  52,6 
53,1 
53,4 
53,4 


Position  of  the 

Equatori 

AL  Point  adopted  in  the  Reductions. 

Period. 

Period. 

Equatorial 

Equatorial 
Point  re- 

No. of 
Obser- 

Equatorial 

Equatorial 
Point  re- 

No. of 
Obser- 

Begin- 
ning 

Ending 

Point  direct. 

flected. 

vations. 

Begin- 
ning 

Ending 

Point  direct. 

flected. 

vations. 

1834, 

1834, 

1835, 

1835, 

Oct.    18 

Oct.    18 

146°.  5.  47,8 

214.11.2,4 

1 

April    7 

April  25 

146°.  5.  53^0 

214'.  I'l  .7';6 

5 

27 

28 

46,3 

0,9 

6 

27 

27 

52,6 

7,2 

31 

Nov.    5 

46,3 

0,9 

6 

29 

May     9 

52,3 

6,9 

5 

Nov.    6 

10 

46,3 

0,9 

6 

May  10 

13 

52,5 

7,1 

5 

12 

17 

46,3 

0,9 

5 

14 

June  11 

52,1 

6,7 

5 

22 

22 

47,1 

1,7 

June  13 

25 

55,3 

9,9 

7 

28 

Dec.  11 

47,9 

2,5 

5 

26 

July     5 

55,0 

9,6 

Dec.  12 

17 

48,6 

3,2 

6 

July     6 

20 

54,8 

9,4 

5 

18 

22 

48,5 

3,1 

5 

21 

28 

55,1 

9,7 

6 

23 

29 

48,7 

■3,3 

5 

30 

Aug.  12  (6) 

53,7 

8,3 

9 

1835, 

Aug.  13 

28 

54,1 

8,7 

4 

30 

Jan.      1 

48,5 

3,1 

3 

29 

31 

54,2 

8,8 

4 

1835, 

Sept.    1 

Sept.    7    (a) 

56,5 

11,1 

5 

Jan.      2 

9  («) 

53,3 

7,9 

5 

9 

14 

56,5 

11,1 

5 

10 

21 

53,3 

7,9 

5 

15 

24 

56,6 

11,2 

5 

22 

27 

51,5 

6,1 

5 

26 

Oct.     1 

56,9 

11,5 

5 

28 

31 

51,3 

5,9 

5 

Oct.     2 

2 

56,8 

11,4 

... 

Feb.     1 

Feb.     6 

51,9 

6,5 

5 

3 

7 

56,6 

11,2 

4 

8 

12 

51,3 

5,9 

6 

8 

21 

53,5 

8,1 

6 

13 

18 

51,2 

5,8 

5 

22 

26 

53,9 

8,5 

7 

19 

19 

51,6 

6,2 

27 

Nov.  11 

53,6 

8,2 

7 

20 

28 

52,0 

6,6 

5 

Nov.  14 

Dec.    2 

49,6 

4,2 

3 

Mar.     2 

Mar.     2 

52,2 

6,8 

... 

Dec.     3 

17   (c) 

47,3 

1,9 

4 

3 

11 

52,4 

7,0 

5 

18 

26 

46,8 

1,4 

4 

12 

14 

52,2 

6,8 

1836, 

16 

24 

52,0 

6,6 

5 

28 

Jan.    15 

44,3 

214.10.58,9 

5 

25 

April    1 

51,7 

6,3 

5 

(a)  Microscopes  adj 

Listed. 

(c)  Object  observe 

i   bisects  interval  betwixt  tw 

o 

(h)  Observations  wit 

h  two  microsct 

)pes. 

parallel  Wirt 

>s. 

(«q) 
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Mean  Declinations  of  the  Stars  observed  reduced  to  January  1,  1835. 


y  Pegasi. 

u.  Ursae  Minoris  continued. 

a  Ursae  Minoris  continxied. 

a  Ursae  Minoris  S.P.  contin. 

1834, 

1834, 

1835, 

1835, 

Nov.     5 

+  14°.  15.57"9 

Oct.    28 

+  88°.25'.45"0 

Oct.     6 

+  88.25'.45;6 

Aug.  13 

+  88°,  25.  45  J 

13 

57,4 

7 

44,3 

27 

.45,5 

Nov.     1 

45,7 

21 

45,6 

29 

[44,4 

Dec.     8 

57,2 

3 

45,6 

24 

44,4 

31 

45,8 

12 

57,8 

5 

45,5 

26 

45,6 

16 

58,2 

6 

44,6 

29 

45,1 

Sept.    2 

44,9 

7 

44,5 

7 

45,2 

1835, 

10 

45,2 

Nov.   10 

44,4 

9 

45,3 

Oct.    26 

57,2 

13 

46,0 

27 

44,8 

10 

44,8 

14 

44,8 

14 

46,0 

Dec.  25 

56,9 

15 

45,4 

Dec.     2 

45,5 

21 

46,1 

Dec.   12 

45,4 

14 
22 

45,8 
45,9 

'  23 
24 

45,4 
45,5 

a  CassiopesE. 

15 
16 
17 

45,6 
46,7 
45,5 

25 

45,4 

Oct.     7 

8 

45,1 
46,2 

a  Ursae  Minoris  R. 

1834, 

Nov.  17 

+  55.37.53,3 

18 

45,0 

9 

45,3 

19 

45,4 

1834, 

22 

45,2 

Dec.     8 

52,6 

22 

46,2 

Oct.    27 

+  88  .  25  .  45,7 

26 

46,2 

12 

53,7 

23 
30 

46,7 
46,3 

28 

45,6 

27 
29 

45,9 
46,1 

1835, 
Jan.    24 

52,3 

1835, 
Jan.      1 
2 

45,3 
44,9 
46,4 

Nov.     6 
10 
15 

44,8 
43,9 
45,2 

Dec.   13 

14 

44,7 
47,0 

Feb.    10 

52,4 

9 

28 

45,4 

a  Ursae  Minoris  S.P.R. 

14 
24 
27 
30 

46,5 
46,2 
47,1 
45,8 

Dec.  12 

45,3 

a  Cassiopese  S.P. 

23 

1835, 
Jan.    14 

44,8 
44,5 

1834, 
Oct.   27 

+  88  .  25  .  43,5 

1835, 

Mar.  24 

+  55  .  37  .  50,9 

Feb.     3 
6 

45,4 

44,7 

20 

45,5 

1835, 
Mar.  24 

45,7 

AprU    1 

52,5 

9 

44,4 

o  Ursae 

Minoris  S.  P. 

9 
23 
24 

53,3 
50,6 
51,4 

10 
11 

12 
20 
24 
28 

45,0 
48,3 
45,1 
45,5 
45,7 
45,0 

April  15 

May     8 
14 
21 
22 

44,1 

45,0 
45,6 
46,1 
44,9 

1834, 
Oct.    27 
28 
31 

+  88  .  25  .  46,4 
45,2 
45,7 

/3  Ceti. 

March  3 

44,4 

Nov.     9 

45,3 

26 

■44,6 

1835, 

Oct.   26 

29 

-  18.53.36,1 
37,5 

5 
11 

45,1 

44,8 

Dec.  23 

45,6 

June     8 
11 

43,2 
44,2 

Dec.  25 

36,7 

16 
18 
20 
25 
26 

44,5 
45,3 
45,3 
45,3 
d^  n 

1835, 
Mar.  25 

April    1 

45,9 

44,8 

33  Ceti. 

80  Piscium. 

1834, 

28 

45,7 

May    10 

45,2 

Nov.    5 

+     1  .  33 .  56,9 

1834, 
Dec.   10 

+     4  .  46  .  30,0 

April    7 

45,5 

11 

June  13 
14 

44,6 

44,9 
45,7 
46,1 

45,8 

Dec.   12 

16 

57,3 

56,7 

May    11 

45,2 

a  Ursae  Minoris. 

12 
13 
14 

45,4 

45,8 
45,2 

17 

18 

M  Piscium. 

1834, 

1834, 

Oct.    27 

+  88.25.45,8 

July    10 

45,3 

Nov.  13 

+     5.17. 28,0 
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V  Piscium. 


S"  Ceti. 


a  Persei. 


A.  Tauri. 


1834, 
Nov.  14 
28 

Dec.   15 

1835, 
Oct.      7 


+    4  .  38  .  59,7 
59,4 

59,6 


39.    0,7 


0  Piscium. 


1834, 
Dec.   10 

1835, 
Oct.      7 


+     8.19.27,6 
27,6 


a  Arietis. 


1834, 
Oct.   27 

Nov.     5 
6 

7 
28 

Dec.  15 
23 

1835, 
Mar.     3 

Oct.     7 

Dec.   10 

14 

28 


+  22  .  40  .  43,4 

44,0 
42,2 
42,6 
42,5 

42,5 
42,9 


43,1 

40,7 

42,6 
43,1 
42,3 


a  Arietis  R. 


1834, 
Nov.  10 
13 
17 

Dec.   10 

19 


+  22.40.41,2 
40,6 
42,3 

40,0 
41,3 


|i  Ceti. 


1835, 
Oct.     7 

Dec.  28 


I.    4.    9,8 
8,4 


§'  Arietis. 


1835, 
Feb.     9 


+    9.51.32,9 


1835, 
Oct.     7 

Dec.  28 


+    7.43.    0,9 
42 .  59,2 


Ceti. 


1834, 
Dec.   12 


+     4.52.    8,9 


38  Arietis. 


1835, 
Feb.     5 


+  11.44.49,7 


i(4  Ceti. 


1834, 
Nov.  14 
15 

Dec.   12 

1835, 
Dec.     2 


+    9.24.47,9 
45,3 

47,4 
45,9 


X  Ceti. 


1834, 
Nov.  14 
15 

1835, 
Jan.      9 


+    8.14. 42,2 
41,6 


41,8 


a,  Ceti. 


1834, 
Nov.     7 

8 
16 

28 

Dec.     8 

18 

1835, 
Feb.    10 

Dec.   17 


+  3  .  26  .  14,9 
17,0 
15,9 
15,5 

15,6 
16,1 


15,3 
16,9 


*  7".  R.A.  20.57™. 


1834, 
Nov.     5 
13 

Dec.   10 


+  12.32.45,3 
43,4 

44,8 


1834, 
Nov.  13 

Dec.     4 

15 
17 
19 


+  49  .  16  .    2,0 


+  49 .  16 , 


1,5 

2,7 
2,2 
2,2 


1835, 
Jan.      9 

Mar.     6 


+  12  .    1  .    4,8 
4,1 


a  Tauri. 


a  Persei  R. 


1834, 

Nov.    7 

8 

10 

17 

Dec.   10 


+  49  .  15  .  59,3 
16.    0,1 

15 .  59,7 
59,8 

16.  0,4 


a  Persei  S.P. 


1835, 
May   22 
23 
26 

June     4 
9 


+  49.16.    1,0 

15 .  59,7 

16.  2,6 

2,6 

1,8 


I  Tauri. 


1834, 
Nov.  15 
16 

Dec.   12 


+    9.    9.    7,1 

7,7 

8,2 


5  Tavu-i. 


1835, 
Feb.     5 

Dec.     2 
3 


+  12.21  .57,2 

55,7 
57,5 


>tc  R.  A.  3".  32°". 


1834, 
Nov.    8 
13 


-  21 .   7  .  37,6 
44,5 


30  Tauri. 


1834, 
Nov.  15 
16 


+  10  .  37  .  47,2 
47,9 


1834, 
Nov.  16 

Dec.   15 

17 
27 
30 

1835, 
Jan.      2 
21 

Mar.     ;3 

4 

6 

23 

25 


+  16.10.14,3 

13,8 
16,2 
13,1 
16,7 


15,2 

15,8 

15,4 
14,9 
14,4 
16,8 
16,6 


a.  Tauri  R. 


1834, 
Dec.  19 

1835, 

Jan.      1 

5 

14 

17 


+  16.10.  12,1 


13,5 
13,4 
12,5 
14,3 


a  Aurigae. 


1834, 
Dec.   15 
17 
19 

1835, 


+  45  .  49 . 


15,8 
16,3 
16,1 


Jan. 

10 

Feb. 

3 

8 

Mar. 

23 

April 

23 

May 

8 
12 
14 

15,7 

15,4 
14,7 

16,1 

16,2 

15,4 
15,6 
14,5 


a,  Aurigse  R. 


1835, 
Mar.     3 
6 


+  45.49.  13,6 
12,9 
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a  Auriga;  S.  P. 


a  Orionis  continued. 


Piazzi  VI.  126. 


a  Canis  Majoris  continued. 


1835, 
May  21 
22 
23 
27 
28 
29 


+  45.49.  14,4 
15,1 
13,6 
14,0 
16,4 
16,1 


/5  Orionis. 


1834, 

Nov. 

U 

15 

1835, 

Jan. 

14 

20 

28 

Mar. 


8  .  23  .  52,4 
54,1 


52,9 
54,2 
55,0 


53,7 


/3  Tauri. 


1835, 

Jan. 

5 

10 

14 

20 

21 

29 

31 

Mar. 

4 

6 

23 

April 

23 

Dec. 

28 

+  28  .  27  .  36,6 
37,0 
36,8 
38,4 
38,1 
36,5 
36,8 

36,8 
37,3 
37,4 

37,9 
37,0 


/3  Tauri  R. 


1835, 
Jan.    17 

Mar.     3 


+  28  .  27  .  36,8 
34,6 


*  R.A.  5".  41"'.22». 


1835, 
Dec' 28 


+  36  .  14  .  48,8 


a.  Orionis. 


1834, 
Nov.  11 

Dec.   17 

21 


+     7.22.  10,3 

10,2 

8,8 


1835, 
Jan.  2 
17 
22 
28 
29 
31 


Feb. 


3 
4 
5 

8 
18 


Mar.     3 
6 

April  23 

May      9 

Dec.   18 


+  7  .  22  .  10,3 
11,1 
7,1 
8,4 
9,1 
9,5 

10,7 

10,2 

9,0 

8,2 

8,6 

9,9 

8,7 

10,6 

9,7 
9,7 


>|<  1{.  A.  5''.  48"".  31'. 


1835, 
Dec.  28 


+  24  .  46  .  24,8 


r^  8"".  R.  A,  5".  59".  6^ 


1835, 
Feb.     8 


+  27.12.40,0 


Piazzi  VI.  43. 


1835, 
Jan.    20 
21 
22 


+  27  .  15  .  57,9 
59,4 
56,6 


^  R.  A.  6".  10".  43". 


1835, 
Dec.  18 
21 


+  29  .  36  .  24,7 
25,0 


*  R.  A,  6*.  18°.  37". 


1835, 
Feb.     4 
5 

8 
9 


+  27.  3.58,4 
68,4 
57,8 
57,7 


*  R.  A.  Gh.  20"\  53'. 


1835, 
Dec.   17 

28 


+  32.  16.  18,7 
20,3 


1835, 
Dec.  18 


+  32  .  33  .  50,6 


*  R.  A.  6h.  22°',  55». 


1835, 
May    14 

Dec.   18 

21 


-  16.29.44',2 

44,5 
44,8 


1835, 
Dec.  21 


+  33.    8.  13,4 


39  Genainorum. 


Piazzi  VI.  142. 


1835, 
Dec.  28 


+  31  .33.14,4 


49  Aurigae. 


1835, 
Feb.     4 
5 


+  28.    8 


.36,1 
35,3 


Piazzi  VI.  150. 


1835, 
Dec.  17 


+  31  .36.  11,1 


*  R.A.  6''.26°'.  10». 


1835, 
Dec.  18 
21 


+  33  .  45 .  53,0 
52,3 


54  Aurigae. 


1835, 
Jan.      9 


+  28  .  24  .    3,0 


a  Canis  Majoris. 


1834, 
Dec.  29 

1835, 
Jan.  20 
26 
27 

Feb.  5 

9 

10 

17 

24 

Mar.  25 

May   9 
12 


16.29.49,3 


44,1 
45,9 
45,5 

43,9 
44,7 
44,6 
4.'>,0 
44,9 

43,5 

44,6 
43,8 


1834, 
Dec.  29 


+  26.  17.25,8 


40  Geminorum. 


1834, 
Dec.  26 


+  26.  7.49,4 


47  Geminorum. 


1834, 
Dec.  21 
22 

1835, 
Jan.      2 
5 


27.    7.13,0 
13,4 


13,0 

11,4 


52  Geminorum. 


1834, 
Dec.   19 


+  25.    9.51,1 


53  Geminorum. 


1835,     I 

Jan.      1   !     +28.  10.37,2 


*  R.  A.  7".  11"',  22*- 


1834, 
Dec,  27 


+  26  ,  27  .  39,3 


*  R.  A.  7".  14"".  23'. 


1835, 
Dec,  29 


+  16.59.    9,2 


a  Geminorum  following. 


1834, 
Dec.  29 

1835, 
Jan.       1 
9 


+  32  .  14  .  33,3 


33,3 
33,4 
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a  Geminor.  following  contin. 


1835, 

Jan. 

12 

22 

26 

30 

Feb. 

1 

4 

9 

11 

12 

17 

18 

21 

23 

24 

Mar. 

8 

11 

20 

May 

12 

Sept 

17 

Dec. 

29 

+  32.14.33,9 
31,0 
32,8 
32,6 

33,7 
33,0 
33,0 
32,6 
32,0 
31,5 
32,6 
32,2 
33,5 
32,7 

32,4 
33,7 

34,0 

33,8 
32,0 
33,3 


/3  Geminorum. 


a  Geminorum  following  R. 


1835, 
Mar.  27 


+  32.  14.31,4 


a  Canis  Minoris. 


1835, 

Feb. 

11 

12 

17 

18 

21 

23 

24 

Mar. 

10 

11 

14 

20 

Apri 

9 

May 

13 

14 

Sept. 

17 

Dec. 

29 

+    5 


,38.31,4 
30,1 
29,5 
30,7 
30,3 
30,3 
30,4 

30,6 
30,7 
31,1 
31,9 

30,8 

'31,6 
'30,7 

32,5 

31,8 


Gerair 


1834, 
Dec.    18 


+  24.47.13,5 


1834, 
Dec.  19 

21 
22 
26 
27 
29 

1835,- 

Jan.      1 

2 

5 

9 

10 

12 

14 

17 

20 

21 

22 

24 

26 

27 

30 

31 


Feb. 


1 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

11 

21 

23 


Mar.  8 
10 
11 
14 
20 

April  24 

May  8 
13 

Dec.  29 


+  28  .  25  . 


/3  Geminorum  R. 


1835, 
Mar.  27 


y  Cancri. 


1835, 
Feb.    12 
23 

Mar.     4 


4,6 
3,7 
5,3 
5,2 
4,0 
4,5 


3,7 
4,4 
4,0 
4,9 
5,1 
4,5 
5,0 
3,3 
4,4 
4,4 
1,9 
3,5 
4,0 
4,0 
4,1 
3,1 

4,8 
4,7 
4,4 
4,1 
3,1 
3,7 
3,3 
4,7 
3,2 
3,6 

4,6 
4,3 
3,8 
5,3 

4,9 

5,4 

5,0 
4,9 

5,6 


+  28.25.    2,3 


+  22.    3.22,1 
23,0 

22,6 


a  Hydrae. 


1835, 

Mar.   14 

18 

24 

26 

April    1 
9 

May      7 


7  .  56  .  50,3 
50,4 
48,8 
51,5 

60,6 
50,1 

50,9 


a  Leonis. 


1835, 
Mar.   18 
24 
25 

26 

April    1 

9 

29 

May    10 


+  12.46.  12,2 
15,1 
14,3 
14,0 

14,1 
13,4 
13,8 

14,9 


Leonis. 


1835, 
May      7 


10.    9.11,1 


a  Ursae  Majoris. 


1835, 
Mar.  27 

May     8 
9 

July   20 
25 


a  Ursa  Major.  S.P.  contin. 


1835, 
Jan.      3 
20 

Feb.   12 


+  62  .  38  .  22,0 
23,5 

23,4 


X  Leonis. 


1835, 
April    9 


+    8.  13.34,3 


Leonis. 


1835, 
Mar.  14 

May      7 


+  11  .26.14,2 
14,0 


;'  Virginis. 


1835, 
Mar.  14 

May     7 


+   9.10.  29,5 
28,5 


/3  Leonis. 


+  62  .  38  .  25,5 

24,2 
23,8 

23,8 
20,7 


a.  Ursae  Majoris  R. 


1835, 
Mar.  24 
25 
26 

April  23 
29 

May     4 


+  62  .  38  .  22,4 
22,9 
23,8 

22,5 
24,4 

23,6 


a  Ursae  Majoris  S.  P. 


1834, 
Nov.     5 

17 


+  62  .  38  .  22,5 
22,0 


1835, 
Mar.  24 

April     1 
25 

29 

May     4 

9 

10 

13 

21 

June     4 


+  15  .  29  .  39,2 

39,4 
39,2 

38,8 

38,6 
38,6 
38,4 
39,7 
39,1 

39,1 


y  Ursae  Majoris. 


1835, 
Mar.  25 

April    9 
23 

May     7 
14 


+  54 .  36  .  43,6 

43,7 
44,0 

43,7 
43,2 


y  Ursae  Majoris  S.  P. 


1834, 
Nov.     8 


+  54  .  36  .  42,6 


(Br) 
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y  Ursac  Major.  S.P.  contin. 


1835, 
Feb.    12 

18 

Oct.    21 

26 


+  54  .  36  .  43,7 
43,6 

43,5 
42,6 


0  Virginis. 


1835, 
June     4 


+   9.38.59,6 


/3  Corvi. 


1835, 

May   14 

21 

22 

23 

June     4 


-  22  .  28  .  57,8 

59,2 

29.    0,6 

0,0 

0,3 


a  Virginis. 


183£ 

'. 

April  29 

May 

7 

10 

21 

22 

26 

June 

4 

8 

Dec. 

13 

10.17.51,7 

52,0 
51,9 
50,6 
52,2 
50,3 

50,8 
51,5 

51,5 


^  Ursae  Majoris. 


1835 
April 

30 

May 

23 

June 

11 
17 

Oct. 

7 

+  55.47.  19,4 

20,3 

20,0 
19,4 

19,1 


D  Ursae  Majoris. 


^  Ursae  Majoris  S.  P. 


1834, 
Nov.     5 
6 

Dec.  16 
18 
22 


+  55  .  47  .  20,4 
20,5 

19,7 
19,4 

18,4 


1835, 
April  29 
30 

June  13 

17 
18 


+  50, 


8.21,5 
21,1 

21,6 
21,1 

20,7 


»i  Ursae  Majoris  R. 


1835, 
May  7 
13 
22 
23 
26 

June     8 


+  50. 


8  .  20,7 
20,4 
20,7 
20,0 
20,9 

19,6 


71  Ursae  Majoris  S.  P. 


1834, 

Nov.    5 

6 

7 

10 

Dec.   15 


+  50, 


8.19,1 
21,8 
20,1 
20,4 

19,3 


a,  Bootis. 


1835 
April 

1 
25 

May 

7 

June 

17 
18 
24 
25 

July 

5 
6 

Aug. 

22 

Sept. 

5 

Oct. 

19 
24 
30 

+  20.    2.41,7 

40,3 

40,5 
41,2 
40,9 
41,2 

40,3 
39,9 

40,5 

41,2 

40,5 
41,3 
40,0 


a  Bootis  R. 


1835, 
May    13 
21 
22 

26 

June     8 


+  20.  2.38,6 
39,5 
40,0 
40,6 

39,3 


a'  Librae. 


1835, 
May    22 
23 

28 

June    4 

8 

9 

17 

25 


July 


•  15  .  21  .  4,8 
4,4 
5,9 

5,5 
6,4 
6,7 
3,2 
6,0 

3,6 

2,6 


/3  Ursae  Minoris. 


1834 
Nov. 

14 

1835 
May 

23 

June 

8 

9 

17 

+  74  .  49  .  45,2 


46,2 


47,1 
45,9 
46,7 


/3  Ursae  Minoris  R. 


183^ 

. 

May 

21 

22 

26 

28 

June 

4 

+  74 .  49  .  46,5 

47,8 
47,5 
48,3 

48,3 


3  Ursae  Minoris  S.  P. 


1834 
Nov. 

'lO 

Dec. 

19 
30 

1835 
Jan. 

5 

Feb. 

11 

May 

8 

+  74  .  49 .  46,2 

46,2 
46,0 


47,4 
44,9 
48.6 


a  CoronsE  borealis. 


1834, 
Nov.  10 

1835, 
May   23 

28 


+  27.  16.28,3 


27,8 
27,8 


a  Coronae  borealis  continued. 


1835, 
June  9 
13 
17 
18 
22 
25 
29 

July      1 
3 

6 

8 

16 

23 

Sept.    7 

Oct.  23 
24 
27 
29 
30 

Nov.   14 


+  27  .  id  .  25J 
28,3 
27,2 
27,9 
28,7 
28,5 
26,4 

27,5 
27,2 
27,3 

28,1 
27,5 
27,0 

28,6 

28,7 
28,0 
27,1 
28,3 
26,5 

27,9 


a  Coronae  borealis  R. 


1835, 
May   21 
22 
26 

June     4 

s 


+  27.16.26,5 
26,3 

27,2 

26,8 
25,8 


a  Serpentis. 


1835, 
May   21 
22 
23 

28 

June     8 

9 

13 

22 

July      1 

8 

23 

Sept.    7 


+  6.56.58,9 
58,2 
58,6 
59,2 

59,9 
58,3 
59,4 

58,7 

58,7 
59,1 
59,8 

60,0 


3  Scorpii. 


1835, 
May   21 
22 
23 


-22. 


8 .  45,4 
43,7 
44,0 
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S  Scorpii  continued. 

a,  Ophiuchi  continued. 

/a'  Sagittarii. 

i  Ursa;  Minoris  R.  continued. 

1835, 

1834, 

1835, 

1835, 

June     8 

-  22°.    8.  49,3 

Nov.  13 

+  12°.  41  .    9,2 

June  25 

-21.    5.3d;i 

July    26 

+  8^.35.19,0 

9 

49,0 

14 

9,9 

28 

19,4 

15 

10,1 

July    13 
23 

39,9 
38,9 

Sept.    5 

17,6 

/3'  Scorpii. 

Dec.  25 

9,1 

25 

26 

39,1 
37,3 

9 

i:»,n 

1835, 
June   13 
22 

1835, 
May  21 

-19.20.51,5 

9,5 
9,1 

7,3 

3  Ursae  Minoris. 

3  Ursae  Minoris  S.  P. 

22 
23 

50,1 
47,5 

July      8 

1834, 

1834, 

June    8 

49,9 

10 

8,5 

Oct.    27 

+  86.35.19,0 

Dec.   16 

+  86.35.  18,7 

9 
13 

52,2 

47,8 

13 
25 

26 
27 

8,5 
9,2 
8,8 
9,9 

28 

Nov.     3 
5 

18,6 

18,2 
18,2 

17 
21 
22 
26 

20,0 
19,6 
17,9 
18,9 

a  Scorpii. 

Aug.  30 

8,9 

6 
10 

19,6 
18,6 

27 
29 

18,4 
19,1 

31 

9,8 

12 

18,9 

1835, 

13 

17,7 

1835, 

May   21 

-26.    3.33,7 

Oct.    19 

9,8 

Jan.      1 

19,2 

22 

31,1 

23 

9,9 

1835, 

2 

18,9 

23 

38,1 

29 

9,6 

June  14 

18,8 

5 

18,5 

15 

18,3 

9 

18,3 

June     4 

28,8 

Nov.  14 

8,5 

25 

19,1 

22 

20,3 

9 
13 

35,1 
30,1 

16 

9,3 

Aug.  19 

L9,7 

26 
27 

19,5 

18,2 

14 

29,8 

28 

17,6 

22 

29,6 

7  Draconis. 

29 

18,1 

Feb.      1 

19,2 

25 

29,7 

31 

18,3 

3 

17,8 
17,8 
19,6 

July     6 

32,3 
32,6 

1834, 
Nov.  13 

+  51  .  30  .  40,6 

Sept.     1 

17,6 

5 

8 

8 

14 

41,2 

2 

18,3 

12 

18,7 

20 

29,2 

5 

18,7 

17 

19,1 

23 

26,7 

Dec.     8 

41,0 

9 

18,5 

21 

18,4 

24 

27,7 

10 

39,3 

10 
16 

18,5 
19,5 

23 

18,7 

30 

41,1 

a  Herculis. 

24 
29 

18,4 
19,0 

Mar.     4 
5 

17,3 

18,1 

7  Draconis  R. 

Oct.     3 
14 

18,9 
19,0 

16 
24 

17,7 
18,1 

1834, 

Oct.    18 

+  14.35.    2,9 

1834, 

19 

18,1 

Dec.   17 

17,9 

Nov.  10 

3,9 

Nov.  15 

+  51.30.38,5 

21 

18,6 

18 

19,1 

23 

18,6 

21 

18,2 

1835, 
July  10 

Tlec.   12 

38,7 
38,6 

24 

19,7 
18,4 

1.3 

31 

26 

23 

27 

2,4 
2,4 

1835, 

27 
29 

18,2 
19,6 

«Ursse  ^ 

Finoris  S.  P.  R. 

Aug.  30 

2,7 

Feb.    21 

40,1 

Nov.  11 

20,0 

1834, 

Oct.     7 

2,6 

June  25 

38,9 

14 

18,6 

Nov.  11 

+  86  .  35  .  20,2 

23 

2,9 

Dec.   17 

19,3 

7  Draconis  S.  P. 

8  Urs8 

e  Minoris  R. 

19 
1835, 

19,4 

a  Ophiuchi. 

1834, 

1835, 

Dec.  22 

+  51  .30.38,3 

June  25 

+  86.35.18,8 

Jan.      1 

18,8 

1834, 

26 

40,0 

Oct.    18 

+  12.41.10,3 

30 

39,9 

July    13 

19,4 

Feb.   18 

18,7 

28 

11,0 

20 

18,8 

24 

18,2 

1835, 

21 

18,0 

as 

18,1 

Nov.     5 

11,7 

Jan.      1 

39,4 

23 

18,8 

10 

10,0 

20 

39,1 

25 

19,2 

Mar.  14 

19,5 
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a.  Lyrse. 

a-  Sagittarii. 

(3  Aquilae  continued. 

a  Cygni  R. 

1834, 
Dec.     3 
10 
16 
22 
26 

1835, 
Jan.      2 
9 

July   27 

Aug.  28 
31 

Sept.    9 
16 
24 
29 

Oct.   21 
24 
26 

.     29 

Nov.  11 
14 
16 
18 
26 

Dec.  25 

+  38°.  38 

4,1 
2,5 
4,4 
3,5 
3,0 

5,3 
3,4 

3,4 

3,3 
3,6 

3,5 
3,7 
3,7 
4,2 

4,3 
3,5 
4,2 
3,5 

4,2 
3,6 
3,6 
3,4 
3,6 

4,1 

1835, 
July    13 
20 
21 
23 
25 

-  26  .  29  .  33,6 
35,6 
35,7 
38,9 

40,6 

1835, 
SepU  15 
16 
26 

Oct.   27 

Nov.  27 

Dec.     2 
3 

+    5°.59.59"0 
6.    0.    0,7 
5  .  59 .  59,7 

6.    0.   0,3 

5  .  59 .  59,8 

6.    0.    0,3 
1,5 

1834, 
Dec   12 
15 
20 
23 
27 

+  44.41.35,7 
36,8 
36,8 
36,6 
3G,8 

y  AquilsB. 

a  Cygni  S.  P. 

1834, 
Dec.     4 

1835, 
July    25 

Aug.  17 

Sept.    2 
5 
15 
16 
21 
26 

Nov.  2 

Dec.     2 
3 

+  10 .  12 .  59,9 

13.    0,4 

12.59,6 

13.    0,4 
12.59,3 

59,3 
13.    0,0 
12.58,6 

59,1 

58,9 

58,1 
13.    0,3 

1835, 
Feb.    11 
21 

Mar.     3 

18 
26 

+  44.41  .36,6 
40,6 

35,7 
36,8 
38,4 

ofl  Capricorn  i. 

1834, 
Dec.   12 

1835, 
Aug.  29 

Sept.    2 
7 
15 
23 
24 
26 

Oct.   27 

Nov.  27 
28 

Dec.     2 
3 

-13.    3.    0,1 

2,0 

1,7 
1,8 
0,6 
2,1 
0,0 
1,7 

0,8 

1,7 
2,4 

1,9 
1,9 

a  Cephei. 

1834, 
Dec.     2 

15 
16 

1835, 
Jan.      I 
9 

+  61  .53.  18,0 
19,2 
19,5 

18,7 
18,6 

a  Aquila;. 

a  Cephei  R. 

«] 

LyraeR. 

1834, 
Nov.  17 

Dec.     2 

3 

10 

26 

27 

1835, 
Jan.      1 

Aug.  28 

Sept.     I 
23 

Nov.  28 

Dec.  11 

+    8.26.  17,0 

16,7 
17,4 
17,2 
16,8 
16,9 

17,5 
17,9 

18,4 
17,5 

17,3 

17,2 

1834, 
Nov.  13 

Dec.   12 
19 
20 
23 

+  61  .53.  17,1 

18,0 
18,1 
17,3 
17,5 

a  Cygni. 

1834, 
Dec.   12 
23 
24 
25 
31 

+  38  .  38 

.    0,9 
1,1 
0,6 
1,0 
0,4 

1834, 

Dec.     2 

4 

16 

19 

183.5, 
Jan.      3 

Aug.  29 

Sept.     1 

5 

17 

21 

24 

Oct.     3 

Nov.  28 

Dec.     1 
11 
25 

+  44.41  .40,9 
39,2 
39,8 
38,2 

38,3 

37,9 

38,7 
38,9 
37,9 
38,3 
39,4 

38,3 

37,5 

37,9 
39,1 
38,6 

a  Cephei  S.P. 

a] 

LyrsE  S.  P. 

1835, 
Mar.  25 

27 

+  61  .53.  18,0 
17,8 

1834, 
Dec.   19 
26 
27 

1835, 
Feb.    12 
21 
26 

Mar.     3 

4 

11 

14 

16 

+  38 .  37 

38 
37 
38 
37 

.56,2 
57,2 
56,6 

50,7 
58,5 
55,8 

57,4 

1,5 

.58,9 

.    2,3 

.51,1 

Piaz7,iXXI.171. 

1835, 
Aug.  13 
20 
29 

Sept.     2 

-16.55.20,7 
18,1 
23,1 

21.1 

|3  Aquila;. 

1835, 
July    25 

Aug.  17 

Sept.    2 
10 

0,4 

0,4 
1,1 

/3  Cephei. 

1834, 
Nov.     8 

+  69.50.15,0 
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3  Cephei  continued. 


1834, 
Nov.   13 

Dec.  22 

1835, 
Jan.      1 
3 


+  69.50.  15,7 
15,1 


14,3 
15,2 


,8  Cephei  R. 


1834, 
Dec.  10 
12 
19 
23 
26 


+  69 . 50 . 


14,4 
13,3 
14,1 
14,5 
13,9 


iS  Cephei  S.  P. 


1835,. 
Mar.  14 
18 
24 
25 
26 


+  69.50.  13,5 
13,5 
13,2 
14,7 
14,1 


j(t  Capricorni. 


1834, 
Dec.   16 


14.19-29,0 


a  Aquarii. 


1834, 
Oct.    18 

28 
31 

Nov.     5 

6 

17 

Dec.  19 
22 
23 
24 

1835, 
Jan.      3 

Aug.  13 
15 
17 

Sept.  23 

Dec.  17 

18 


a  Piscis  Australis. 


1834, 
Dec.  19 
22 
23 
24 
26 
27 

1835, 
Jan.      1 
2 


7.  5,5 
6,0 
5,3 

5,0 
5,7 
5,6 

6,8 
5,9 
6,9 
5,4 


6,4 

6,1 
5,9 
7,0 

6,2 

6,1 
6,9 


30  .  29  .  44,8 
44,8 
55,4 
36,5 
40,5 
43,9 


35,9 
52,7 


a  Piscis  Australis  continued. 


1835, 
Sept.    6 

Oct.  29 

Nov.  27 

Dec.  24 


■  30  .  29  .  46,7 
44,4 
47,4 
38,9 


30  Piscium. 


a.  Pegasi. 


1834, 
Oct.   31 

Dec.  30 


+  14.19. 


1835, 
Jan.   5 

Feb. 

19 

Aug. 

31 

Sept. 

21 

Oct. 

1 

6 

21 

Dec. 

24 

28 

7,8 
10,3 

8,9 

6,7 

8,0 

7,1 

8,1 
8,7 
8,9 

8,7 
9,2 


1834, 
Dec.   10 
12 
16 


6.55.51,9 
50,7 
51,9 


a  Andromedte. 


1834, 
Oct.    18 
27 

Nov,    8 
14 

1835, 
Jan.      5 
17 
24 

Feb.    12 
19 

Oct.   21 
26 


+  28.  10.47,0 
46,7 

47,1 
46,3 


45,1 
45,1 
45,2 

46,9 

44,8 

45,9 
45,2 


a  AndroHieds  R. 


*  R.  A.  23"-  46"".  40*. 


1834, 
Nov.    5 
13 
14 


5.35.  8,9 
8,7 
9,1 


1834, 
Oct.    28 

Nov.     6 

1835, 
Jan.    20 


+  28.  10.44,6 
44,1 

43,6 
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Stab. 


Number  of 
Observations. 


M«as  Declination 

for 
January  1,  1835. 


Star. 


Number  of 
Observations. 


Mean  Declination 

for 
January  I,  18S5. 


y  Pegasi 

a  Cassiopeac 

•••■■. S.P. 

^Ceti 

80  Piscium 

a  Ursae  Minoris 

R.-... 

a  Ursse  Minoris  S.P.  • 

S.P.R 

33Ceti 

/i  Piscium 

»  Piscium 

(ss) 


7 

5 

5 

3 

1 

62 

10 

35 

10 

3 

1 

4 


14.  15.57,5 

55  .  37  .  52,9 

51,7 

53 .  36,8 

46 .  .30,0 

25 


18 
4 

88 


33 
17 
38 


.45,4 
45,1 
45,5 
44,7 
.57,0 
,28,0 
59,8 


•  Piscium" 
a  Arietis--- 
R. 


V  Ceti 

I'  Arietis 

J2  Ceti 

»  Ceti • 

38  Arietis 

/i  Ceti 

X  Ceti 

a  Ceti 

*  R.A.  2»'.57'°. 


12 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
8 
3 


+  8.19. 27,6 
+  22  .  40  .  42,7 
41,1 
.  9,1 
32,9 
0,0 
8,9 


+  8 
+  9. 
+  7. 
+  4. 
+  11. 
+  9. 
+ 
+ 


4 
51 
43 

52 

44  .  4.9,7 

24  .  46,6 


8.  14.41,9 
3.26.  15,9 
+  12.32.44,5 
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Star. 


a  Persei •• 

R. 

S.P. 

I  Tauri 

5  Tauri 

>|<  R.  A.  3''.32'".-- 

30  Tauri 

X  Tauri 

a  Tauri 

R. 


Number  of 
Observations. 


a  Aungae 

R.- 

S.P. 

/3  Orionis 

|8  Tauri  • 


R. 


>|<  R.A.  5''.41'".  22».--. 

a  Orionis 

^  R-A-S*-.  48'".  31».--- 

■jf:  R.A.  5''.  !59".  6'. 

Piazzi  VI.  43. 

>|<  R.A.  eh.  lO-n.  43'.---- 
sjc  7'".  R.A.  C.  18"'.37» 

*  R.A.G".  20'".53^•••■ 
PiazziVI.  126. 

>tc  R.A.  GK  22"'.55».---- 

Piazzi  VI.  142. 

49  Aurigae---- 

Piazzi  VI.  150. 

5k  R.A.eK  26"".  10».---- 

54  Aurigae 

a  Canis  Majoris 

39  Geminorum 

40  Geminorum 

47  Geminorum 

52  Geminorum 

53  Geminorum 

5|<  R.A.  7".  ll'".22«.-..- 

*  R.A.  7".  14".  23'.--- 
a  Geminorum  following 

R. 

a  Canis  Minoris 

z  Geminorum 

/3  Geminorum---' 

R. 

7  Cancri 

a  Hydrae 

a  Leonis 

f  Leonis 

a  Ursac  Majoris - 


•  R. 


S.P. 

X  Leonis 

«  Leonis 

2'  Virginis 

jO  Leonis 

y  Ursa;  Majoris 


5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 

12 
5 

11 
2 
9 
6 

12 
2 
1 

19 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

15 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

23 
1 

16 
1 

41 
1 
3 
7 
8 
1 
5 
6 
5 
1 
2 
2 

10 


Jlean  Declination 

for 
January  1,  1835. 


Stab. 


+  49 


9 
12 

21 
10 
12 
16 


,16 
15 
16 

.    9 

.21 

.    7 
37. 
1  . 

.10 


+  45 .  49 


-    8.23 

+  28  .  27 


+36.14 
+  7.22 
+  24.46 
+  27.12 
+  27.  15 


+  29 .  36 


+  27. 
+  32, 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


3 
16 
33 


33 
8 
36 
45 
24 


32 

33 

31 

28 

31 

33 
+  28 
-  16 .  29 
+26.17 
+  26.  7 
+  27.  7 
+  25.  9 
+  28.  10 
+  26  .  27 
+  16.59 
+  32.  14 


+  28, 

+  22, 
-  7, 
+  12, 
+  10. 
+  62, 


38 

47 

,25 

3 

56 

,46 

9 

,38 


+     8.13 
+  1 1 .  26 
+    9 .  10 
+  15.29, 
+  54  .  36  , 


,  2,1 
59,9 
,  1,5 
.  7,7 
,56,8 
41,0 
47,6 

4,4 
15,3 
\X-z 
16,o 
13,2 
15,5 
53,7 
37,2 
35,7 
48,8 

9,5 
24,8 
40,0 
58,0 
24,8 
58,1 
19,5 
50,6 
13,4 
14,4 
35,7 
11,1 
52,6 

3,0 
44,9 
25,8 
49,4 
12,7 
51,1 
37,2 
39,3 

9,2 
32,9 
31,4 
30,9 
13,5 

4,3 

2,3 
22,6 
50,4 
14,0 
11,1 
23,6 
23,3 
22,7 
34,3 
14,1 
29,0 
39,0 
4.3,6 


y  Ursae  Major.  S.P.  -•- 

»  Virginis, 

/3  Corvi 

a.  Virginis 

^  Ursae  Majoris 

S.P."- 

71  Ursae  Majoris- 


-R. 


a  Bootis  < 


S.P. 


•R. 


a*  Librae- ■ 

/3  Ursae  Minoris  • 


-R. 


S.P. 

a  Coronae  borealis---- 


-R. 


a  Serpentis 

h  Scorpii 

/3'  Scorpii 

a  Scorpii 

a  Herculis 

a  Ophiuchi 

y  Draconis 

R.---. 

S.P.- 

,(*•  Sagittarii 

b  Ursae  Minoris- - 


Number  of 
Observations. 


-R. 


a.  Lyrae- 


--SP. --• 
--  S.P.R. 


■  R. 


S.P. 

(T  Sagittarii 

y  Aquilae 

a  Aquila; 

/3  Aquilae 

a^  Capricomi 

a  Cygni 

R. 

S.P. 

a  Cephei 


-R. 


S.P.- 

Piazzi  XXI.  17L 

;8  Cephei- 


R. 


S.P. 

/*  Capricorni , 

a  Aquarii 

a  Piscis  Australis 

a  Pegasi 

Hf:  R.  A.  23'".  46™.  40'. 

30  Piscium 

a  Andromedae 

R. 


5 
1 
5 
9 
5 
5 
5 
6 
5 

13 
5 

10 
5 
5 
6 

23 
5 

12 
5 
6 

14 
8 

23 
5 
5 
5 
5 

34 

)0 

29 
8 

24 
5 

11 
5 

12 

12 

11 

13 

16 
5 
5 
5 
5 
2 
4 
5 
5 
5 
1 

17 

12 

11 
3 
3 

11 
3 


Mean  Declination 

for 
January  I,  1835. 


+  54 .  36 
+    9.38 

-  22  .  28 

-  10.17 
+  55.47 

+  50.    8 


+  20.    2 

-  15.21 
+  74 .  49 


+  27.16 

+    6.56 

-  22.    8 

-  19.20 

-  26.  3 
+  14.35 
+  12.41 
+  51  .  30 


-  21  .    5 
+  86.35 


+  38 . 38 


37 
26 .  29 
10.12 
8.26 
6.  0 
13.  3 
44.41 


+  61 .53 


-  16.55 
+  69 .  50 


14.19 
1.    7 

30.29 

14.19 
5.35 
6.55 

28.  10 


.43,2 

.59,6 

.  59,6 

.51,4 

.19,6 

19,3 

.21,2 

20,4 

20,1 

.40,7 

39,6 

.    4,8 

.46,2 

47,7 

46,6 

.27,7 

26,5 

.59,1 

.46,3 

.49,8 

.31,0 

.    2,6 

.    9,5 

.40,6 

30,0 

39,3 

.38,3 

.18,7 

18,8 

18,7 

19,0 

,    3,7 

0,8 

,56,9 

36,9 

,  59,5 

.17,3 

,    0,3 

1,4 

38,7 

36,5 

37,6 

,18,8 

17,6 

17,9 

20,8 

15,1 

14,0 

13,8 

29,0 

6,0 

44,3 

8,4 

8,9 

51,5 

45,9 

44.1 


REDUCED  OBSERVATIONS 


OF 


THE    SUN,  MOON,  AND  PLANETS. 
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DifFerciice  from 

Difference  from 

Date. 

Observed  Time. 

Nautical  Almanac . 

Date. 

Observed  Time. 

Nautical  Almanac. 

1834, 

m.          a. 

s. 

1835, 

m.           ». 

«. 

Oct.     25 

2.12,29 

+  0,07 

Mar.        2 

2,10,94 

4-  0,32 

27 

2.12,52 

-  0,12 

4 

2 .  10,28 

-  0,06 

28 

2.12,74 

-  0,12 

9 

2.    9,56 

-  0,18 

10 

2.    9,56 

-  0,08 

Nov.     12 

2.16,10 

-  0,24 

11 

2.    9,66 

+  0,12 

13 

2.17,25 

+  0,67 

12 

2.    9,66 

+  0,22 

14 

2.  17,08 

+  0,26 

13 

2.    9,28 

-  0,08 

15 

2 .  16,62 

-  0,42 

14 

2.    9,65 

+  0,37 

17 

2 .  17,38 

-  0,14 

16 

2.    9,24 

+  0,10 

21 

2  .  18,20 

-  0,22 

18 

2.    9,12 

+  0,10 

22 

2.  18,58 

-  0,08 

19 

2.    8,50 

-  0,46 

23 

2.18,78 

-  0,08 

20 

2.    9,10 

+  0,18 

24 

2.18,80 

-  0,28 

23 

2.    8,80 

-  0,02 

26 

2.19,50 

+  0,02 

24 

2.    8,45 

-  0,35 

28 

2 .  20,00 

+  0,12 

25 

2.    8,68 

-  0,10 

26 

2.    9,08 

+  0,30 

Dec.       2 

2 .  20,70 

+  0,08 

27 

2.    8,82 

+  0,04 

4 

2.21,28 

+  0,34 

28 

2.    8,90 

+  0,12 

8 

2.21,88 

+  0,36 

30 

2.    8,74 

-  0,06 

10 

2.21,90 

+  0,16 

12 

2  .  22,30 

+  0,34 

April      7 

2.    9,14 

0,00 

16 

2  .  22,34 

+  0,08 

8 

2.    9,20 

0,00 

19 

2  .  22,48 

+  0,08 

11 

2.    9,58 

+  0,16 

20 

2  .  22,44 

+  0,02 

13 

2.    9,44 

-  0,16 

22 

2  .  22,40 

-  0,04 

14 

2.    9,80 

+  0,12 

23 

2  .  22,64 

+  0,20 

23 

2.  10,76 

+  0,04 

24 

2  .  22,52 

+  0,08 

25 

2 .  10,90 

-  0,10 

25 

2  .  22,86 

+  0,44 

27 

2.11,19 

-  0,09 

26 

2  .  22,48 

+  0,08 

28 

2.11,36 

-  0,06 

27 

2 .  22,32 

-  0,04 

29 

2.11,70 

+  0,12 

31 

2.22,12 

0,00 

30 

2.11,62 

-  0,10 

1835, 

May        5 

2.12,51 

-  0,01 

Jan.         1 

2.22,18 

+  0,18 

6 

2.12,64 

-  0,04 

3 

2  .  22,08 

+  0,28 

7 

2.12,90 

+  0,06 

9 

2.21,14 

+  0,06 

8 

2.  13,10 

+  0,10 

13 

2  .  20,60 

+  0,16 

9 

2.  13,22 

+  0,04 

17 

2  .  19,82 

+  0,12 

11 

2.13,62 

+  0,12 

20 

2.19,48 

+  0,38 

12 

2.13,58 

-  0,08 

21 

2.18,92 

+  0,02 

13 

2 .  13,90 

+  0,08 

23 

2.18,56 

+  0,08 

14 

2 .  14,08 

+  0,08 

24 

2.  18,36 

+  0,10 

15 

2.14,16 

0,00 

29 

2 .  16,98 

-  0,16 

22 

2.15,24 

0,00 

27 

2 .  16,08 

+  0,12 

Feb.       2 

2.16,28 

+  0,06 

28 

2.16,04 

-  0,06 

4 

2 .  15,74 

-  0,02 

30 

2.  16,42 

+  0,08 

9 

2.14,44 

-  0,18 

11 

2.14,04 

-  0,14 

June      5 

2.  17,08 

+  0,06 

12 

2.  14,02 

+  0,06 

8 

2.17,44 

+  0,16 

13 

2.13,62 

-  0,14 

9 

2.17,36 

0,00 

14 

2.  13,56 

+  0,02 

10 

2 .  17,42 

0,00 

16 

2.  13,02 

-  0,10 

13 

2.17,82 

+  0,22 

17 

2.12,80 

-  0,12 

15 

2.17,94 

+  0,26 

18 

2.  12,78 

+  0,06 

19 

2 .  17,90 

+  0,12 

19 

2.12,12 

-  0,40 

23 

2.17,92 

+  0,16 

24 

2.  11,54 

-  0,04 

24 

2.17,58 

-  0,16 

26 

2.  11,26 

+  0,02 

26 

2.  17,62 

-  0,06 
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Date. 

Observed  Time. 

Difference  from 
Nautical  Almanac. 

Date. 

Observed  Time. 

Difference  from 
Nautical  Almanac. 

1835, 

m.         *. 

«. 

1835, 

m.          R. 

«. 

June     29 

2 .  17,64 

+  0,08 

Oct.        1 

2.    8,60 

+  0,02 

3 

2.    8,72 

-0,04 

July        1 

2 .  17,44 

0,00 

5 

2.    9,02 

+  0,06 

2 

2  .  17,54 

+  0,18 

7 

2.    9,08 

-  0,12 

3 

2.17,27 

-  0,03 

9 

2.    9,42 

+  0,02 

6 

2  .  16,74 

-  0,30 

20 

2.  11,18 

0,00 

8 

2.16,84 

0,00 

21 

2.11,36 

0,00 

10 

2 .  16,61 

-  0,01 

22 

2.11,52 

-  0,04 

15 

2 .  16,09 

+  0,11 

23 

2.11,90 

+  0,14 

21 

2.  15,02 

-  0,06 

24 

2.  12,56 

+  0,60 

30 

2.13,58 

-  0,02 

27 

2 .  12,80 

+  0,24 

28 

2.  13,21 

+  0,43 

Aug.       1 

2.13,32 

+  0,06 

29 

2.13,08 

+  0,08 

4 

2 .  12,76 

+  0,02 

30 

2.1.3,33 

+  0,11 

7 

2.12,46 

+  0,24 

31 

2 .  13,37 

-  0,07 

8 

2.12,00 

-  0,06 

10 

2.11,78 

+  0,06 

Nov.       9 

2.15,53 

-  0,01 

11 

2.11,66 

+  0,10 

10 

2.  15,80 

+  0,02 

15 

2.10,81 

-  0,11 

11 

2 .  16,06 

+  0,06 

20 

2.    9,98 

-  0,20 

14 

2 .  16,97 

+  0,25 

21 

2.10,04 

0,00 

16 

2 .  17,44 

+  0,26 

27 

2.    9,24 

-  0,04 

18 

2.17,67 

+  0,01 

28 

2.    9,10 

-  0,08 

20 

2.18,35 

+  0,25 

29 

2.    8,94 

-  0,12 

26 

2.  19,34 

-  0,06 

31 

2.    8,94 

+  0,08 

27 

2.19,75 

+  0,15 

Sept.       2 

2.    8,60 

-  0,08 

Dec.       2 

2 .  20,60 

+  0,08 

3 

2.    8,58 

-  0,02 

5 

2 .  21,00 

0,00 

5 

2.    8,56 

+  0,10 

11 

2  .  22,04 

+  0,26 

10 

2.    8,22 

+  0,04 

12 

2.21,65 

-  0,23 

11 

2.    8,20 

+  0,06 

16 

2 .  22,42 

+  0,24 

14 

2.    8,06 

0,00 

22 

2 .  22,50 

+  0,10 

17 

2.    7,90 

-  0,12 

24 

2 .  22,43 

+  0,03 

18 

2.    8,04 

+  0,02 

23 

2.    8,48 

+  0,36 

24 

2.    8,20 

+  0,04 

26 

2.    8,20 

-  0,04 

29 

2.    8,70 

+  0,26 

Mean  Difference  from  Nautical  Almanac  by  172  o 

bservations  +0',04. 

- - 

(Tt) 
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Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Sun. 


Date. 

Right  Ascemsioit. 

Declination. 

Limb 
observed. 

Right  Ascension 
of  Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 
from  Nautical 
Almanac. 

1834, 

Oct    25 

I   &  II 

13.57.47,38 
14.    5.28,30 

14.  9.19,97 

15.  8.50,54 

+  0,11 
+  0,01 
+  0,04 

0,00 

*' 

" 

27 

28 

I.  &  II 

I  &  II 

Nov.  12 

I.  &  II. 

N. 

+  8,3 

-  17.40.    1,9 

-  1,3 

13 

I.  &  II. 

15.12.55,04 

-  0,13 

S. 

8,3 

-  17.56.11,4 

+  0,3 

14 

I.  &  II. 

15.17.    0,19 

-  0,46 

N. 

8,3 

-  18. 12.    3,9 

+  0,2 

15 

I.  &  II. 

15.21  .    6,93 

-  0,03 

N. 

8,3 

-  18.27.36,9 

+  0,4 

17 

I.  &  11. 

15.29.22,09 

-  0,04 

S. 

8,4 

-  18.57.43,4 

+  1,3 

18 

II. 

15  .  33  .  30,73 
15.46.    2,53 
15.50.14,65 
15.54.27,38 
15.58.41,40 
16.    7.  11,30 
16.15.44,31 

-  0,25 
0,00 

-  0,05 

-  0,28 

-  0,05 

-  0,08 

-  0,02 

21 
22 

I   &  II 

I.  &  II 

2^ 

I   &  II 

24 

I.  &  II 

2fi 

I  &  ir 

28 

I.  &  II. 

N. 

8,5 

-  21.17.57,3 

-  0,8 

29 

II. 

16.20.    1,87 

0,00 

S. 

8,5 

-  21  .  28  .  22,9 

+  0,3 

Dec      1 

I. 

16.28.39,03 
16.32.58,53 
16.  41.. 39,24 

-  0,04 

-  0,11 

-  0,38 

2 

I.  &  II. 

4 

I.  &  II. 

N. 

8,5 

-  22  .  14  .  29,4 

-6,6 

8 

I.  &  II. 

16.59.    7,97 

-0,19 

S. 

8,5 

-22.43.19,8 

+  5,7 

10 

I.  &  II. 

17.   7.55,17 

-  0,10 

N. 

8,5 

-  22.55.17,4 

-  1,0 

12 

I.  &  II. 

17.16.43,87 

-  0,09 

S. 

8,5 

-  23  .    5  .  15,6 

+  2,8 

13 

I. 

17.21  .    8,78 

-  0,05 

N. 

8,5 

-  23  .    9  .  39,9 

-1,7 

16 

I.  &  II. 

17.34.25,12 

-  0,07 

S. 

8,6 

-  23.19.46,8 

+  4,1 

19 

I.  &  II. 

17.47.43,61 

0,00 

N. 

8,5 

-  23.25.51,8 

+  0,1 

20 

I.  &  II. 

17.52.    9,72 

-  0,34 

S. 

8,6 

-  23  .  26  .  52,5 

+  3,2 

22 

I.  &  II. 

18.1.    3,00 

-  0,23 

N. 

8,5 

-  23  .  27  .  40,8 

-  1,8 

23 

I.  &  II. 

18.    5.29J6 

-  0,15 

S. 

8,6 

-  23.27.  17,0 

+  1,1 

24 

I.  &  II. 

18.    9.56,44 

-  0,13 

N. 

8,5 

-  23  .  26  .  30,6 

-  1,7 

25 

I.  &  II. 

18.14.23,00 

-  0,21 

S. 

8,6 

-  23.25.11,4 

+  0,2 

26 

I.  &  II. 

18.  18.49,81 

+  0,03 

N. 

8,5 

-  23.23.29,1 

-3,4 

27 

I.  &  II. 

18.23.  16,24 

+  0,02 

S. 

8,6 

-  23.21  .  10,0 

+  1,9 

31 

I.  &  II. 

18.41.    0,28 

-  0,03 

N. 

8,5 

-  23  .    7  .  34,2 

H-  0,9 

1835, 

Jan.      1 

I.  &  II. 

18.45.25,85 

+  0,13 

S. 

8,5 

-  23  .    2  .  59,0 

+  2,0 

2 

I. 

18,49.50,66 
18.54.  15,39 

-  0,13 

-  0,12 

3 

I.  &  II. 

N. 

8,5 

-  22.52.30,1 

+  1,3 

9 

I.  &  II. 

19.20.34,35 

-  0,05 

S. 

8,5 

-  22 .  10.    7,1 

+  1,5 

13 

17 

I.  &  II 

19.37.55,89 
19.55.    7,95 
20.    3.39,48 
20.    7.54,09 

-  0,30 
+  0,19 
+  0,05 

-  0,07 

I.  &  II 

19 
20 

I 

I.  &  II. 

N. 

8,4 

-  20.12.42,9 

-  1,6 

21 

I.  &  II. 

20.12.    8,10 

-  0,05 

S. 

8,4 

-  19  .  59  .  35,7 

+  2,0 

2S 

I.  &  II 

20  .  20  .  34,09 
20  .  24  .  45,92 
20  .  45  .  32,62 

+  0,16 
+  0,25 
+  0,16 

24 

I.  &  II 

29 

I.  &  11. 

N. 

8,3 

-  18.    2.  14,6 

-  1.8 

Feb.     2 

I.  &  II. 

21  .    1  .  55,36 

+  0,27 

S. 

8,3 

-  16.55.30,7 

+  2,2 

4 

I.  &  II. 

21.10.    1,56 

+  0,18 

N. 

8,2 

-  16.20.24,2 

+  0,7 

5 

I. 

21  .  14  .    3,49 

+  0,23 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Sun. 
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Date. 

Right  AscENSioif. 

Decliwatiok. 

Limb 
observed. 

Right  Ascension 
of  Centre. 

Difference 
from  Nautical 
Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 
from  Nautical 
Almanac. 

1835, 
Feb.      6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
24 
26 
28 

Mar.     2 
4 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 

April.   7 
8 
11 
13 
14 
22 
23 
25 
27 
28 
29 
30 

May      5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

II. 
I.  &  II. 

I. 
L  &  II. 
I.  &  IL 
L  &  II. 

1.  &  n. 

I.  &  II. 
L  &  IL 
L  &  IL 
L  &  IL 
L  &  IL 
L  &  II. 
I. 

L  &  IL 
L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  II. 
L  &  II. 
L  &  II. 
L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  II. 
I.  &  II. 
L  &  IL 
L  &  IL 
I.  &  II. 
L  &  IL 
I.  &  IL 
I.  &  IL 
I.  &  IL 
L  &  II. 
I.  &  IL 

L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  IL 
I.  &  IL 
I.  &  IL 

IL 
L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  II. 
L  &  II. 
L  &  IL 
I.  &  II. 

I.  &  IL 
I.  &  II. 
L  &  IL 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  IL 
L  &  IL 
I.  &  II. 

h.        m.           i. 

21.  18.    4,56 
21  .  30  .    2,74 
21  .  34  .    0,53 
21  .37.57,38 
21.41.53,59 
21  .45.49,10 

21  .49.43,49 
21.57.  30,94 

22  .     1  .  23,45 
22  .    5  .  15,08 

22.  9.    6,53 
22.28.12,06 
22.. 35.  46, 14 
22.43.  18,18 

22  .  50  .  47,62 
22.58.15,09 

23.  16.46,43 

23  .  20  .  27,39 
23.24.    8,18 
23  .  27  .  48,54 
23  .  31  .  28,55 
23.35.    8,22 
23  .  42  .  26,88 

23  .  53  .  22,97 
23.57.    1,58 
0.    7.56,66 
0.  11  .34,60 
0.15.12,67 
0.18.50,65 
0  .  22  .  28,87 
0.26.    6,84 

0  .  33  .  22,94 

1  .    2.31,06 
1.6.  10,20 
1.17.    9,19 
1  .  24  .  29,82 
1  .28.  10,69 

1  .  57  .  50,85 
2.1.  35,35 

2.  9.    5,74 
2.16.  37,92 

2  .  20  .  24,76 
2.24.12,13 
2.28.    0,16 

2.47.    7,54 
2  .  50  .  58,43 
2  .  54  .  50,29 
2.58.42,41 

3.  2.35,43 
3.10.  22,32 
3.14.16,74 
3.18.11,99 
3.22.    7,53 
3.26.    3,77 

+  0126 
+  0,22 
+  0,24 
+  0,10 
+  0,11 
+  0,18 

-  0,10 
+  0,21 
+  0,21 
+  0,05 
+  0,36 

-  0,09 

-  0,14 

-  0,07 

-  0,18 

-  0,33 

-  0,09 

-  0,14 
+  0,01 
+  0,07 
+  0,09 
+  0,06 
+  0,07 

s. 

N. 

+  8;2 

8,2 

-  15  .  44  .   a9 

-  14.47.50,8 

-o;4 

-  3,7 

+  4,2 
-0,1 

-0,2 

-0,4 
+  1,6 

-0,2 

+  2,9 

-  0,8 
+  4,2 
+  1,1 
+  1,3 
+  1,2 
+  1,1 
+  2,1 
+  0,4 
+  3,3 
+  2,9 
+  3,3 
+  0,8 

+  1,7 
+  0,4 

+  3,2 

+  1,1 
+  3,2 

-0,1 
+  1,8 

-  1,8 

+  1,7 
+  0,5 
-0,7 
+  1,0 

-  0,3 
+  1,0 
+  0,2 


-  0,3 

+  1,7 
+  2,1 

S. 

N. 

8,2 
8,1 

-  14.    8.53,5 

-  13.49.12,2 

S. 

8,1 

-  13.    9.    0,3 

N. 
S. 

8,0 
8,0 

-  11.46.   7,0 

-  11  .24.52,6 

N. 

S. 
N. 
S. 
N. 
S. 
N. 
S. 
N. 
N. 
S. 
S. 
N. 
N. 

7,7 

7,7 
7,6 
7,5 
7,4 
7,5 
7,4 
7,4 
7,3 
7,2 
7,2 
7,2 
7,1 
7,0 

-  8.    6.47,1 

-  7.21.13,9 

-  6.35.22,7 

-  4.39.    2,6 

-  4.15.38,7 

-  3.52.    8,5 

-  3.28.35,9 

-  3.    5.    1,1 

-  2.41. 23,2 

-  1  .  54  .    6,2 

-  1.6. 40,9 

-  0.42.59,4 

-  0.19.17,2 
+    0.51.41,8 

-  0,24 

-  0,10 
+  0,19 
+  0,01 
+  0,03 

-  0,01 
+  0,19 
+  0,15 
+  0,13 

+  0,10 
+  0,03 
+  0,02 

-  0,03 
+  0,04 
+  0,08 
+  0,14 
+  0,22 
+  0,15 
+  0,10 

-  0,03 
+  0,19 

+  0,09 

-  0,12 
+  0,09 

0,00 
+  0,27 
-0,07 

-  0,12 
+  0,07 

-  0,03 

-  0,01 


S. 

N. 

7,0 
6,9 

+     1 .  38  .  56,9 
+    2.    2.29,6 

S. 

N. 
S. 

6,8 

6,4 
6,4 

6,2 

+    3  .  36  .  18,7 

+    6.40.10,8 
+    7.    2.44,7 

N. 

+     8  .  53  .  24,6 

S. 

5,8 

+  13.    2.53,3 

N. 

S. 
N. 
S. 
N. 
S. 
N. 
S. 

5,6 

5,4 
5,3 
5,4 
5,3 
5,3 
5,2 
5,2 

+  14.38.  16,8 

+  16.    7.45,8 
+  16.24.50,6 
+  16.41.39,3 
+  16.58.13,9 
+  17.14.28,6 
+  17.46.    9,7 
+  18.    1  .32,2 

N. 
S. 

N. 

5,1 
5,1 

.5,0 

+  18.31  .23,9 
+  18.45.54,3 
+  19.27.25,2 
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Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Sun. 


Date. 


KiOHT  Ascension. 


Limb 
observed. 


Right  Ascension 
of  Centre. 


Difference 

from  Nautical 

Almanac. 


Declination. 


Limb 
observed. 


Parallax  in 
Declination. 


Declination  of 
Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


1835, 
May  21 
22 
23 
27 
28 
30 

June  5 
8 
9 
10 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
24 
26 
29 


July 


Aug. 


Sept. 


1 
2 
3 

6 
8 
10 
15 
21 
24 
25 
27 
28 
30 

4 
7 
8 
10 
11 
15 
20 
21 
27 
28 
29 
31 

1 

2 

3 

5 

7 

9 

10 

11 

14 


I.  &  IL 
I.  &  II. 
L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  II. 
L  &  II. 

L  &  n. 

I.  &  IL 
L  &  IL 
I.  &  II. 

I. 
L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  IL 
I.  &  II. 
L  &  II. 
L  &  II. 
I.  &  IL 
L  &  II, 
L  &  IL 

L  &  IL 


&  IL 
&  IL 
&  IL 
&  IL 
&  IL 
&  IL 
&  IL 

I.  &  IL 

L  &  II. 

L  &  II. 

L  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 
L  &  IL 
I.  &  IL 
L  &  IL 
L  &  IL 
I.  &  II. 
L  &  IL 
L  &  II. 
L  &  IL 
L  &  II. 
I.  &  IL 
L  &  II. 

I. 
L  &  IL 
I.  &  IL 
L  &  IL 
L  &  IL 

IL 
I.  &  IL 
L  &  IL 
L  &  II. 

I. 


3  .  53  .  53,40 

4.14.    2,64 

4.18.    5,94 
4.26.  14,21 


,50. 
,  3. 
.  7. 
,  11 . 
,  15. 

23. 

32. 


48,52 
10,02 
17,69 
25,75 
34,17 
51,44 
9,59 


5.48.47,31 

6.  5.25,67 
6.  9.-35,19 
6.17.54,21 
6.30.21,61 


6.38. 
6.42. 


46 
59 

7 
15 
36 

0 


38,82 
47,23 
54,99 
17,05 
29,97 
41,28 
2,22 
11,17 


8  .  35  .  47,65 


8.55 
9.    6 


10 
18 
21 
37 


9.55 
9.59 
10.21 
10.25 
10.28 
10 .  .36 

10.39 
10.43 
10.47 
10.54 


.  13,06 

.  44,90 

,34,51 

.11,36 

.59,14 

,    4,38 

44,50 

,  27,05 

32,72 

12,24 

,51,38 

.    8,64 

46,57 

24,31 

.    1,86 

15,89 


11 
11 
11 


8, 
12, 
15. 


11  .26 
1 1  .  30 


41,18 
17,11 
53,04 
39,64 
15,41 


0,11 


-  0,14 

-  0,22 

-  0,08 

+  0,08 

-  0,13 

-  0,27 

-  0,29 

-  0,21 

-  0,18 

-  0,04 

+  0,06 

-  0,14 

-  0,21 

-  0,13 

-  0,09 

-  0,10 
+  0,08 

-  0,13 

-  0,03 
0,00 

-  0,04 
+  0,09 

-  0,11 


0,04 
0,00 
0,19 
0,04 
0,06 
0,09 
0,24 
0,25 
0,02 
0,03 
0,02 
0,09 


-  0,05 

-  0,08 
+  0,01 

-  0,03 

-  0,14 

-  0,12 
+  0,03 

-  0,12 
+  0,19 


S. 

N. 
S. 
N. 
S. 
N. 


N. 

S. 

N. 

S. 

N. 

S. 

N. 

S. 

N. 

S. 

N. 

S. 


N. 
S. 
N. 
S. 
N. 
S. 
N. 
S. 
N. 
S. 


N. 
S. 
N. 
S. 


N. 


S. 

N. 
S. 


N. 
S. 

N. 


5,0 
4,9 

4,9 

4,8 
4,8 
4,7 

4,7 

4,5 
4,6 
4,5 
4,6 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,6 


4,5 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 
5,0 
5,0 
5,1 


6,0 
6,1 
6,1 
6,2 


6,3 

6,4' 

6,4 

6,6 

6,6 
6,7 
6,7 


20, 
20, 
20, 
21  , 
21  . 
21  , 


5 
18 
29 
13 
23 
42 


57,0 
,    6,3 

,58,7 

.42,4 

.45,7 

44,9 


+  22.30.31,2 


22, 
22. 
23. 
23, 
23. 
23, 

+  23. 

+ 

+ 


23 
23 
+  23 
+  23 
+  23 


54 

59 
1 
12 
18 
23 
26 
27 


32,9 
30,9 
6,2 
9,4 
25,7 
9,0 
10,7 
37,7 
27  .  20,5 
26 .  38,2 
23.53,1 
16.42,7 


+  23. 

+  22, 
+  22, 
+  22, 
+  21  . 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


1  . 

45. 

33 

19. 

37, 
20 .  35  , 
19.59. 
19.47. 
19.20. 
19.    7. 


24,5 
42,4 
14,6 
18,2 
35,8 
27,1 
38,0 
1,2 
44,6 
13,5 


+  10.14.46,8 
+  9  .  53  .  45,9 
+  9.32.27,5 
+     8  .  49  .  35,5 


+ 

8.   6 

5,7 

+ 
+ 

+ 

6.59 
6.  15 
5.30 

59,4 
18,7 
15,2 

+  4  .  44  .  46,0 
+  3  .  35  .  59,7 
+     3.12.54,6 


+  0,4 

-  0,9 
+  1,7 

-  1,6 

-  0,8 
+  0,2 

+  0,5 


-  2,3 

+  0,4 

0,0 

+  4,8 

+  0,3 

+  1,5 

-0,3 

+  2,5 

+  0,2 

+  2,6 

+  1,3 

+  1,6 

+  0,7 

+  0,3 

-  1,0 

+  2,5 

+  0,4 

+  0,5 

0,0 

-  0,1 

-  4,2 

0,0 

-  1,4 

+  2,0 

-  2,8 

-  0,6 

-2,8 

-  0,3 

-0,7 

+  0,9 

-  0,9 

+  0,6 

0,0 


Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Sun. 
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Date. 


Right  Ascension. 


Limb 
observed. 


Right  Ascension 
of  Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


Declination. 


Limb 
observed. 


Parallax  in 
Declination. 


Declination  of 
Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


1835, 
Sept.  17 
18 
23 
24 
26 
29 


Oct. 


1 

3 

5 

7 

9 

20 

21 

22 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
10 
11 
14 
16 
18 
20 
26 
27 
29 


Dec.  2 
5 
11 
12 
16 
22 
24 


Nov. 


I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

L  &  n. 
I.  &  II. 

L  &  II. 

I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  8e  II. 

I.  &  n. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 


I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  IL 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 


h.       m. 

1 1  .  37  , 
11 .41 . 
11.58, 
12.  2, 
12.  9. 
12.20, 

12.21 . 
12.35, 
12.42, 
12.49. 


.  26,03 
.  1,56 
.  59,30 
.  35,34 
.  47,41 
.  36,67 

,  50,65 
,  6,00 
,  22,55 
.40,10 


13.37. 
13.41 . 
13.45. 
13.49, 
13.53, 
14.    4, 

14.  8. 
14.12, 
14.16, 

14  .  20  , 

14.55, 
14.59. 

15.  3, 

15.  15. 
15.24. 

15  .  32  . 
15  .  40 , 

16.  6. 
16.10. 


52,74 

39,44 

26,47 

14,36 

2,71 

32,81 

24,04 

16,68 

9,60 

3,32 

42,14 
44,05 
46,75 
59,88 
13,43 
29,84 
50,32 
9,71 
25,56 


16  .  31  .  55,37 
16  .  44  .  56,52 
17.11.13,80 
17.15.38,22 
17.33.19,84 
17.59.58,65 
18.    8.52,14 


-  0,08 
+  0,03 

-  0,09 
+  0,11 
+  0,08 

-  0,11 


-  0,18 
+  0,05 
+  0,26 
+  0,03 


+  0,15 
+  0,28 
+  0,08 
+  0,08 

-  0,16 

-  0,03 

-  0,21 
+  0,26 
+  0,28 
+  0,33 


+  0,07 
+  0,12 
+  0,09 

-  0,19 
+  0,10 

-  0,20 
+  0,19 
+  0,12 
+  0,10 


+  0,21 

-  0,07 

-  0,15 

-  0,21 

-  0,01 
+  0,01 
+  0,02 


S. 

N. 
S. 
N. 


N. 
S. 

N. 
S. 

N. 

N. 
S. 

s. 

N. 


S. 

N. 


S. 


N. 


S. 
N. 


+  6,9 
6,8 
7,1 
7,1 

7,3 


7,4 
7,5 
7,5 
7,9 
7,9 


7,9 
8,0 
8,0 
8,0 


8,1 
8,1 


8,3 


8,5 


8,5 
8,5 


2  .  26  .  34,2 
2.  3.18,9 
0.  6.34,5 
0.  16.50,1 

2.13.57,6 


4, 

5, 

6, 

10, 


33 .  44,8 

19.56,6 

5 .  52,2 

]  1  .  28,3 


10.33.    5,6 

11  .15.45,6 
11.36.47,9 

12  .  38  .  59,3 
12.59.  18,5 

13.39.20,3 
13.59.    4,2 


-  18.    8.12,9 


21.25.58,9 

22  .  20  .  24,8 
23.    4.11,6 


^^MMArtAMMM 


-0,7 
+  0,6 
-0,1 
+  0,6 

+  0,1 


-  1,4 

-  1,5 

-  1,6 
+  1,0 

-  2,1 

-2,1 
+  0,4 

-  1,6 

-  1,0 

-  0,3 
-2,4 


0,3 


-  2,0 

+  0,6 
+  0,2 


(uu) 
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Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Moon. 


Right  Ascension. 


Date. 


•s 


M  a 


1834, 
Oct.  17 
18 
27 

Nov.  6 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 

Dec.  6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 

16 
17 

1835, 

Jan.  3 

5 

6 

9 

10 

12 

14 

22 
23 

Feb.  3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
20 

Mar.  3 

6 

7 

8 

10 

11 


ir. 
ir. 
II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
II. 
II. 
II. 
II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
II. 
II. 
II. 


I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
II. 
II. 
II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 


Addi- 
tional 
Correc- 
tion. 


-0,03 
-0,03 
-0,03 

-0,05 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
-0,02 
-0,03 
-0,03 

-0,04 
-0,04 
-0,04 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
-0,03 
■0,03 
-0,02 
-0,02 


-0,02 

-0,02 

-0,02 

-0,01 

-0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

-0,01 

-0,01 

-0,02 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

-0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-0,03 
-0,02 
-0,02 
-0,02 
-0,02 
■0,02 


Right  Ascen- 
sion of  Limb. 


h.      m,  9. 

1.49.36,81 

2.35.    7,26 

10.50.16,25 

19.50.35,96 
1.32.36,53 
2.17.3y,28 

3.  4.23,89 
3.55.41,65 

4 .  47  .  40,07 
1 1 .  23 .  35,49 
12.17.49,56 


Difference  from 
Ejiliemeris. 


22.12 

23 .  47 

0.32 


.16 
.  0 
,46 
,35 
,20 


5.22 
6.20 
7.18 


.  26,36 
.45,17 
.22,12 
.25,21 
.56,40 
.54,50 
.  10,50 
.39,10 
.56,28 
.  1,10 
.47,53 


22.39.53,08 
0.13.57,02 
0.58.27,34 
3.14.58,.39 
4.  4.42,80 
5.53.57,68 
7.52.54,22 
7.55.16,69 
15.19.32,84 
16.18.22,23 


1.23 
2.54 
3.42 
4.33 
5.28 
6.25 
7.25 
8.25 
9.25 
17.    0 


,  48,65 
36,90 

,45,87 

47,92 

5,08 

,  27,67 
4,21 
31,73 
23,46 
40,59 


I.. 50. 1 0,46 
4.12.  2,28 
5.  4.14,08 
5.59.22,74 
7.56.15,97 
8.55.51,51 


-0,30 
-0,59 
-0,64 

-0,59 
-0,82 
-0,23 
-0,42 
-0,32 
-0,65 
-0,71 
-0,13 

-0,89 
-0,41 
-0,63 
-0,42 
-0,46 
-0,37 
-0,24 
-0,45 
-0,09 
-0,26 
-0,10 


-0,44 
-0,26 
-0,40 
-0,47 
-0,40 
0,00 
-0,47 
-0,30 
-0,22 
-0,53 

-0,41 
-0,48 
-0,43 
-(-0,14 
-1-0,02 
-1-0,01 
-0,13 
-0,25 
-0,58 
-0,64 

-0,18 
-0,16 
-0,40 
-0,27 
-0,42 
-0,05 


II. 


-0,22 
-0,34 
-0,41 

-0,99 
-1,19 
-  0,33 
-0,28 
-0,14 
-0,41 
-0,37 
-0,05 

-1,23 
-0,79 
-1,04 
-0,90 
-0,85 
-0,62 
-0,34 
-0,28 
-0,06 
-0,12 
■f  0,02 


0,40 
0,25 
0,39 
0,27 
0,26 
0,07 
0,08 
0,11 
0,53 
0,07 


-0,26 
-0,08 
-(-0,09 
■4-0,69 
■f  0,41 
-(-0,19 
-t-0,01 
-0,12 
-0,28 
0,00 

-0,27 
-(-0,21 
-(-0,02 
+  0,20 
-0,06 
-(-0,09 


Declination. 


P- 


s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

N. 


s. 


s. 
s. 

N. 

s. 


s. 
s. 

s. 
s. 

N. 
N. 


s. 

s. 


s. 

N. 


Parallax  in 
Declination. 


+  41  .    3,7 
56 .  26,0 


42 

39. 

36, 

33, 

30, 


9,4 

8,6 

8,6 

21,9 

40,3 


II. 


48 .  49,7 

43.21,4 

37 .  20,4 

30.    7,4 

28 .  47,2 
29.28,1 


52 .  32,5 
47  .  32,5 

35  .  35,2 
32 .  56,2 

29.  9,4 

30.  4,9 


42.51,4 
36 .  36,0 


29 .  25,8 

28  .  49,0 

29  .  26,0 
31  .  23,0 
34  .  33,6 


31  .56,7 
28.31,4 


7,3 

22,4 

8,9 

8,6 

8,7 

22,2 

40,6 


48,1 

20,7 

20,2 

8,3 

48,3 
29,1 


31,2 
32,0 

.35,2 

56,7 

10,4 

6,6 


51,5 
36,2 


26,2 
49,5 
27,2 
24,7 
36,1 


57,1 
31,4 


Semidiameter. 


+  16.  13,6 

-H  15.35,9 
-(-14.42,9 
-f  14  .  44,3 
-H4.47,4 
■+14.51,7 
-14.57,3 


-(-14.51,9 
-(-14.44,7 
+  14 .  48,0 
•(-15.    5,9 


II. 


-15,13,7 
-f  15.21,8 


-(-15.  11,8 
4-14.53,2 

-f  14.50,8 
-f  14  .  57,0 
-15.  14,5 
-15.34,4 


15,5 

35,2 
43,1 
44,7 

47,7 
52,3 
57,9 


Declination  of 
Centre. 


+  13.    0.53,1 


14,7 

22,8 


11,7 
53,6 

51,3 
57,6 
15,5 
35,7 


-24. 
-+  5. 
■f  10. 
■4-14. 


,  1,0 
,15,4 
,3.5,1 


12 

14 

10 

45.  14,5 
-+18.45.47,8 
+  21.58.24,8 


II. 


51,9 

-   6 

56 

27,1 

44,8 

+   3 

19 

10,0 

48,2 

+  13 

5 

17,9 

6,8 

+  23 

30 

50,6 

+  24.55.   5,4 
+  24.56.    5,0 


-13.53.37,0 
-   3.53.33,4 

+  15.43.40,5 
+  19.34.51,9 
+  24  .  30 .  38,9 
-(-24.10.47,4 


■+14 

.47,9 

48,4 

+  14 

.47,2 

47,7 

-15 

8,2 

8,8 

-15 

19,8 

20,4 

-15 

32.4 

33,5 

-15 

45,1 

46,3 

-15 

56,6 

58,2 

+  14. 

50,0 

50,7 

-15. 

7,5 

7,9 

+   4.27.59,9 
+  14    .6.    3,4 


+  23 .  56 .  28,0 
+  25.  6.44,5 
+  24.51.28,1 
+  23.  4.11,5 
+  19.47.13,9 


+  20.31.53,7 
+  24.59.53,7 


58,6 

5,3 
15,1 
33,5 
14,9 
48,7 
24,5 


28,7 

9,4 

17,9 

52,4 

5,5 

7,0 


38,4 
33,5 

41,0 
51,0 
38,9 
47,8 


Difference  from 
Ephemeris. 


-  6,9 

+  5,7 

-  .3,5 

-  6,1 

-  7,8 

-  6,8 

-  1,2 


-  4,9 

-  8,7 

-  7,1 

-  7,8 

-  2,1 

-  1,9 


+  1,5 

-  1,9 

-  8,8 

-  8,1 

-  5,7 

-  2,5 


60,5 
4.1 


27,8 
44,4 
28,2 
12,0 
14,8 


54,8 
53,3 


-  0,2 

-  6,5 


6,2 
5,2 
7,3 
5,1 
4,4 


-  6,5 

-  4,1 


II. 


-  8,2 

+  5,8 

-  2,3 

-  3,9 
-6,1 

-  6,0 
-3,7 


-  1,7 

-5,1 
-4,3 

-  6,8 


-  4,5 
-4,4 


+  5,7 
+  4,1 

-  3,2 
-3,3, 
-5,2 
-5,4 


+  3,9 
-  1,7 


-4,9 
-5,1 

-  8,5 
-6,7 

-  7,1 


-  4,3 
-4,1 


Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  Moon. 
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Date. 


Right  Ascension. 


a  w 


1835, 
Mar.  12 

14 

April  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

May    4 

7 
*  8 

9 
10 
11 


I. 
II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
II. 
II. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 


Addi- 
tional 
Correc- 
tion. 


June    4 

I. 

8 

I. 

9 

I. 

10 

II. 

29 

I. 

July    3 

I. 

6 

1. 

10 

II. 

Aug.  6 

I. 

7 

I. 

16 

II. 

29 

I. 

30 

I. 

31 

I. 

Sept.  2 

I. 

5 

I. 

6 

1. 

II. 

15 

II. 

Oct.    2 

I. 

3 

I. 

7 

II. 

27 

I. 

28 

I. 

29 

I. 

31 

I. 

Nov.    1 

I. 

3 

I. 

15 

II. 

27 

I. 

-0,02 
-0,03 

-0,01 
-0,01 
-0,02 
-0,02 
-0,02 
-  0,03 
-0,03 
-0,02 

0,00 
-0,01 
-0,01 
-0,01 
-0,02 
-0,02 

-0,07 
-0,09 
-0,09 
-0,09 
-0,01 

-0,01 
-0,01 
-0,01 

-0,01 
-0,01 
-0,01 
-0,01 
-0,01 
-0,01 

-0,01 

-0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

4-0,01 

-1-0,01 


Right  Ascen- 
sion of  Limb. 


Difference  from 
Ephemeris. 


9 .  54  .  44,98 
11.51  .    9,46 


8.28 
9.26 
10.23 
11.19 
12.15 
13.11 
13.13 


47,17 
,  32,28 

29,04 
35,86 
22,42 
37,76 
.  56,74 


14.11  .40,85 

8.  7.18,66 
10.53.55,97 
11.48.  2,12 
12.42.31,56 
13.38.27,28 
14.36.55,68 


,26. 
,  6. 
■  9. 
,18. 
,24. 


55,53 

38,58 

19,91 

10,96 

8,30 


12.53.27,70 
1 5  .  40  .  43,45 
20.    6.12,37 

19.34.33,30 

20.37.43,59 

4.    6.   5,06 

15.  2.23,31 

16.  1.12,88 

17.  3.    3,33 


19.11 

22.  9 

23.  1 
23.    3 

6.24 


,31,63 
.  30,30 
23,18 
33,52 
,14,91 


21.51.18,94 
22.43.27,21 
1  .52.41,73 
19.35.42,60 
20 .  37  .  36,80 
21.35.  2,67 
23.17.29,97 

0.    4.22,07 

1  .  34  .  49,67 

11.58.31,56 

23.    2.    1,61 


-1-0,01 
-0,09 

-0,17 
-0,24 
-0,05 
-0,31 
-0,26 
-0,40 
-0,12 
-0,.50 

-0,36 
-0,46 
-1,04 

-  0,.35 
-0,.50 
-0,58 

-0,66 
-0,86 
-0,75 
-0,86 
-1,45 

-0,55 
-0,38 
-0,33 

-1,12 
-1,45 
■f0,12 
-0,98 
-0,56 

-  0,26 

-0,69 
-1,35 
-1,33 
-1,03 
-f  0,15 

-0,83 
-0,64 

-  0,82 
-1,46 
-1,90 
-0,79 
-0,24 

-0,49 
-0,96 
-0,21 
-1,31 


II. 


-h0,03 
-0,01 

+  0,24 
+  0,19 
+  0,25 
-0,11 
+  0,01 
+  0,17 
+  0,33 
+  0,41 

-0,11 
0,14 
-0,68 
+  0,04 
+  0,05 
+  0,20 

-0,52 
-0,53 
-0,37 
-0,33 
-0,82 

-0,25 
-0,45 
-0,01 

-0,60 
-0,70 
-0,05 
-0,29 
-0,,33 
-0,44 

-0,78 
-0,66 
-0,47 
-0,37 
-0,28 

-0,96 
-0,71 
-  0,29 
-1,43 

-1,87 
-0,85 
-0,67 

-0,98 
-0,98 
-0,24 
-1,66 


Declination. 


N. 


N, 


N. 


N. 
N. 
N. 
N. 
N. 

N. 
N. 

N. 


Parallax  in 
Declination. 


+  45 .  59,8 


38  .  25,0 


56.  0,3 


40.21,8 
45.  18,2 
50.  6,2 
54.14,2 
57.17,8 

42 .  38,8 
57  .  53,4 
59.22,1 


58.  2,7 
58  .  22,3 


57  .  24,8 


57, 
58, 


39,1 

8,4 


57  .  52,5 
54.35,1 
52  .  24,3 

27  .  39,9 

54  .  50,9 
52 .  55,0 


40. 
58, 
57, 
55. 


9,3 
10,7 

0,7 
30,6 


II. 


52  .  24,9 


62,7 


24,0 


2,2 


19,6 
15,7 
4,1 
12,7 
16,4 

37,5 
51,3 
19,9 


1,4 
21,9 


26,4 


37,6 
7,6 

53,3 

38,5 
27,5 

41,5 

51,8 
57,2 
11,4 
6,8 
58,0 
28,4 


22,8 


Semidiameter. 


16.25,8 


-16.    4,6 


16.41,2 


15  .  59,5 

■16.  15,0 

•16.28,5 

16.38,3 

16.43,3 

15.53,9 
16.36,2 
16.37,7 


-16.23,9 
+  16.    7,2 


+  15.55,3 


16, 
■16. 


9,2 
6,0 


+  15.55,7 
+  15.32,5 
+  15  .  23,5 

+  14.57,3 

+ 15 .  29,3 
+  15.  20,5 
-14.51,8 
+  16.  0,9 
+  15.47,4 
+ 15  .  34,6 


+  15.22,5 


II. 


27,4 


4,7 


42,3 


59,1 
14,5 
28,2 
38,3 
43,4 

53,9 
36,0 
37,5 


24,0 
7,6 


56,3 


9,2 
6,2 

56,4 
34,0 
24,9 

58,6 

30,1 
21,6 
.53,1 
0,3 
47,1 
34,5 


22,3 


Declination  of 
Centre. 


II. 


+   6.24.    1,4 


+  15.24.37,6 


-10.    0.47,6 


+  12.36.  8,5 
+  6.40.10,3 
+  0.10.13,9 
-  6.30.45,7 
-12.54.58,7 

+  9.  6.40,1 
-15.46.21,2 
-20.43.42,2 


-18.42.59,0 
-  24  .  26 .  27,6 


2,7 


36,5 


46,8 


6,7 

8,3 

12,1 

17,2 

60,2 

38,8 
23,1 
44,2 


60,4 
27,6 


Difference  from 
Ephemeris. 


-22.59.22,5   19,9 


-20.38.18,9 
-24.    3.22,5 

-25.51.58,0 
-16.37.  7,1 
-11.30.44,1 

+  26.    8.36,4 


-18. 
-13, 

+    8. 


18.37,6 
28.  6,5 
39.  5,2 
-25.48.10,3 
-23.26.43,1 
-19.45.52,0 


-11.40.57,3 


20,4 
23,5 

56,5 

2,2 

39,5 

39,3 

35,9 
3,2 
6,0 
14,8 
46,1 
54,3 


59,6 


-   4,0 


5,0 


f    2,8 


5,3 
3,1 
4,0 
0,4 
1,7 


+ 


+  2,1 
+  5,9 
+    3,1 


II. 


4,6 
4,9 


+    2,3 


-  1,0 

-  1,3 

+  0,7 

-  5,4 

-  9,0 

-  4,9 

-  3,6 

-  6,4 

-  7,1 
+  1,4 
+  1,5 
+  0,6 


-  5,1 


6,8 


7,5 


-2,6 


-  8,8 
-7,1 

-  8,0 

-  4,9 

-  3,1 

-  3,3 
+  0,4 

-  2,4 


+  0,2 
+  2,6 


5,5 


+  0,4 
+  0,4 

+  3,3 
+  5,7 
+  3,4 

-2,2 


0,1 
0,2 
0,7 
1,6 
0,2 
0,1 


-2,4 


Observed  at  one  Wire  of  the  Transit  Instrument  only. 
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Observed  Right  Ascexsions  and  Declinations  of  the  Moon. 


Right  Ascension. 

Declination.                                                            1 

Addi- 

Difference from 

Parallax  in 

Declination  of 

Difference  from 

Date. 

tional 

Right  Ascen- 
sion of  Limb 

Ephemeris. 

Declination. 

Semidiameter. 

Centre. 

Epliemeris. 

tion. 

I. 

II. 

I. 

11. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

1835, 

s. 

A.      m.           a. 

s. 

s. 

„ 

Nov  28 

I 

+  0,01 
+  0,01 

23.49.53,74 
2.51.37,89 

-0,61 
-0,24 

-0,90 
-0,43 

Dec.    2 

I. 

S. 

+  35  .  40,5 

41,8 

+  14  .  43,5 

44,5 

+  15.11  .26,2 

28,5 

-    9,0 

-  7,9 

Q 

c 

^9     98  7 

29,9 
41,2 

+  14.41,7 
+  15.53,2 

42,6 
53,5 

+  19.25.54,1 

+    1.45.51,8 

56,2 
51,9 

-  6,5 

-  2,4 

-  5,9 

-8,1 

13 

s. 

47.41,4 

14 

II. 

+  0,01 

13.19.    3,61 

-0,06 

+  0,38 

s. 

51  .56,5 

56,7 

+  16.    8,1 

8,6 

-   4.38.    8,4 

7,7 

-   4,1 

-7,2 

24 

I. 
II.* 

+  0,01 
+  0,01 

22.41.27,94 
22.43.41,10 

-0,66 
-1,50 

-0,77 
-1,68 

s. 

54  .  14,3 

14,2 

+  15.41,7 

42,1 

-13.45.15,4 

15,1 

-   0,9 

+  1,0 

25 

I. 

U." 

+  0,01 
+  0,01 

23. 31.. 56,57 
23.34.  5,67 

-0,37 
-0,25 

-0,62 
-0,56 

s. 

51  .  15,4 

15,1 

+  15.26,1 

26,5 

-   8.11.26,8 

26,7 

-   2,6 

-2,0 

26 

I. 

+  0,01 

0.19.18,91 

-0,42 

-0,61 

s. 

47.51,5 

51,8 

+  15.  12,2 

12,7 

-   2.27.13,8 

13,0 

-  7,1 

-4,9 

27 

I. 

+  0,01 

1.4. 56,56 

-0,45 

-0,51 

28 

I. 

+  0,01 

1  .  50  .    4,45 

-0,49 

-0,53 

s. 

40.30,1 

31,0 

+  14.52,5 

53,1 

+    8.39.25,7 

27,2 

-10,5 

-  6,8 

The  columns  marked  I.  are  applicable  to  the  calculations  taken  from  the  Ephemeris  contained  in  the  Nautical  Almanac  ; 

those  marked  II.  to  the  calculations  taken  from  M.  Schumacher's  Ephemeris. 

*  Dark  or  unenlightened  limb. 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Mercury. 
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Date. 


Right  Ascension. 


Limb 
observed. 


Right  Ascension 
of  Centre. 


Difiference 
from  Nautical 
Almanac. 


Declination. 


Limb 
observed. 


Parallax  in 
Declination. 


Declination  of 
Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


1834, 
Oct.    17 

Dec.  12 

15 

1835, 
Feb.    12 

18 
19 
24 
25 

April.  26 

May     7 

8 

28 

29 

June  4 
5 
6 
8 
9 
13 

July    30 

Aug.     6 

7 

12 

14 

20 

Sept.  11 
23 
26 


I. 

II. 
II. 


I. 
I. 
I. 
I. 
I. 

II. 

II. 
II. 
I. 


I. 
I. 
I. 
I. 


II. 
II. 

II. 


14  .  39  .  21,53 

15  .  53  .  20,49 
16.    7.47,82 


23.  8.49,59 
23  .  13  .  42,40 
23  .  32  .  14,97 
23  .  34  .  33,91 

1.3.  33,43 


2, 
2. 
5. 


18.  15,41 
25  .  53,84 
11  .51,49 


6.  9.28,57 

6.24.  14,51 
6.38.  8,50 
6  .  44  .  45,36 

7.  8.54,75 


7  .  47  .  36,53 

7  .  52  .  32,31 

8  .  36  .  52,31 


13.    8.48,22 


+  0,09 

-0,21 
-0,11 


+  0,20 
+  0,27 
+  0,45 
+  0,60 

-0,19 

0,00 
-0,04 
-0,68 


-0,45 

-0,42 
-0,66 
-0,83 
-0,41 


-0,22 
-0,11 

-0,38 


-0,07 


+  6,5 

-  9 

57 

.41,2 

7,1 

-    5 

9 

55,8 

7,2 

-    4 

24 

.12,2 

8,0 

-    1 

5 

.44,0 

4,6 

+  12 

28 

.29,8 

3,6 

+  25. 

2 

37,8 

3,9 

-1-25 

34 

6,4 

4,0 

+  25 

31 

.28,6 

4,2 

+  25 

12 

7,8 

4,3 

+  25 

2 

13,9 

4,8 

+  24 

9 

•    7,4 

6,8 

+  18 

59 

27,4 

5,3 

+  20. 

2 

41,9 

4,6 

+  19 

42 

48,5 

4,5 

+  19 

16 

50,7 

4,3 

+  16. 

54 

17,5 

5,0 

+    1. 

43 

27,3 

5,9 

-  7. 

12 

31,9 

6,1 

-  9. 

15 

18,0 

-0,2 
-1,9 
-4,3 

-2,7 


-0,2 


-4,4 

-2,5 
+  0,5 

+  1,8 
-1,7 
+  0,9 

+  1,4 


-1,9 
-0,8 
-0,6 
-0,7 

+  2,9 
+  2,8 

+  4,7 


Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Venus. 


Date. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Limb 
observed. 

Right  Ascension 
of  Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 
from  Nautical 
Almanac. 

1834, 
Oct.    17 

18 
27 

Nov.    13 

I. 
I. 
I. 

ft.       m.            *. 

16  .  32  .  28,63 

+  0,58 

,, 

e             /              M 

-  3,5 

-  6,8 

+  13,8 

-  26 .   7  .  13,8 

-  27  .  40  .  44,3 

17.12.13,53 
18.    7.33,43 

+  0,38 
+  0,49 

20,0 

(XX) 
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Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Venus. 


Date. 


1834, 
Nov.  14 
15 
22 

Dec.     2 

8 
12 
25 
31 

1835, 
Jan.      2 
4 


Feb. 


3 

5 

8 

18 


Mar.  8 
12 
15 

April  24 

May  4 
10 
11 
12 
13 
14 

July  9 
12 
14 
20 
23 
24 
26 

Aug.  3 
6 
7 

12 
20 
28 
30 

Sept.     1 

4 

6 

10 

16 

22 

Oct.  23 
24 

27 


RioHT  Ascension. 


Limb 
observed. 


I. 
I. 

I. 
I. 
I. 

II. 


II. 
II. 

II. 
II. 
II. 
II. 

II. 
II. 
II. 

II. 

II. 
II. 


II. 

II. 
II. 
II. 
II. 


II. 
II. 
II. 

II. 
II. 
II. 

II. 
II. 

II. 
II. 
II. 

I. 

I. 


Right  Ascensdon 
of  Centre. 


18.  12.24,30 
18.25.28,30 

18.31  .  10,64 
18.26.  8,85 
18.19.23,38 

17.33.16,07 


17  .  30  .  24,66 
17.28.12,59 

18.  6.49,46 
18.12.56,29 
18.22.38,30 
18.58.47,34 

20.  13.21,39 
20  .  30  .  48,62 
20.43.59,95 

23  .  39  .  49,73 

0.23.11,12 
0.49.17,94 


1.6.  48,59 


5. 
5, 
6, 
6. 


35.23,51 

51.    9,11 

1.41,52 

33 .  25,56 


7.47.12,07 
8.  2.47,68 
8.    7.58,21 

9.13.53,02 

9.53.   4,36 

10.    2.42,34 

10.  12.16,66 
10.26.31,74 

10.54.40,57 
n  .22.26,80 
11  .49.57,46 

14.    8.45,13 

14.28.    0,77 


Difference 

from  Nautical 

Almanac. 


+  0,32 
+  1,06 

+  1,07 
+  1,27 
+  1,39 

+  1,54 


1,32 

1,47 

0,75 
0,87 
0,93 
0,55 


+  0,03 
+  0,27 
+  0,13 

+  0,33 

+  0,21 
+  0,38 


+  0,18 

-  0,45 

-  0,14 

-  0,26 

-  0,43 


-  0,12 

-  0,14 
+  0,01 

+  0,35 
+  0,14 
+  0,05 

-  0,02 
+  0,09 

+  0,18 
+  0,26 

-  0,09 

+  0,31 
+  0,20 


Declination. 


Limb 
observed. 


N. 
N. 
S. 
S. 

s. 


s. 


N. 
N. 
N. 
N. 


Parallax  in 
Declination. 


20,3 
20,6 
23,2 

27,0 
29,3 
30,5 
31,1 
29,5 


28,4 


16,7 


5,6 
5,6 
5,5 
5,4 

3,1 


3,0 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 

3,0 
3,0 
3,0 
3,1 
3,2 
3,4 
3,4 

3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,8 


4,6 
4,6 
4,7 


Declination  of 
Centre. 


27  .  37  .  26,2 
27.33.51,9 
26  .  56  .  29,7 

25  .  30  .  32,3 
24.21  .20,4 
23.28.  1,3 
20.  0.12,9 
18.46.    7,4 


18.26.37,7 


-18.28.25,0 


+  3.47.22,9 

+  4.13.47,1 

+  4.40.    9,9 

+  5.    6.27,3 

+  22.40.59,1 


+  23 
+  23 

+  22. 
+  22. 
+  22. 


1  .  10,5 

3  .  34,6 

55 .  43,9 

51  .45,6 

41.49,3 


21  .  35  .  43,9 
21.  0.21,1 
20  .  47  .  22,0 
19.33.21,9 
17.  6.14,8 
14.  8.11,9 
13.19.29,4 

12  .  29  .  23,0 

11  .  11.35,3 

10.18.    8,4 

8.27.56,1 

5  .  35  .  40,4 


-  12.    9.18,9 

-  12.36.19,3 

-  13.55.31,2 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


-2,9 

-  9,3 

-  9,9 

-  5,3 

-  1,5 
+  1,5 
+  3,3 
+  5,2 


+  1,2 


+  5,2 


-2,9 
-2,7 

-  2,1 

-4,2 

-  0,5 

-0,7 

-  1,1 
-0,1 
-0,4 

-  0,3 

+  2,2 

+  0,5 

+  2,2 

+  0,5 

+  1,7 

+  1,7 
-0,4 

+  2,2 
+  2,0 
+  0,7 
+  0,8 

-  1,3 


-2,1 

-  1,3 

-  2,8 


Obseuved  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Venus. 
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Date. 

RiOHT  ASCENSIOX. 

Declination. 

Limb 
observed. 

Bight  Ascension 
of  Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

1835, 
Nov.  11 
16 
27 

Dec,     2 
22 
24 

I. 
I. 
I. 

I. 
I. 
I. 

h.         m.            t. 

15  .  42  .  59,39 

16.  8.59,89 

17.  7.50,90 

17.35.    8,71 
19.24.49,38 
19  .  35  .  37,44 

+  0*77 
+  0,42 
+  0,84 

+  0,94 
+  0,19 
+  0,17 

^^ 

0               /                    1/ 

m 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Mars. 


Date. 


Right  Ascension. 


Limb 
observed. 


Correction 
for  defect  of 
illuminated 
disc. 


Right  Ascension 
of  Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


Declination. 


Limb 
observed. 


Parallax 
in  Decli- 
nation. 


Declination  of 
Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


1834, 
Dec.  18 
19 
20 
21 
22 
26 
27 
29 

1835, 

Jan.    .  1 

2 

3 

5 

9 

10 

12 

14 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Feb.     1 
3 


&  II. 
&II. 


I. 

&II. 

I. 

&  II. 

I. 

&  II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 
I. 

&II. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&  II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

I. 

&II. 

0,01 
0,01 


0,01 


+  0,01 
+  0,01 
+  0,01 
+  0,01 


h. 

m. 

a. 

7. 

7. 

14 
13 

41,91 
12,25 

7. 
7. 
7. 

10 
3 
1 

5,44 
29,00 
45,98 

6.53.  0,68 
6.51.14,94 
6  .  49  .  29,54 
6.46.  0,64 
6.39.  16,00 
6.37.39,14 

6  .  31  .  31,42 
6  .  27  .  22,04 

6  .  23  .  38,91 
6  .  22  .  30,73 

6  .  20  .  24,38 


6  .  16  .  53,25 
6.16.  9,30 
6.14.  52,09 
6  .  14  .  19,37 


-  0,18 
+  0,03 

-  0,05 
+  0,01 

-  0,23 


-  0,15 

-  0,16 

-  0,15 

-  0,08 

-  0,24 
+  0,07 

-  0,05 
+  0,03 

+  0,12 
+  0,04 


0,02 


0,00 

-  0,05 

-  0,35 

-  0,07 


s. 

N. 

N. 
S. 
S. 
N. 
N. 


N. 
S. 

N. 
N. 
S. 
S. 

s. 

N. 

N. 
S. 
N. 
S. 

S. 
N. 
S. 
N. 
S. 

s. 

N. 

N. 
N. 


+  6,8 
6,8 


6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 


6,7 
6,7 

6,6 
6,5 
6,4 
6,4 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 
6,0 
6,0 


5,9 
5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
6,6 
5,5 

5,5 
5,4 


+  25.43,    8,4 
+  25.48.    7,0 


+  25 

+  26 
+  26 
+  26 
+  26 


.57 
.    2. 
,20. 
,25. 
33. 


53,4 
41,4 
56,9 
13,8 
20,1 


+  26.45.  19,1 
+  26  .  47  .  38,4 


+  26, 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 


56 .  30,2 
5  .  40,8 
7  .  30,8 
10.37,1 
12 .  59,2 
15.17,2 
15.48,1 
16.15,0 
16.19,2 
16 .  10,5 


+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 
+  27. 

+  27. 

+  27. 


15.41,9 
15.17,1 
14.45,0 
14.  9,7 
13  .  27,1 
11.49,0 
10.54,3 

9 .  55,9 
7  .  47,6 


1^',7 
16,3 


17,2 
16,9 
16,2 
15,6 
16,4 


16,4 
15,2 


15,8 
15,4 
14,5 
13,6 
14,4 
15,5 
12,2 
14,5 
13,0 
16,6 


14,1 
13,5 
14,2 
12,7 
13,2 
13,0 
12,2 

11,4 
10,9 


17G 


Obseuved  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Mars. 


Date. 


Right  Asceksiom. 


Limb 
observed. 


Correction 
for  defect  of 
illumiuated 
disc. 


Rigbt  Ascension 
of  Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


Deci,i»ation. 


Limb 
observed. 


Parallax 
in  Decli- 
nation. 


Declination  of 
Centre. 


Difference 
from  Nautical 
Almanac. 


1835, 

Feb.     4 

5 

8 

9 

10 

17 

18 

20 

21 

23 

24 

26 

27 


Mar. 


3 

4 

5 

6 

10 

11 

12 

14 

16 

18 

24 

25 

26 

27 


April  1 
7 
9 
10 
14 
16 
21 
23 
24 


May 


4 
7 
8 
12 
13 
14 
16 
27 
29 
30 


June     4 

5 

11 

13 


July 


L  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

L  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 
I. 


I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 

I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 


0,02 
0,02 


+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,02 
+  0,03 
+  0,03 


+  0,03 

+  0,03 

+  0,03 

+  0,03 


6.12.43,65 
6.12.28,80 


6.12. 
6.  12. 
6.13. 
6.14, 
6.15. 
6.  15. 
6.17. 
6.17. 
6.  19. 
6,20. 

6.24. 
6 .  25 . 
6.26, 
6.27. 
6.32. 
6 .  33 , 
6.34, 
6.37, 
6.40, 


43 
52 
54 
55 

57 


3,  .50 
5,33 
49,80 
17,04 
19,45 
54,89 
13,80 
57,22 
31,74 
22,79 

9,82 
12,47 
16,93 
23,83 

9,94 
26,13 
44,21 
25,28 
13,35 

7,06 
22,90 

0,22 
38,90 
18,51 


5.54,41 
16.47,33 


22 .  25,39 
30.  6,77 
34.  1,37 
43 .  58,99 
48.  1,84 
50.    4,42 

10  .  52,07 

17.13,56 

19.21,23 

,  27  .  54,96 

.30.    4,26 

,32.  13,59 

,  32,85 

.31,55 

.55,19 


36, 
0. 
,    4 


9.  18.    8,55 
9 .  33 .  37,37 

10.22.32,16 


0,00 
+  0,15 


+  0,09 

-  0,24 

-  0,11 
0,14 
0,06 
0,10 
0,10 
0,12 
0,18 
0,28 


+  0,02 
+  0,23 
+  0,11 
+  0,36 
+  0,14 
+  0,07 
+  0,10 

-  0,03 
+  0,34 
+  0,16 

-  0,03 

-  0,05 
+  0,05 

-  0,13 


-  0,26 
+  0,09 

+  0,05 
+  0,15 
+  0,01 
+  0,06 

-  0,07 
+  0,23 

+  0,17 
+  0,03 

-  0,11 

-  0,26 

-  0,03 
+  0,01 
+  0,05 

-  0,16 

-  0,07 


+  0,05 
+  0,08 

+  0,07 


S. 

N. 
S. 

N. 
S. 


+  5,4 
5,3 
5,2 
5,1 
5,1 
4,8 
4,7 


4,6 


4,3 


4,1 

4,0 


3,8 
3,8 
3,6 
3,6 

3,5 


3,3 


3,1 

3,1 

3,0 
3,0 

3,0 
3,0 
2,9 


2,9 
2,9 


2,9 
2,9 

2,9 


+  27, 
+  27, 
+  27, 
+  27, 
+  26. 
+  26, 
+  26, 


6 .  37,5 


5 
1 
0 

58 
48 
46 


26,6 
35,6 
16,3 
52,0 
,28,3 
52,6 


+  26  .  41  .  56,5 


26 .  23 .  45,0 


+  26.17.35,1 
+  26.    8.45,6 


+  25  .  53  .  56,0 
+  25  .  48  .  30,6 
+  25  .  30  .  34,3 
+  25.27.  18,8 

+  25  .  20 .  32,7 


+  24  .  27  .  59,8 


+  23.  12.24,2 
+  23.    6.12,0 

+  21  .57.42,9 
+  21  .  34  .  57,4 

+  20.54.41,5 
+  20.46.  18,3 
+  20  .  37  .  46,9 


+  18.16.37,2 
+  18.    6.  19,9 


+  17.  2.17.4 
+  15.54.35^8 
+  15.31.11,3 


12,0 
11,0 
12,2 
10,7 
12,3 
9,7 
9,8 


10,0 


-    6,4 


6,8 
6,7 


6,5 
5,9 
4,2 
4,3 


4,9 


4,0 


2,2 
1,1 

2,4 
1,2 


0,9 
0,3 
1,2 


-    0,1 
+    0,6 


0,0 
-  0,4 
+     0,4 


Date. 


1834, 
Nov.  5 
8 
11 
13 
15 
16 
21 
29 


Dec. 


1 
2 
8 
10 
16 
19 
20 
22 
26 
27 
30 


1835, 

Jan.    1 

2 

3 

5 

14 

17 

20 

28 

9 
14 
17 
18 
20 


I'eb. 


OiJSEiivED  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Vesta. 


Right  Ascension. 


Right  Ascension. 


h.        m.         s, 

4.  2.56,32 
4.  0.  5,11 
3.57.  5,96 
3.55.  3,49 
3  .  52  .  58,33 
3  .  51  .  55,22 
3  .  46  .  37,87 
3.38.17,76 


3  .  29  .  48,50 
3.28.  7,39 
3  .  23  .  37,49 

3.21.  7,68 
3.20.  2,34 
3.  18.  12,03 
3.17.48,97 
3.16.  49,69 


16.  19,14 
,  16 .  6,45 
15  .  55,39 
15.39,24 
15.. 50,37 
16 .  23,86 
17.12,04 
20 .  27,61 


3.28.    8,68 
3.32.13,95 

3.36.15,61 


DiiFerence 

from  Nautical 

Almanac. 


-  0,16 
+  0,17 
+  0,15 
+  0,40 

0,00 

-  0,16 
+  0,12 

-  0,06 


-  0,01 

-  0,06 
+  0,16 


Parallax  in 
Declination. 


Q  "7 

^,  < 

3,8 


3,8 
3,8 

3,8 


3,8 

3,7 
3,7 
3,6 
3,6 
3,6 
3,5 


3,2 
3,2 


2,9 
2,9 


2,3 
2,3 
2,2 
2,2 


Declinatiom. 


Declination. 


+  11.56.    6,3 
+  11  .49.49,1 


+  11 

.40 

3,0 

+  11 

36 

29,1 

+  11 

34 

48,4 

+  11  .19.42,7 

+  11.  18.43,5 
+  11  .  18.27,0 
+  11  .18.46,1 
+  11.  19.49,0 
+  11.25.46,8 
+  11  ..30.21,5 


+  12. 
+  12. 


+  12. 
+  13. 


2 .  20,2 
5  .  33,4 


52 .  10,5 
5.46,1 


+  15.38.13.7 
+  15.56.  9,6 
+  16.  2.  9,4 
+  16.  14.12,5 
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Difference 

from  Nautical 

Almanac. 


13,3 
13,7 


+  14,2 
+  13,0 
+  13,4 

+  13,2 


12,1 
15,3 
12,8 
13,4 
13,8 


Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Juno. 


Date. 

Eight  Ascension. 

Declination. 

Right  Ascension. 

Difference 
from  Nautical 

Almanac. 

• 

Parallax  in 
Declination. 

Declination. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

■  1835, 

Dec.     17 

18 

21 

24 

/).      m,           s. 

6  .  50  .  22,30 
6  .  49  .  33,73 
6.47.    .3,58 
6  .  44  .  27,68 

+  3*28 
4  2,96 
+  2,90 
+  3,18 

+  6;() 
6,0 
6,0 

-0.8.    0"l 
-0.7.39,0 
-0.4.41,9 

+  18',1 
+  18,9 
+  18,7 



•                            1 

(vy) 


T78 


Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Pallas. 


Date. 

Right  Ascension. 

DECtlNATION. 

Right  Ascension. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Parallax  ia 
Declination. 

Declination. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

1835, 
May     21 
22 
23 

28 
29 

June      4 

8 

9 

13 

14 

•    15 

17 

22 

23 

25 

July        1 
3 

H,      m.           «• 

17.19.20,22 
17.18.33,99 
17.17.47,95 
17.13.44,49 
17.12.54,62 

17.   7.49,05     . 
17.    4.23,42 
17.    3.32,56 
17.   0.    9,71 

-  7*32 

-  7,45 

-  6,70 

-  7,48 
-7,41 

-  7,51 

-  7,60 
-7,27 

-  7,48 

+  r,9 

1,9 
1,9 

1,9 

1,9 
1,9 
1,9 

1,8 
1,8 

1,8 

+  2'4.38.34"5 
+  24  .  44  .  40,5 
+  24  .  50  .;30,0 

+  25.19.    7,4 

+  19,9 
+  18,6 
+  18,3 

+  16,8 

+  25  .  41 ,  34,8 

+  12,2 

+  25.40.52,1 
+  25.39.46,1 
+  25.38.23,5 
+  25  .  34  .  40,6 
+  25.20.    7,2 

+  11,5 
+  10,4 
+  11,2 
+  10,4 
+    7,2 

16  .  58  .  30,01 
16.56.51,97 
16.52.57,43 
16.52.  12,62 
16.50.45,39 

16  .  46  .  43,87 
16.45.31,29 

-7,78 

-  8,14 

-  8,24 

-  8,17 

-  7,93 

-  7,97 

-  7,81 

+  25.    7.58,5 

+    8,0 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Ceres. 


Date. 

Right  Ascension. 

DECLUfATlON. 

Right  Ascension. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

1835, 
May      22 
28 
29 

June       1 

4 

8 

9 

13 

14 

22 

23 

25 

h.       m.           *. 

17.30.59,19 
17.25.54,82 
17.25.    1,35 

-  1,31 

-  1,37 

-  1,07 

+  4,"6 
4,7 
4.7 

4,7 

4,7 

4,7 
4,7 
4,7 

'"'4,6 

-2'l.47.3l',5 
-22.    3.27,0 
-22.    6.    8,2 

-22.14.    1,2 

-  10,5 

-  10,2 

-  13,2 

-  15,2 

17.19.25,18 
17.  15.33,20 
17.  14.35,36 
17.  10.41,62 

-  1,43 

-  1,52 
-0,95 

-  1,11 

-22.31  .50,2 

-22.44.    1,2 
-22.46.23,6 
-23.    4.48,5 

-  13,3 

-  12,3 

-  12,0 

-  20,5  (a) 

-  13,1 

17.1.  18,64 
16  .  59  .  34,05 

-  1,81 

-  1,47 

-23.11  .12,4 

(a)  Planet  faint. 

Obsekved  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Jupiter. 
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Right  Ascension. 

Declination. 

Difference 

Difference 

Limb 

Right  Ascension 

from  Nautical 

Limb 

Parallax  in 

Declination  of 

from  Nautical 

observed. 

of  Centre. 

Almanac. 

observed. 

Declination. 

Centre. 

Almanac. 

1834, 

h.      m.           », 

s. 

Nov.  13 

I.  &  II. 

4.28.14,13 

-  0,92 

N. 

+  1,2 

+  20.  52.  5^',  1 

-  3,0 

14 

I.  &  II. 

4  .  27  .  42,58 

-  0,68 

S. 

1,2 

+  20.51  .48,8 

-4,3 

15 

I.  &  II. 

4  .  27  .  10,40 

-  0,70 

N. 

1,2 

+  20  .  50  .  42,0 

-4,1 

17 

S. 

1,2 

+  20  .  48  .  25,4 

-4,1 

18 

I.  &  II. 

4.25.31,69 

-  1,11 

21 

28 

I   &  II 

4  .  23  .  51,32 
4.  19.51,40 

-  0,86 
-0,79 

l!  &  IL 

N. 

1,2 

+  20  .  35  .    6,2 

-4,9 

29 

I.  &  II. 

4.19.16,58 

-  1,12 

S. 

1,2 

+  20.33.51,2 

-4,8 

Dec.     1 

I.  &  II. 

4.18.    8,02 

-  0,84 

N. 

1,2 

+  20.31  .22,0 

•  ••  3,6 

2 

I.  &  II. 

4.17.33,73 

-  0,82 

S. 

1,2 

+  20  .  30  .    4,9 

-  5,3 

4 

N. 

+  20  .  27  .  35,3 

-4,6 

fi 

I.  &  II. 
I.  &  II. 

4.15.17,72 
4.14.11,26 

-  1,03 

-  0,84 

1,2 

1,2 

8 

S. 

+  20  .  22  .  38,5 

-  3,5 

10 

I.  &  II. 

4.13.    5,68 

-  0,85 

N. 

1,2 

+  20.20.12,4 

-  3,5 

15 

I.  &  II. 

4.10.  27,70 

-  0,92 

S. 

1,2 

+  20.14.19,7 

-  3,3 

16 

I.  &  II. 

4  .:  9  .  57,40 

-  0,84 

N. 

1,2 

+  20.  13.  12,5 

-2,5 

17 

I.  &  II. 

4.    9.27,56 

-  0,76 

S. 

1,2 

+  20.  12.    2,4 

-5,7 

19 

I.  &  n. 

4.    8.29,02 

-  0,90 

N. 

1,2 

+  20  .    9  .  53,5 

-4,0 

22 

I.  &  II. 

4.    7.    5,44 

-  0,77 

S. 

1,2 

+  20  .    6  .  46,0 

-  4,7 

26 

I.  &  II. 

4.    5.21,80 

-  0,90 

N. 

1,2 

+  20  .    2  .  58,4 

-  3,3 

27 

I.  &  II. 

4.    4.57,52 

-  0,85 

30 

I.  &  II. 

4.    3.48,54 

-  0,88 

S. 

1,2 

+  19.59.36,8 

-2,3 

1835, 

Jan.      1 

1.  &  II. 

4.3.    5,84 

-  1,12 

N. 

1,2 

+  19.58.    5,0 

-4,1 

2 

I.  &  n. 

4.    2.45,97 

-  0,87 

S. 

1,2 

+  19.57.23,5 

-3,4 

3 

I.  &  II. 

4.    2.26,52 

-0,93 

5 

I.  &  II. 

4.1.  50,21 

-  0,76 

N. 

1,2 

+  19.55.28,1 

-4,9 

9 

I.  &  II. 

4.    0.46,52 

-  0,82 

S. 

1,2 

+  19.53.26,7 

-4,6 

13 

I.  &  II. 

3  .  59  .  55,72 

-0,87 

14 

I.  &  II. 

3.59.45,30 

-  0,67 

N. 

1,1 

+  19  .  51  .  47,6 

-2,5 

17 
20 

I.  &  II. 
I.  &  II. 

3.59.  18,30 
3  .  58  .  59,05 

-  0,77 

-  0,69 

S. 

1,1 

+  19.51  .  12,5 

-  4,9 

21 

I.  &  II. 

3  .  58  .  54,32 

-  0,68 

N. 

1,1 

+  19.51.    6,2 

-2,0 

28 
29 
30 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

3.58.44,81 
3  .  58  .  46,89 
3  .  58  .  49,85 

-  0,80 

-  0,80 
-0,77 

31 
Feb.     4 

I.  &  n. 

L&n. 
I.  &  n. 

3  .  58  .  53,84 

3.59.17,-32 
3  .  59  .  43,78 

-  0,56 

-  0,64 

-  0,56 

t 

9 

I.  &  II. 

4.    0.    5,.30 

-  0,70 

S. 

1,0 

+  19.59.   7,3 

-4,6 

12 

I.  &  II. 

4.    0.4.3,96 

-  0,55 

N. 

1,0 

+  20 .    1 .  39,7 

-4,7 

17 

I.  &  II. 

4.    2.    3,74 

-0,59 

S. 

1,0 

+  20  .    6  .  35,4 

-4,3 

18 

L  &  II. 

4.    2.21,78 

-  0,80 

N. 

1,0 

+  20  .    7  .  39,2 

-5,4 

20 

I.  &  n. 

4.3.    0,62 

-0,73 

S. 

1,0 

+  20 .    9  .  56,7 

-3,4 

23 

L  &  II. 

4.    4.    4,34 

-  0,67 

24 

L  &  II. 
L  &  II. 
l.  &  IL 

4.    4.26,84 
4.    4.50,22 
4.5.  14,58 

-  0,84 

-  0,84 

-  0,58 

N. 

1,0 

+  20  .  14  .  48,4 

-4,3 

25 
26 

28 

I.  &  II. 

4.    6.    4,76 

-0,69 

S. 

1,0 

+  20.20.10,0 

-2,0 

Mar.     3 
4 

N. 

1,0 
1,0 

+  20  .  24 .  23,8 
+  20  .  25  .  54,8 

-  3,8 

-  0,8 

I.  &  n. 

4.    7.53,42 

-0,76 

S. 

10 

I.  &  IL 

4.10.55,96 

-0,79 

11 

L  &  IL 

I.  &  II. 

4.11.28,64 
4.12.    1,76 

-  0,70 

-  0,75 

N. 

0,9 

+  20.36.44,1 

-3,1 

12 

16 

18 

S. 

0,9 

+  20  .  45  .    1,6 

-2,6 

L  &  II. 

4.15.32,92 

-  0,80 

1^0 


Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Jupiter. 


Date. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Limb 
observed. 

Right  Ascension 
of  Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

1835, 
Mar.  23 
25 

April    1 

Sept.  13 
15 
17 
23 
24 
25 

Dec.  17 

18 
21 
22 
24 

28 
29 

I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  II. 

I.  &  IL 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  H. 
I.  &  II. 

L  &  II. 
1.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  n. 

L  &  II. 

h.      m,              8. 

4.18.43,95 
4.20.    4,13 

4  .  24  .  59,52 

6  .  52  .  32,65 
6.53.45,14 
6.54.54,98 
6.58.10,54 
6  .  58  .  40,96 
6.59.10,64 

6.55.54,18 
6.55.22,18 
6  .  53  .  43,33 
6.53.    9,61 
6  .  52  .    2,00 
6  .  49  .  43,96 

-  0*85 

-  0,74 

-  0,91 

-  0,77 

-  0,46 

-  0,52 

-  0,52 

-  0,54 

-  0,65 

-  0,52 

-  0,31 

-  0,41 

-  0,59 

-  0,35 

-  0,33 

N. 
S. 

N. 
S. 

N. 
S. 
N. 

S. 

N. 

+  0,9 
0,9 

+  0,9 
0,9 

1,1 
1,1 
1,1 

1,1 

1,1 

+  20.57.  10,6 
+  21  .    0.45,1 

-2:6 

-  1,7 

-0,9 
+  2,6 

-  0,6 

-  1,6 

-  1,0 

-0,9 

-  0,7 

+  22  .  44  .    2,6 
+  22  .  42  .  45,7 

+  22  .  51  .  48,3 
+  22  .  52  .  38,6 
+  22.  55.  13,6 

+  23  .    1  .    9,3 
+  23  .    1  .  59,2 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Satukn. 


Date. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Limb 
observed. 

Right  Ascension 
of  Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 

from  Nautical 

Alm.tnac. 

1835, 
Mar.  24 
25 

April    1 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

21 

23 

24 

■  25 

27 

29 

May     7 
10 
14 
21 

I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  IL 
I.  &  II. 
L  &  II. 
1.  &  II. 

h.      m.             «. 

13.21  .59,14 
13.21.43,08 

13.  19.48,48 
13.18.23,74 
13.  17.32,63 
13.17.15,38 
13.16.58,32 
13.16.41,17 

-  ol'ss 

-  0,56 

-  0,40 

-  0,51 

-  0,33 

-  0,46 

-  0,39 

-  0,41 

s. 

N. 
S. 
N. 

S. 

N. 

S. 

N. 
S. 

N. 

S. 

N. 
S. 

+  0','9 
0,9 

0,9 

-  5  .  39  .  44",7 

-  5  .  38  .    4,8 

-  5.25.56,1 

+  20,2 
+   18,1 

+  20,2 

0,9 

-5.11.  55,9 

+  20,1 

0,9 
0,9 

-5.4. 59,5 
-5.1.  34,5 

+  21,1 
+  21,0 

I.  &  II. 
I.  &  IL 
L  &  II. 

I.  &  n. 
I.  &  II. 
1.  &  II. 

13.15.49,88 
13.  15.32,87 
13.  14.    9,18 
13.  13.. 35,87 
13.  13.19,49 
13.13.    3,30 

-  0,47 

-  0,47 

-  0,08 

-  0,36 

-  0,40 

-  0,35 

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 

-  4  .  48  .  20,8 

-  4  .  46  .  46,8 

-  4    45.12,0 

-  4  .  42  .    8,1 

+  21,6 
+  20,3 
+  21,0 
+  19,9 

I.  &  II. 

13.11  .59,70 

-  0,39 

0,9 

-  4  .  28  .    2,3 

+  19,6 

+  19,2 
+  1&9 

I.  &  IL 
I.  &  IL 
L  &  IL 

13.    9.19,84 
13.    8.28,48 
13.    7.    8,56 

-  0,35 

-  0,28 

-  0,46 

0,9 
0,9 

-  4.19.44,8 

-  4.12.57,9 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Saturn. 
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Date. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Limb 
observed. 

Right  Ascension 
of  Centre. 

Difference 
from  Nautical 
Almanac. 

Limb 
observed. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination  of 
Centre. 

Difference 
from  Nautical 
Almanac. 

1835, 
May    22 
23 
26 
27 
29 

June    4 

7 
8 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

I.  &  II. 
I.  &  II. 
I.  &  II. 

h.        m.         St 

13.    6.58,36 
13.    6.48,14 
13.    6.20,44 
13.    6.11,64 
13.    5.55,52 

13.5.  14,32 
13.    4.58,34 
13.    4.53,71 

-  o''42 

-  0,72 

-  0,49 

-  0,62 

-  0,37 

-  0,54 

-  0,68 

-  0,73 

S. 

N. 

N. 

+  0^9 
0,9 

-  4.12.    6",! 

-  4.11  .20,7 

+  19,8 
+  17,7 

' 

0,8 

-4.4.  30,3 

+  19,4 

Observed  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Uranus. 


Date. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Right  Ascension. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

Parallax  in 
Declination. 

Declination. 

Difference 

from  Nautical 

Almanac. 

1834, 

Oct.      17 

27 

28 

31 

h.        m.           t. 

21  .41  .22,27 

-2,16 

+  0,4 
0,4 
0,4 

e            /                 // 

-2,0 
-2,2 
-  1,2 

-14.41  .    4,3 
-14.41.    7,5 
-14.41  .    9,5 

21  .  40  .  59,09 

-  2,28 

Nov.       5 

6 

13 

14 

17 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

-  14  .  40  .  53,3 

-  14  .  40  .  47,2 
-14.39.38,9 

-  14  .  39  .  23,8 

-  14  .  38  .  37,3 

-  0,3 

-  0,3 
-2,7 

-  1,7 
-3,5 

21  .41  .    0,30 
21.41  .11,34 
21.41  .  13,23 
21.41  .21,81 

-  2,62 

-  2,48 

-  2,95 

-  2,60 

Dec.       1 

2 

8 

10 

12 

19 

21  .  42  .  23,23 
21  .42.28,83 
21  .  43  .    7,56 
21  .43.21,83 
21  .  43  .  30,78 
21  .44.34,03 

-  2,63 

-  2,84 

-  2,75 

-  2,76 

-  2,75 

-  2,92 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

-14.32.57,5 
-14.32.23,9 
-14.28.56,2 
-14.27.41,5 
-14.26.19,5 
-14.21.15,4 

-4,2 
-2,1 

-  2,2 

-  3,7 

-  1,5 

-  2,0 

1835, 
Aug.       7 
13 
17 
29 
31 

22.    6.11,10 
22.    5.17,63 
22.    4.41,55 
22.    2.52,05 
22.    2.33,75 

-  3,39 

-  3,43 

-  .3,30 

-  2,94 

-  3,13 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

-12.31  .  18,3 
-  12  .  36  .  13,6 
-12.39.33,8 
-12.49.30,9 
-12.51.    9,1 

-6,3 
-6,1 

-  6,5 
-6,4 

-  7,1 

Sept.       2 

5 

6 

7 

26 

22.    2.15,72 
22.    1  .49,10 
22  .    1  .  40,30 
22.    1.31,61 
21.59.    1,49 

-  .3,08 
-3,17 

-  3,20 

-  .3,19 

-  3,02 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

-12.52.45,9 
-12.55.    6,4 
-  12  .  55  .  54,6 
-12.56.41,5 
-13.    9.48,9 

-  7,4 
-5,5 

-  6,9 
-7,3 
-7,1 

Oct.      21 

27 

21  .  56  .  5.3,70 
21  .  56  .  38,70 

-  3,33 

-  3,41 

0,4 

0,4 

-13.20.21,7 
-13.21  .26,0 

-  5,8 
-3,9 

fz    7.) 
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OusEUvKij  Right  Ascensions  and  Declinations  of  Uranus. 


Date. 


Right  Ascension. 


lliglit  Ascension. 


Difference 

from  Nautical 

Almanac. 


Declination. 


Parallax  in 
Declination. 


Declination. 


Difference 

from  Nautical 

Almanac. 


1835, 
Oct.  29 
31 


Nov. 


Dec. 


11 

16 
18 
27 
28 

2 
3 

18 
22 
24 


21  .  56  .  32,71 

21  .56.31,35 
21  .56.38,98 
21  .56.43,11 
21  .57.  12,28 
21  .57.16,55 

21.57.35,19 
21  .  57  .  40,21 
21  .59.19,21 
21  .59.51,59 
22.  0.  8,77 


-  3,23 

-  3,52 

-  3,26 

-  3,46 

-  3,43 
-3,37 

-  3,43 

-  .3,53 

-  2,89 

-  3,09 

-  3,13 


0,4 


-13.21,40,9 


-4,9 


0,4 
0,4 


13. 

•13. 


12,2 
37,2 


-3,7 

-4,8 


OBSERVATIONS 


OF  THE 


COMET   OF  HALLEY, 


OP 


OCCULTATIONS  OF  STARS  BY  THE  MOON, 


AND  OP 


ECLIPSES  OF  JUPITER'S  SATELLITES. 


185 


OBSERVATIONS  OF  THE  COMET  OF  HALLEY. 


August  28,  1835. 

The  Comet  waa  seen  at  this  Observatory  with  Tulley's  Achromatic  Telescope,  49  inches 
focal  length,  and  3|  inches  aperture,  belonging  to  the  popular  department  of  the  Astrono- 
mical Institution.  The  eye-glass  employed  had  a  magnifying  power  of  50.  There  being  no 
Micrometer  at  the  Observatory,  the  Coraefs  position  was  estimated  from  its  configuration 
with  three  Stars  which  are  contained  in  M.  Bessel's  Zone  Observations,  No.  348,  their  ap- 
pai'ent  places  thence  computed  being, 

ft.     m.  s,  a         I  ,1 

T".  R. A.  5.46.51,01  D.  +  24.13.    3,1 

S™.  5.47.30,03  •••        24.35.    1,5 

8™.  5.47.53,16  •••       24.35.21,3 

It  was  estimated  that  at  13''.  20"".  Mean  time  the  Comet's  Right  Ascension  was  5''.  47'".  30'. 
and  Declination  +  24°  27'. 

August  29. 

The  Comet  was  again  seen  with  the  same  Telescope,  and  its  position  estimated  by  means 
of  its  configuration  with  the  latter  two  stars.  It  appeared  that  at  13''.  0'".  Mean  time  the 
Comet's  Right  Ascension  was  5".  48"".  35'.  and  Declination  +  24°  34'. 

September  23. 

An  Annular  Micrometer  made  by  Mr  Simms  having  now  been  procured,  it  was  applied 
to  TuUey's  Telescope,  the  eye-glass  affording  a  magnifying  power  of  38.  The  Telescope  was 
placed  on  a  wooden  stand  outside  of  the  Observatory,  where,  however,  it  was  not  so  steady 
as  was  desirable,  but  no  better  position  could  be  obtained.  Observations  for  determining  the 
Comet's  place  were  made  on  this  and  the  following  days ;  the  time  being  obtained  from  a 
half-seconds  Box-Chronometer  (Edward  Baker,  London,  No.  809),  the  rate  and  error  of  which 
are  afterwards  given.  The  radius  of  the  Inner  Ring  of  the  Micrometer  was  determined  from 
the  transits  of  Stars  of  known  differences  of  Declination,  to  bo  735  seconds  of  space.  All  the 
observations  were  made  with  the  Inner  Ring,  excepting  four  on  September  23,  distinguished 
by  the  mark  *  prefixed,  which  were  made  with  the  outer  Ring. 


(3  a) 
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Observations  of  the  Comet  of  Halley. 


Date. 

Object. 

Observed 

Computed  difference  of  Position. 
Comet  minut  Star. 

Object  North 
or  South  of 
Centre  of 
King. 

Ingress. 

Egress. 

R.  A. 

Declination. 

1835, 
Sept.     23 

Comet 

*  Piazzi  VI.  142  

*  Piayyi  Vf    1 'lO    

h.      m.        ». 
12  .  23  .  23 
12.29.42,5 
12.30.28,5 
12.30.52,5 

h        m.          g, 

12.25. 15 
12.31  .25,5 
12  .  32  .  32,5 
12.32.    6,5 

m.             a. 

,         „ 

-  6.15,0 

-  7.11,9 

-  7 .  10,9 

Piazzi  VI.  150 

Comet 

*  Pio^vi   VT     149    

12.35.57 
12.42.    7 
12.42.35 
12.42.56 
12.43.20 

12.37.49 
12.44.    5 
12.43.37 
12.45.11 
12.44.49 

-  6 .  13,0 

-  6.13,0 

-  7 .  10,5 

-  7.11,5 

Piazzi  VI.  142 

*  Piazzi  VI.  150  

Pia'7'71    VT      1  'in 

Sept.    24 

Comet 

11 .31 .45 
1 1  . 32  .  53 
11.33.  10 

11  .33.21 
1 1  . 33  .  28 
11  .34.52 

s. 
s. 

N. 

-  0 .  37,6 

-  1  .28,1 

+     4.49 
-   12.42 

Pia-z^i   VT     1  9fi 

Comet 

si'    n 

1 1  .  37  .  25 
11.38.22 
11.38.59 

11.39.10 
11  .39.24 
11.40.31 

s. 
s. 

N. 

-  0 .  36,6 

-  1 .  28,6 

+     5.    9 
-  12.38 

Piazzi  VI.  126 

Comet 

1 1  .  42  .  37 
11  .43.32 
11 .44.  14 

11.44.25 
11 .44.45 
11 .45.42 

s. 
s. 

N. 

-  0 .  37,5 

-  1  .  27,0 

+    5.    3 
-  12.25 

Piazzi  VI.  126 

Comet 

U^    n 

11 .47.23 

11.48.  19 

11.49.  0 

11 .49.  11 
11  .49.31 
11  .50.30 

s. 
s. 

N. 

-  0 .  38,0 

-  1  .  28,0 

+     5.    8 
-  12.10 

>K  « 

Pin'7'7i    VT     19R 

Sept.     25 

>(c  h 

Comet 

15.    3.    G 
15.    3.20 

15  .    4  .  59 
15.    4.51 

+  0.3,1 

+  4.38 

N. 
N. 

Comet 

*6 

15.    7.    9 
15.    7. 13 

15.    8.50 
15.    8.37 

S. 

s. 

+  0 .  4,4 

+  2.20 

Comet 

*6 

15.14.24 
15.14.28 

15.16.    6 
15.15.53 

s. 
s. 

+  0 . 4,4 

+  2.  16 

*i 

Comet 

15.20.14 
15.20.42 

15.21  .55 
15.21  .36 

+  0 . 4,6 

+  4.44 

N. 
N. 

Sept.     26 

Comet 

sl^  /. 

12.56.36 
12.57.    4 

12.57.51 
12.59.    1 

N. 

s. 

-0.48,9 

+  10.39 

'f-  " 

Comet 

*4.      y, 

13.    0.57 
13.    1.30 

13.    2.22 
13.    3.25 

N. 
S. 

-0.47,9 

+  11  .    2 

f-      C 

Comet 

,L.  - 

13.    5.15 
13.   5.59 

13.    6.56 
13.    7.47 

N. 

s. 

-0.47,4 

+11.10 

'r  c 

Comet 

-i-  ,. 

13.    9. 12 
13.    9.39 

13.10.28 
13.11 .34 

N. 

S. 

-0.46,4 

+  1 1  .  55 

1^  t 

Oct.        1 

*d 

Comet 

■^  c 

10.. 53.  17 
10.53.38 
10.56.11 

10.54.58 
10  .  55  .  36 
10.58.    0 

+  0 .  29,4 

-  12.    2 

N. 
S. 
N. 

-  2 .  28,6 

-  10.54 

^  * • 

1 

Observations  of  the  Comet  of  H alley. 
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Date. 

Object. 

Observed 

Computed  difference  of  Position. 
Comet  minus  Star. 

Object  North 
or  South   of 
Centre   of 
Ring. 

Ingress. 

Egress. 

11.A. 

Declination. 

1835, 
Oct.      1 

*rf 

11  .    0.19 
11.    0.54 
11  .    3.17 

h.        m.        »• 

11  .    2.16 
11.    2.49 
11.   5.17 

m.           s» 

+  0 .  33,8 

-  lb.    2 

N. 
S. 
N. 

-JC     >, 

-  2 .  25,7 

-    9.17 

*d 

Comet 

>\(  e 

11.    7.33 
11.    8.    3 
11  .10.32 

11.    9.21 
11.10.    3 
11 .12.23 

+  0 .  35,9 

-  10.33 

N. 
S. 

N. 

-  2 .  24,6 

-  10.    3 

No  observations  were  made  after  October  1st,  the  instrumental  means  being  deemed  insufficient  for  deter- 
mining the  Comet's  place  with  the  requisite  accuracy,  and  the  Telescope  employed  being  often  required  in  its 
proper  department. 

The  corrections  to  be  applied  to  the  times  indicated  by  the  Chronometer  to  obtain  the  con-ect  mean  Solar 
times  are  as  follows : 

Sept.  23  +  2  .  58.  Daily  rate  6,5  losing 

24  +3.4  6,7  

25  +  3.12  7,3 

26  +  3.19  7,4  

Oct.     1  +  3.54  7,0 

In  computing  the  difference  of  position  betwixt  the  Comet  and  Stars,  allowance  has  been  made  for  the 
Comefs  apparent  motion.  All  the  Stars  of  comparison  have  been  observed  with  the  Meridian  Instnmients, 
and  from  the  observations  their  mean  positions  for  January  1,  1835,  have  been  obtained  as  follows : 


Stab. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Number  of  Observations. 

R.A. 

Declination. 

A.    m.            8. 

6.20.51,49 
6.21.  40,80 
6  .  22  .  52,82 
6  .  24  .  20,62 
6.25.18,00 
6.26.    9,04 
6  .  44  .  25,66 
6  .  47  .  26,09 

+  32.  \6.  19^2 

32  .  33  .  50,4 
33.    8.  13,0 
31.33.14,6 
31  .  36  .    9,2 

33  .  45  .  52,6 
39.45.    9,5 
39  .  44  .  49,4 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

PJaT-zi  VT    1  9fi 

>lc  b 

Piazzi  VI.  142. 

Pin^yi   VT     \^[)     

~^    g. 

*  d 

>L-     g, 

^     ^ 

The  following  are  the  apparent  places  of  the  Stars  on  the  days  on  which  the  Comet  was  observed  with 


them. 
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Obseuvations  of  the  Comet  or  Hali.ey. 


Date. 

Stab. 

Apparent  Right 
Ascension. 

Apparent 
Declination. 

1835, 
September  24 
24 
25 
23 
23 
26 

October        1 

1 

h.      m.           s. 

6  .  20  .  53,08 
6.21  .42,39 
6.22.54,45 
6.24.22,15 
6.25.  19,52 
6  .  26  .  10,69 

6.44.27,49 
6.47.27,90 

+  32  .  l6  .  20^2 
32.33.51,3 
33.    8.13,6 
31  .33.15,8 
31  .36.  10,3 
33  .  45  .  52,9 

39.45.    6,9 
39  .  44  .  46,6 

Piay/i  VI    1  2fi 

*  b 

Pinl/yi    VT     149 

Pia77i  VI     1  "lO 

~ii-  r 

•^d 

-A-  p 

-T-  *• 

Applying  the  computed  differences  of  Right  Ascension  and  Declination  betwixt  the  Comet  and  Stars  to 
the  apparent  places  of  the  Stars,  the  apparent  places  of  the  Comet  are  obtained,  as  affected- with  parallax,  and 
taking  the  means  of  the  several  determinations  for  each  day,  and  subtracting  the  effect  of  the  Comet's  parallax, 
the  geocentric  places  of  the  Comet  are  obtained  as  in  the  following  Table : 


Date. 

Mean  Time. 

Apparent  Place. 

Geocentric  Place. 

DifFerence  from  Ephemeris. 

Right  Ascension. 

Declination. 

Right  Ascension. 

Declination. 

R.A. 

Declination. 

1835, 

Sept.  23 

24 

25 

26 

Oct.     1 

h.        m,        /I. 

12.33.34 
11  .43.44 
15.15.  19 
13.    7.    1 

11  .    5.44 

h.     m.           8. 

6.18.    8,24 
6.20.15,06 
6  .  22  .  58,58 
6  .  25  .  23,04 

6  .  45  .    1,06 

0              /                « 

+  32  .  21  .  22,5 
+  33.11  .43,1 
+  33.57.    4,4 

+  39  .  34  .  28,2 

h.     m.          g. 

6.18.    7,75 
6.20.14,54 
6.22.58,19 
6  .  25  .  22,46 

6.45.    0,22 

a               ,                 ,/ 

-  17;9 
+  18,1 
+  17,0 
+    5,9 

-  19,9 

„ 

+  32.21  .31,2 
+  33  .  1 1  .  49,0 
+  33.57.  12,4 

+  39.34.41,7 

-  20,5 

+    9,7 
+  91,8 

-  43,4 

The  Ephemeris  with  which  the  observations  are  here  compared,  is  Table  X.  of  the  Appendix  to  the 
Nautical  Almanac  for  1889,  the  perturbations  being  applied.  The  differences  from  the  Ephemeris  are  given  in 
arc.  In  computing  the  parallaxes,  the  distances  of  the  Comet  from  the  Earth  have  been  taken  from  the  same 
Ephemeris. 


Observed  Occui.tations  of  Staks  by  the  Moon. 


l«y 


Date. 

Time  by 
Transit  Clock. 

True 
Sidereal  Time. 

Star. 

PhcDomcnoii. 

1834, 
November    13 

December      8 

1835, 
February        4 
11 

*.      m.           a. 

0  .  53  .  35,0 
2  .  47  .  44,0 

6  .  30  .  56,2 
1 1  .  36 .  30,6 

h.      m,           t. 

0  .  54  .  23,3 

2.48.    0,8 

6  .  30  .  32,2 
1 1  .  36  .    0,8 

»  Piscium. 
30  Piscium. 

1'  Arietis. 
y  Cancri. 

Immersion  at  dark  limb. 
Immersion  at  dark  limb.  («) 

Immersion  at  dark  limb. 
Immersion  at  dark  limb. 

All  the  Occultations  were  observed  with  TuUey's  49  inch  Achromatic,  magnifying  powers  77  and  111. 

(a)    Sky  hazy. 

Observed  Eclipses  of  Jupiter's  Satellites. 


Date. 

Time  by 
Transit  Clock. 

True 
Sidereal  Time. 

Satellite. 

Phenomenoa. 

Difference  from 
Nautical  Almanac. 

1834, 
Oct.    18 

23  .  26  .  58,0 

h.       m,          g, 

23  .  26  .  57,8 

II. 

Immersion. 

+  0.22,0 

Nov.     8 
15 

2.    7.40,0 
4  .  29  .  26,0 

2.    8.18,3 
4  .  30  .  19,2 

I. 
I. 

Immersion. 
Immersion. 

-  0 .  13,7 
-0.16,4 

Dec  17 

21 
26 

5  .  20  .  14,0 
5  .  30  .  39,0 
2.18.56,0 

5.20.13,6 
5  .  30  .  38,3 
2.18.54,5 

I. 
II. 
I. 

Emersion. 
Emersion. 
Emersion. 

-  0 .  36,7 

-  1.    5,3 

-  0 .  40,7 

1835, 
Jan.      2 
14 

4  .  42  .  23,0 
8.54.41,0 

4  .  42  .  20,0 
8 .  54\  32,3 

I. 
III. 

Emersion. 
Immersion. 

-  0 .  25,8 
+  2 .  46,2 

Feb.     9 
12 
23 

3.    4.    0,7 
5.19.51,7 
9.12.32,3 

II. 
III. 
II. 

Emersion. 
Emersion. 
Emersion. 

-0.17,7 

-  0 .  24,9 

-  0 .  13,2 

5  .  20  .  22,0 
9.13.13,2 

Sept.  26 

2.22.57,0 

2  .  23  .  54,7 

I. 

Immersion. 

+  0  .    7,2 

Dec.   17 

2.48.53,1 

2  .  48  .  36,3 

III. 

Immersion. 

+  2 .  42,8 

All  the 

Eclipses  were  observed  with  Tulley's  49  inch  Achromatic.     ] 
was  employed  ;  for  the  others  a  pofl 

"or  the  first  three  a  magi 
rerof  111. 

lifying  power  of  77 

(3  b) 
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